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SUBSONIC  AND  TRANSONIC  HINGE  MOMENT  AND 
WING  BENDING/TORSION  CHARACTERISTICS  OF  .0.15 
SCALE  SPACE  SHUTTLE  MODELS  49-0  AND  67-TS  IN  THE 
ROCKWELL  INTERNATIONAL  TRISONIC  WIND  TUNNEL  (IA70) 

By 

M.  T.  Hughes  and  R.  C.  Mennell 
Rockwell  International  Space  Division 

ABSTRACT 

Experimental  aerodynamic  investigations  were  conducted  on  an  0.015- 
scale  representation  of  the  VL70-000140A/B  Integrated  Space  Shuttle  Launch 
Vehicle  in  the  Rockwell -International  Trisonic  Wind  Tunnel  from  3 May  1974 
to  24  May  1974.  The  primary  test  objective  was  to  obtain  subsonic  and 
transonic  elevon  and  bodyflap  hinge  moments  and  wing  bending-torsion  mo- 
ments in  the  presence  of  the  launch  vehicle.  Wing  pressures  (42)  were 
also  recorded  for  the  upper  and  lower  right  wing  surfaces  at  two  spanwise 
stations  (n  = 0.436  and  0.771). 

The  hinge  moment,  wing  bending/torsion  moments  and  wing  pressure  data 
were  recorded  over  an  angle-of-attack  («)  range  from  -8°  to  +8°,  an  angle- 
of-sideslip  (8)  range  from  -8°  to  +8°  and  at  Mach  numbers  of  0.90,  1.12, 
1.24  and  1.50.  The  Reynolds  number  for  all  Mach  numbers  was  approximately 
7.0  x 106/foot. 

Outboard  elevon  deflections  of  0°,  ±4°  and  ±8°;  inboard  elevon  de- 
flections of  0°,  +4°,  +8°  and  +12°;  and  bodyflap  deflections  of  0°  and 


+10°  were  tested  over  the  entire  Mach  number  range. 

Tests,  were  also  conducted  to  determine  the  effects  of  the  Orbiter 
rear  attach  cross,  beam  and  the  forward  attach  wedge  and  strut  diameter. 
The  Orbiter  alone  was  tested  at  0.90  and  1.24  Mach  number  only. 

For  both  the  Orbiter  alone  and  integrated  configurations  the  models 
were  sting ‘mounted  on  a dummy  1.5-inch  Task  MK  XXVII  balance  pinned  in 
the  Orbiter. 

This  report  consists  of  three  volumes  arranged  in  the  following 
manner: 

Volume  1 - Plotted  and  tabulated  force  data 

- Plotted  pressure  data  - Figures  25  and  26 

Volume.  2 - Plotted  pressure  data  - Figures  27  through  32 

Volume  3 - Tabulated  pressure  data 
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ELEVON 

MACH 

ALPHA 

2Y/B 
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Fig.  26 

Wing  Pressure  Distribution  Due  to  Elevon 
Deflection,  Beta  = 4 
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ELEVON 

MACH 

ALPHA 

2Y/B 

413-628 

VOLUME 
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Fig.  27 

Wing  Pressure  Distribution, Due  to  Elevon 
Deflection,  Beta  = 0 
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ELEVON 

MACH 

ALPHA 
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629-844 

Fig.  28 
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(E) 

ELEVON 

MACH 
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2Y/B 

845-1060 

Fig.  29 

Wing  Pressure  Distribution  Due  to  Elevon 
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(E) 

ELEVON 

1061-1276 
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CONFIG. 

MACH 
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2Y/B 

1277-1330 
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CONFIG. 
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Fig.  32 

Effect  of  Rear  Attach  Cross  Beam, 
0 Degree  Elevon  Deflect] pn 

(E) 

CONFIG. 
. MACH  - 
ALPHA 
2Y/B 

1385-1438 

1DULE 

OF  COEFFICIENTS  PLOTTED: 

(A) 

CHEO,  CHEI , CHBF,  CBW,  CTW  versus 

ALPHA 

(B) 

CHEO,  CHEI,  CHBF,  CBW,  CTW  versus 
CHEO,  CHEI  versus  ELV-LI 

ALPHA 

(C) 

CHEO,  CHEI,  CHBF,  CBW,  CTW  versus 
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ALPHA 

(E) 

CP,  DCP  versus  X/C 

NOMENCLATURE 

General 


SYMBOL 

PLOT 

SYMBOL 

DEFINITION 

a 

speed  of  sound;  m/sec,  ft/sec 

Cp 

CP 

pressure  coefficient;  (p^  - pco)/q 

M 

MACH 

Mach  number;  V/a 

P 

pressure;  N/m2,  psf 

q 

Q(NSM) 

q(psf) 

dynamic  pressure;  l/2 pV2,  N/m2,  psf 

rn/l 

rn/l 

unit  Reynolds  number;  per  m,  per  ft 

V 

velocity;  m/sec,  ft/sec 

a 

ALPHA 

angle' of  attack,  degrees 

0 

BETA 

angle  of  sideslip,  degrees 

PSI 

angle  of  yaw,  degrees 

PHI 

angle  of  roll,  degrees 

P 

mass  density;  kg/m^,  slugs/ft^ 

Reference  & C.G.  Definitions 

Ab  . 

base  area;  m2,  ft2 

b 

BREF 

wing  span  or  reference  span;  m,  ft 

c.g. 

center  of  gravity 

-^REF 

c 

LREF 

reference  length  or  wing  mean 
aerodynamic  chord;  m,  ft 

S 

SREF 

wing  area  or  reference  area;  m , ft‘ 

MRP 

moment  reference  point 

XMRP 

moment  reference  point  on  X axis 

YMRP 

moment  reference  point  on  Y axis 

ZMRP 

moment  reference  point  on  Z axis 

SUBSCRIPTS 

b 

1 

s 

t 

CO 


base 

local 

static  conditions 
total  conditions 
free  stream 
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NOMENCLATURE  (Continued) 
Additions  to  Standard  Listing 


Plot 


Symbol 

Symbol 

Description 

am 

distance  from  m-|  to  gage,  in 

BW 

wing  panel  bending  moment,  in-lbs 

CBF 

bodyflap  reference  chord,  in 

Ce 

• 

elevon  reference  chord,  in 

°Bw 

CBW 

wing  bending  moment  coefficient 

Chel, 

CHEI 

inboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

C, 

he0; 

GHEO 

outboard  eljevon  hinge  moment  .coefficient 

C^eT 

CHET 

total  elevon  hinge  moment  coefficient 

ChBF 

CHBF 

bodyflap  hinge  moment  coefficient 

gt 

‘w 

CTW 

wing  torsion  moment  coefficient 

CP 

CP 

local  pressure  coefficient 

Op 

kle 

CPLE 

wing  leading  edge  pressure  coefficient 

£p 

hwl 

CPWL 

wing  lower  surface  pressure  coefficient 

Cp 

rwu 

CPWU 

wing  upper  surface  pressure  coefficient 

Gp 

T 

DCP 

total  (differential)  wing  pressure  coefficient, 
(upper  - lower). 

df 

distance  from,  mg  to  exposed  wing  root  chord,  in 
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NOMENCLATURE  ( Conti nued) 
Additions  to  Standard  Listing 


distance  from  to  torsion  reference  center,  in 
body flap  hinge  moment,  in- 1b 
inboard  elevon  hinge  moment,  in-lb 

outboard  elevon  hinge  moment,  in-lb 

wing  bending  gage  moment  at  station  i,  in-lb 
wing  panel  normal  force,  lbs 
wing  leading  edge  pressure,  psi 

wing  lower  surface  pressure,  psi 

wing  upper  surface  pressure,  psi 

O 

bodyflap  reference  area,  ft 
elevon  reference  area,  ft 
wing  panel  torsion  moment,  in-lb 


x/c 

X/C 

2Y/b,n 

2Y/B 

6 6 , 
e0L,  61 

ELV-1 

ELV-LO 

6 ,6e2 

ELV-2 

eIL 

ELV-LI 

6 ,<Se3 

ELV-3 

eIR 

ELV-RI 

chord  wise  location,  fraction  of  local  chord 
spanwise  location,  fraction  of  wing  span 
lefthand  outboard  elevon  deflection  angle,  deg 

lefthand  inboard  elevon  deflection  angle,  deg 

righthand  inboard  elevon  deflection  angle,  deg 
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NOMENCLATURE  (Concluded) 
Additions  to  Standard  Listing 


e0R  e4 

ELV-4 

.ELV-RO 

righthand  outboard  elevon  deflection  angle, 

deg. 

6el 

DEI 

inboard  elevon  deflection  angle,  average  of 
and  right  inboard  panels,  deg 

left 

6e0 

DEO 

outboard  elevon  deflection  angle,  average  of  left 
and  right  outboard  panels,  deg 

6BF 

BFLAP 

bodyflap- deflection  angle',  deg 

10 


CONFIGURATIONS  INVESTIGATED 


The  model  used  for  this  test  period  was  an  0.015-scale  representation 
of  the  Rockwell  International  VL70-000140A/B  Space  Shuttle  Orbiter  and 
Integrated  Launch  Vehicle.  The  Orbiter  model 'was  of  the  blended  wing-body 
design  with  double  delta  wing  planfrom  (75°/45°ALE),  full  span  split 
elevons  with  unswept  hingeline,  centerline  vertical  tail,  with  rudder/speed- 
brake  capability,  fuselage  canopy  and  orbital  manuevering  system  (OMS  pods), 
mounted  on  the  aft  fuselage  sidewalls.  The  elevon  panels  were  segmented 
into  inboard  and  outboard  panels  at  Yq  = 312.50.  Each  panel  was  capable  of 
independent  deflection.  Both  of  the  left  hand  elevon  panels  and  the  body- 
flap  were  instrumented  with  hinge  moment  beams.  The  right  hand  wing  panel 
was  instrumented  with  two  wing  bending  gages  and  a wing  torsion  gage. 

The  right  hand  wing  panel  was  also  instrumented  with  42  upper  and 
lower  wing  surface  pressures  at  two  spanwise  locations.  The  inboard  sta- 
tion was  at  Yq  = 204  (n  = 0.436)  and  had  25  pressures  while  the  outboard 
was  at  361  (n=Q.771)  and  had  17  pressures. 

The  external  tank  (ET),  solid  rocket  boosters  (SRB),  attach  hardware, 
ventlines  and  simulated  fairings  were  constructed  of  aluminum  and  17-4 
steel.  No  pressures  or  forces  were  recorded  on  these  components. 

The  forward  attach  fairing  or  wedge  was  removable  as  was  the  rear  at- 
tach crossbeam.  The  forward  wedge  covered  a 33.3-inch  diameter  strut  which 
attached  the  Orbiter  to  the  ET.  A later  strut  configuration  which  was 
tested  was  only  11.3  inches  in  diameter. 


CONFIGURATIONS  INVESTIGATED  (Continued) 


The  following  letter/number  designations  were  used  to  describe  the 
Orbiter  and'  integrated  launch  vehicle  configurations: 

Symbol  Definition 

01  Orbiter,  B26  Cg  M?  F?  W116  E37  Vg  Rg 

T-|2  External  tank  (ET) 

S1  Solid  Rocket- boosters  (SRB) , S-j2  N^ 

P2  SRB  fairings,  PS-j , PS2  and  PSg 

P0  ET  Components  and  Fairings  - PT7,  PT9,  PT,  , AT0,  AT7?,  AT,-, 

8 ATU  AT27,  FLr  FL2,.and  FR6  1 2 3 9 13 

Pq  Same  as  Pg  except  the  rear  attach  crossbeam 

(FRg)  is  removed 

P,n  Same  as  Pft  except  the  forward  attach  wedge  (AT27)  fairing  is 

removed  exposing  the  attach  strut  ( AT -j 5 ) and  FRg  is  installed 

p,.  Same  as  Pg  except  the  diameter  of  the  forward  attach  strut 

.(AT-jg)  isyreduced  to  0.170  inches  (model  scale) 

The  following  letter/number  designations  describe  the  individual  con- 
figuration components: 

Symbol 

ATq  Attach  structure-rear  SRB/ET  per  Rockwell  Lines  VL72-000106, 

y Model  dwg.  SS-A01168 

AT19  Attach  structure-left  rear  ORB/ET  per  Rockwell  Lines  VL78- 

000050,  Model  dwg.  SS-A01167 

AT-,-  Attach  structure-right  rear  ORB/ET  per  Rockwell  Lines  VL78- 

000050,  Model  dwg.  SS-A01167 

ATm  Attach  structure-front  SRB/ET  per  Rockwell  Lines  VL77-000051A, 

Model  dwg.  SS-A01168 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED . (Continued) 


AT-j r Attach  structure-front  ORB/ET  per  Model  drawing  SS-A01 166-4, 

33.3  inch  diameter 

AT 27  Attach  structure-front  ORB/ET  per  Model  dwg.  5S-A001 255 , 

includes  AT15  plus  wedge  fairing 

Orbiter  fuselage  per  Rockwell  Lines  VL70-000140A/B,  Model 
110  dwg.  SS-A0O147 

Cq  Obiter  canopy  per  Rockwell  Lines  VL70-000140A/B,  Model  dwg. 

y SS-A00147 

Eo?  Orbiter  full  span,  unswept  hingeline,  Gr unman  gapped  elevons 

per  Rockwell  Lines  VL70-000200,  Model  dwg.  SS-A01256,  $S- 
A00148 

F7  Orbiter  body  flap  per  Rockwell  Lines  VL70-000200,  Model  dwg. 

' SS-A01256,  SS-A00147 

FL-,  ET/ORB.  LOX  feedline  per  Rockwell  Lines  VL78-000050,  Model 

dwg.  SS-A01 167 

FLn  ET/ORB.  LH~  feedline  per  Rockwell  Lines  VL78-GQGQ5Q,  Model 

dwg.  SS-A0T167 

FRfi  ET/ORB  rear  attach  structure  cross  member  per  Rockwell  Lines 

VL78-000062B,  Model  drawing  SS-A01256 

M7  Orbiter  OMS/RCS  pods  per  Rockwell  Lines  VL70-000145  Model  dwg. 

' SS-A00147 

Non  Orbiter  OMS  engine  nozzles  per  Rockwell  Lines  VL70-000145, 

Model  dwg.  SS-A00147 

Nrt i SRB  engine  nozzles  per  Rockwell  Lines  VL77-000036A,  Model  dwg. 

SS-A01T68 

PS1  SRB  electrical  tunnel  fairing  per  Rockwell  Lines  VL77-000036A, 

s Model  dwg.  SS-A01168 

PSo  SRB  attach  ring  per  Rockwell  Lines  VL77-000036A,  Model  dwg. 

SS-A01 168 

PSo  SRB  separation  rocket  fairing  per  Rockwell  Lines  VL77-000036A, 

Model  dwg.  SS-A01168 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED  [Concluded) 


ET,9  LOX  ventline  fairing  per  Rockwell  Lines  VL78-000031A, 
Model  dwg.  SS-A01167, 


ET19  LOX  feedline  per  Rockwell  Lines  VL78-000031A,  Model 
dwg,  SS-A01 1 

ET19  LH9  feedline  per  Rockwell  Lines  VL78-000031A,  Model 
dw^7  SS-A01167 


Orbiter  rudder  per  Rockwell  Lines  VL70-000146A,  Model 
dwg.  SS-A00115 

SRB  per  Rockwell  Lines  VL77-000036A,  Model  dwg.  SS-A01 167 


ET  per  Rockwell  Lines  VL78-000041B,  Model  dwg.  SS-A01167 


Orbiter  centerline  vertical  tail  per  Rockwell  Lines  VL70- 
0001 46A,  Model  dwg.  SS-A00148 

Orbiter  double  delta  wing  per  Rockwell  Lines  VL70-000200, 
Model  dwg.  SS-A00148 


TEST  FACILITY  DESCRIPTION 


The  Rockwell  International  Trisonic  Wind-Tunnel  is  an  intermittent 
blow  down  facility  with  a 7’  x 7'  tandem  test  section  capable  of  testing 
force,  duct,  pressure,  and  flutter  models  at  Mach  numbers  from  0.1  to  3.5. 

Two  synchronous  motor-driven  centrifugal  compressors,  operating  in 
series-,  supply  dry  air  at  a .rate  of  40  lb/sec.  to  eight  storage  spheres 
having  a total  volume  of  214,000  cu.  feet.  The  air  is  dried  to  a moisture 
content  of  .0001  lb.  or  less  of  water  per  lb.  of  dry  air  (approx.  .-35°F 
dew-point)  and  stored  at  a pressure  of  ten  atmospheres.  Flow  from  the 
air  storage  spheres  is  regulated  by  a servo  controlled  valve.  The  eight 
foot  diameter  valve  opens  within,  two  seconds  to  control  and  stabilize  the 
.settling  chamber  at  a preselected  pressure. 

Downstream  of  the  settling  chamber  is  a fixed  nozzle  which  provides  a 
transition  from  the  circular  cross-section  of  the  settling  chamber  to  the 
rectangular  cross-section  of  the  variable  nozzle.  Two  seven  foot  wide 
steel  plates,  supported  between  parallel  walls  by  hydraulic  jacks,  form  the 
floor  and  ceiling  of  the  flexible  nozzle  section.  Changes  in  nozzle  con- 
tours to  produce  variations  in  Mach  number  are  accomplished  by  means  of 
these  jacks  and  require  30  to  40  minutes  to  complete. 

Two  test  sections,  for  supersonic,  transonic,  and  subsonic  testing 
are  7 ft.  wide  by  7 ft.  high  and  are  permanently  installed  in  a tandem 
arrangement.  The  standard  supersonic  test  section  {for  testing  at  Mach 
numbers  greater  than  1.3)  is  in  the  downstream  end  of  the  flexible  nozzle'. 
The  test  section  for  subsonic  and  transonic  operation  is  located  downstream 
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TEST  FACILITY  DESCRIPTION  (Concluded) 


in  the  porous  wall  area.  An  access  door  to  the  test  area  is  located  in 
the  variable  diffuser.' 

The  variable  diffuser  downstream  of  the  porous  wall  area  may  be  ad- 
justed to  provide  subsonic  Mach  number  control,  to  generate  transonic 
Mach  numbers,  and  to  minimize  start  time  for  supersonic  testing  with  models 
having  high  tunnel  blockage; 

An  equivalent  5°  conical  expansion  angle  is'  provided  in  a. fixed  dif- 
fuser which  completes  the  basic-  tunnel  circuit.  Downstream  of  the  diffuser 
is  a sound  abatement  muffler  building  where  the  air  is  exhausted  to  the 
atmosphere. 
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DATA  REDUCTION 


The  elevon  panel  hinge  moments,  bodyflap  hinge  moments  and  wing  .bend- 
ing/torsion moments  were  measured  by  individual  strain  gage  beams. 

The  data  reduction  procedures  are  as  follows: 

(1)  Compute  inboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

^el 

chei  " '"qS  CT~ 5 Hel  = inboard  hinge  moment,  in-lbs 

q = tunnel  dynamic  pressure,  psf 
Se  = elevon  reference  area,  ft2 
Ce  = elevon  reference  chord,  inches 

(2)  Compute  outboard  elevon  hinge  moment  coefficient 
r _ He0 

"eO  ~ qSe„Ce  He0  = outboard  hinge  moment,  in- lb 

(3)  Compute  total  elevon  hinge  moment  coefficient 

Cu  = C.  + C. 

^aT  heI  heQ 

(4)  Compute  body  flap  hinge  moment  coefficient 

H 

C,  = Hrf  = body  flap  hinge  moment,  in-lb 

hBF  <ISBFCBF  ’ 

Sgp  = body  flap  reference  area,  ft^ 

Cgp  = body  flap  reference  chord,  inches 

(5)  Compute  the  right  wing  panel  bending  moment  and  coefficient 

M, . = ~ m2)  lh  m-.  = inboard  wing  bending  gage  moment, 

W am  ’ 105  in-lbs 

m2  = outboard  wing  bending  gage 
moment,  in-lbs 
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DATA  REDUCTION  (Continued) 


BW  = \ + NW  in"lbs 

B, 


w- 


= wing  reference  area,,  ft 


:z 


Jw 


-B, 


w 


qSijB 


W REF 


Bref  = wing  span,  inches 
i = distance  from  m-,  to  m2 
!1,  gage,  inches  ! 

j 

I = distance  from  mg  to  ex- 
posed wing  root^chord,  inches 


(6)  Compute  the  right  wing  panel  torsion  moment  and  coefficient 


Tw  = m3,  in-lbs 


ro- 


wing torsion  gage  moment, 
in-lbs 


Tt,  = T,.  + N,,  (e_) 
“1307  W W “ 

, M1307 

\i1307  3Suc 


m 


distance  from  m,  to  torsion 
reference  center  (X  - 1307), 
inches  0 

wing  reference  chord,  inches 


(7)  Compute  right  wing  panel  leading  edge,  upper  surface,  lower 
surface  and  net  pressure  coefficients  for  the  inboard  chord- 
wise  location  (n  = 0.436) 


pw  " p 

c-  _ wLEi  *o 

i = 1 

PLEi  1 

, _ X ' Po 

PWUi  0 

i = 2+13 

c - ^ ' P° 

i = 14+25 

RWLi  q 

Cp  Cp  - Cp 

kT  i KWUi  KWLi 

e.g.,  i = (2-14),  (3-15), 

etc. 

(8)  Compute  right  wing  panel  leading  edge,  upper  surface,  lower 
surface  and  net  pressure  coefficients  for  the  outboard  chord 
wise  location  (n  = 0.771) 
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c 


p 


LEi 


DATA  REDUCTION 

(Continued) 

PW  _ p 
WLEi  o 

i = 26 

q 

PW  - P 

ui  *o 

. q 

i = 27+34 

PwLi  " Po 
q 

i = 35+42 

e.g. , i = (27-35),  (28-36),  etc 


Angle  of  attack  and  angle  of  yaw  were  corrected  for  sting  deflection. 
Gage  interactions  for  wing  bending  and  torsion  were  also  applied. 

The  following  reference  dimensions  and  constants  were  used  during 
this  test: 


Symbol 

Definition 

Model  Scale 

Full  Scale 

sw 

wing  reference  area,  ft2 

0.6053 

2690.00 

bref 

wing  span,  in 

14.0502 

9.36.68 

s 

wing  MAC,  in 

7.1220 

474.80 

Se 

elevon  reference  area,  ft2 

0.0473 

210.00 

ce 

elevon  reference  chord,  in 

1.3605 

90.70 

SBF 

body  flap  reference  area,  ft2 

0.0304 

135.60 

:BF 

body  flap  reference  chord,  in 

1.2150 

81.00 

lrefx 

Grbiter  body  length,  in 

[9.355 

1290.30 

DATA  REDUCTION  (Concluded) 


lrefy 

w.ing  semi-span,  in 

Gage  Constants 

7.0251 

468.34 

a 

m 

distance  from  m-j  to  m2,  in 

0.6737 

- 

d 

distance  from  m2  to  exposed  wing 
root  chord,  in 

0.9448 

- 

em 

distance  from  m3  to  torsion  reference 
point,  in 

0.7050 

- 
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TEST  : 


fWT  282] 


TEST  CONDITIONS 


DATE  I 4 June  74 


MACH  NUhlBER 


REYNOLDS  NUMBER 
(per  foot) 


DYNAMIC  PRESSURE 
(pounds/sq.  inch) 


STAGNATION  TEMPERATURE 
(degrees  Fahrenheit) 


BALANCE  UTILIZED: 


CAPACITY: 


ACCURACY: 


COEFFICIENT 

TOLERANCE: 


COMMENTS: 


TABLE  II 


Test  l ,1&~70  TViJX.^82 1 6 at  A SEf /run  'number  collation  summary  l°AtE : ^ ^ ^ 


^DAT A SET 
IDENTIFIER 


FI 


CONFIGURATION 


Tfo  5 i H2 


PARAMETERS/VALUE 


Se4 


004 


005 


006 


C07 


008 


009 


010 


Gil 


013 


014 


015 


016 


0(7 


£&z 

O 

O 

O 

e> 

+4 

+4 

■H2  412 


f4  j+l2  Ul'21+4 


4-8  4-8 


+s  f a 


+8 

a 

O 

48 

n 

M 

Bill 

ii 

4-8 

48 

in 

H9S 

412 

II 

-4 

4-12. 

412 

SI 

+8  +a 


■44  +4 


MACH  NUMBERS  ( OR  ALTERNATE  INDEPENDENT  VARIABLE. 


BP  10.90 


O 15 


19 


2o 


25 


26 


31 


32, 


35 


108231 


1.50 


a or  /S 
schedules 


0 4o  4-8 


FICENTS 


PRE-SSI?  I?  £ DATA  1/4  DATASETS  13  4-Ky^  68 


= LW  OUTBD 


= UOBD 


■ IDVAR'O)  lOVAtf ’(2)  'ND 

U4  tWBo 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  - Continued 


TEST  : XA70  TVUT  2QZ 


DATA  SET 
IDENTI  FI  E R 

RF70I9 

IBBS 

L 

09ll 

lUE^I 

023 

024 

025 

OX 

Oil 

023 

I 

029 

ObO 

63 1 

' 

032 

033 

034 

II 

C35 

DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE  : 2S  M&Y  \974 


CONFIGURATION 


Ti  ZS 


schd.|parameters/valuesS  NO- 

OF 

o€4  Iruns 


00 

+8 

+12 

+12. 

CO 

-+ 

+8 

O 

13HH 

+K2 

■\-A  I +4 


+ 8+8  +8  1+8 


+8  +8  j +8 


0 c o o 


MACH  NUMBERS  ( OR  ALTERNATE  INDEPENDENT  VARIABLE  ) 


M2 1 11.241  I/.S6 


£>4 


<65 


66 


67  ' 


68 


69 


a or  jS 

SCHEDULES 


CQEFFICENTS 


= IM  OUT© 


EM  CUTBb 


TEST  RUN -NUMBERS 


TABLE  Ii.  - Conti hued ; 


TEST;. Ik  76  WL.282 


DATA  SET/Ruf'i  NUMBER  COLLATION  SUGARY 


DATE  : 29  UkV  1974 


ID.ENTI  FlEft 

CONFIGURATION 

- 

a 

0 

5ET 

$22 

~5eb 

&4 

OF  f 
RUNS 

6&f 

Q$0. 

1.12 

1.24 

5fTo57 

6|Tl2SlP2PS 

ter 

-8 

O 

0 

O 

O 

0 

105 

r c3s 

P=> 

0 

167 

039 

PlO 

— 

- 

169 

040 

Pll 

1 

m. 

041 

Pll 

115 

■ s 

C42 

‘foTis’Si  Psffe  . 

O 

■+•(0 

043 

0 

187 

145 

76 

in 

044 

♦4 

138 

144 

79 

H8 

045 

E 

188 

143 

78 

115 

046 

D 

1 

■ 

1 

1 

1 

■ 

■ 

■ 

1 

159 

142 

E3 

114 

047 

5*1 

(•] 

I 

1 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

m 

140 

HI 

77 

10 

j 

' 048 

BH 

+4 

4 4 

+4 

+4 

94 

10 1 

132 

(08 

<m 

S3 

l 

l 

1 

1 

1 

1 

l 

V 

135 

\oo 

131 

109 

050 

□ 

l 

1 

1 

l 

■ 

95 

99 

130 

lio 

051 

— 

E 

1 

■ 

1 

■ 

1 

134 

1 

Hi 

1 

1 < 1 

052 

E 

■ 

1 

1 

1 

■ 

■ 

1 

1 

96 

97 

133 

112 

053 

' 

S3 

4-8 

4<S 

46 

*8 

150 

159 

- 

149 

102. 

1 

054 

1 

1 

44 

48 

+8 

48 

■ 

■ 

151 

155 

125 

124 

13 


19 


25 


31 


37 


43 


49 


55 


61 


AW¥A 


75  76  B 


i gSBE : cm , zsm 


L 1...1 


a or  /? 

SCHEDULES 


o LC&)  z ~~  ^ 8s  * £?;. 


k a! 


i-4—l . 

coefficients 


■ •tit 


I 1 1 1--1- 


tm 


J — L 


_ IDVAR(I)  1DVAR  (2)  NDV 

Qg>  - U4  OOT&O  &2Z  - LM  IMBD 

QU  l>o6&  ECA*  EH  COT&D 

*■""  * ' ,,|l'-“  --  - - - -III  ■ Ml  ■ Mill  “ 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  JI.  - Concluded. 


TEST  RUM  NUMSERS 


TABLE  III.  - MODEL  'DIMENS  I ONAL  -.DATA 


/-'MODEL  COMPONENT:  } Attach  Structure  ATg  ■ 

J 

"'GENERAL  DESCRIPTION : Aft-  SRB/ET  attach  structure  (3  member  structure) 

r- Model  .Scale:  0.015 


-./DRAWING  NO:  VL7 2-000106 

! -DIMENSIONS:  MEMBER 

• FULL  SCALE 

#1 

% 

1515 

yb 

+ 56 

7,b  . 

50 

XT 

2058 

yt 

± 158 

Z'p 

450 

#2 

XB 

151?  . 

Xb 

+ 76 

zb 

18 

X>p 

. 2058 

yt 

160 

ZT 

445 

#3 

XB 

1515 

xB 

+ 56 

zB 

- 50 

X<p 

2058 

yt 

+ 158 

zT 

_JJ2 

ODiameter/ of  Members: 

TBD 

MODEL  SCALE 

22.725 

+ .840 

.750 

30.870 

- 2.370 

6.75 

22.725 
+ 1.140 

.270 

30.870 

2.400 

6.675 


22.725 
+ .840 
- .750 

30.870 
+ 2.370 


5.250 


TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  Attach  Structure  AT-jh 

GENERAL  DESCRIPTION : Left  rear -orbiter/KT  attach  structure  (2  member  structure) 

Model  Scale:  0.015 

DRAWING  NO.  VL78-000050 


DIMENSION : MEMBER 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Xo 

1303 

- 19.-545 

Yo 

-1.440 

Zo 

253 

3.870 

X<p 

1359 

27.8B5 

Yt 

115 

1.725 

7t 

510 

7.650 

02  XQ 

1317 

• 19.755 

Y0 

-96 

-1.440 

Zo 

253 

3.870 

xT 

2058 

30.870 

yt 

115 

• 1.725 

Ztp 

510 

-Jk&O, 

Diameter  of  Members:  TBD 
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TABLE  III.  - Continued. 


■MODEL  COMPONENT;:  Attach  Structure  AT-j  g . 

GENERAL  DESCRIPTION:  Right  rear  orbiter/ET  attach  structure  (3  member  -structure) 

Model  Scale-:  0.015 


MODEL  NO.  VL78r-000050 


DIMENSION : MEMBER 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

#1 

X0 

1313 

19.695 

Y0 

+96 

• 1.44 

?o 

258 

3.870 

X^ 

1859 

27.885 

yt  ■ 

-115 

-1.725 

Zy 

.-510 

* 7.650 

#2 

*o 

1317 

19^755 

+96 

1.440 

Zo 

258 

3.870 

xT 

2058  ' 

30.870 

yt 

-115 

-1.725 

ZT 

510 

7.650 

to 

Xo 

1317 

19.755 

xo 

96 

1.440 

Zo 

2 58 

3.870 

XT 

2058 

30.870 

yt 

0 

0 

zT 

566 

8.490 

Diameter  of  Members: 

TBD 

TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT ; Attach  Structure  AT-j  ^ 

GENERAL  DESCRIPTION:  Forward  SRB/ET  attach  structure 

Model  Scale:  0.015 

DRAWING  NO:  VL77-OOOQ5IA 

DIMENSION : FULL  SCALE 

XB  AQ4 

Yb  ± 177 

ZB  - 0 

XT  947 

Y>jt  ± 167 

r 400 


MODEL  SCALE 

6.060 


2-655 


0 


14.205 

2.505 


6.000 
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TABLE  III  - Continued. 


‘MODEL  COMPONENT;  ATTACH  STRUCTURE  - AT-^. 

GENERAL  DESCRIPTION:  Forward  attach  structure  between  the  orbiter  and 

external  tank.  Modified  to  accept  Rockwell  International  Trisonic  Wind 
Tunnel  starting  loads. 

•MODEL  SCALE:  0.015 

■MODEL  DRAWING  NO.:  SS-A01166-4 


DIMENSIONS: 

Strut  centerline: 


T 


Strut  diameter.  In. 


FULL  SCALE 
391.00 
0.0 
998-8T 
0.0 
33-33 


MODEL  SCALE 

3 -865 

0.0 

1A.98O 


0.0 


0.500 
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TABLE  III.  - Continued 


MODEL  COMPONENT;  ATTACH  STRUCTURE  - AT27 

GENERAL  DESCRIPTION:  Forward  attach  structure  he tween  the  orbiter  and  external 

tank.  Same  as  AT-j^  except  for  addition  of  a wedge  fairing  fore  and  aft  of  the 
strut. 

MODEL  SCALE:  O.Ol? 

DRAWING  NO. ; SS-A01255 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Wedge  Leading  Edge; 

*o 

291.00 

4.365 

0.0 

0.0 

\i032  *00 

15.480 

0.00 

0.00 

Length  of  Fairing,  In. 

200.00 

3.000 

Maximum  width,  In. 

3T.53 

0.563 

Leading  Edge  Radius,  In. 

4.00 

0.060 
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TABLE  III.  - 


^REVISED  4/24/74 

Continued. 


MODEL  COMPONENT  : . BODY  - 

GENERAL  DESCRIPTION  • Configuration  14QA/b  Orblter  Fuselage 

NOTE:  is  identical  to  B^ij  except  underside  of  fuselage  has  bean 

refaired  to  accept  

MODEL  SCALE;  0.015 MODEL  DRAWING:  SS-AOOIL7,  RELEASE  12 

DRAWING  NUMBER  ' VL70 -000143  B,  -000200  , 000205,  -OO6089,  -OOOI45, 

* -Q00140A,  000140B 


DIMENSIONS  : FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

^Length  (OML:  Fvd  Sta.  X0=235)-In.  1293-3  19-400 

^Length  (IML:  Fvd  Sta.  Xo=238)-In lPgo.j  IQ.  350 

* Max  Width  (@  X .=  1528.3)  - In.  264.0  3.q6q 

Max  Depth  (@  XQ  = 1464)  - in.  2S0.0  3.7qn 


Fineness  Ratio  • _________ 

Area  - Ft2  ______  ^ 

Max.  Cross-Sectional  340.88  " 0.077 

Planform  ____________  _______ 

Wetted  

Base  
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TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT  ; Canopy  ^ 

GENERAL  DESCRIPTION  ■ Configuration  140  k/ B Orbiter  Fuselage 


Model  Scale  - 0.015 ’ Model  Drawing  Mo.  SS-A00147 

VL70-OOOUOA 

DRAWING  NUMBER  : _ VL70-000143A ; 


DIMENSIONS  : 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  (X0=A34. 643  to  s73)/>n. 
■ Max  Width  (®  X0=513.127)/)n 

„ 143. 3S7 

2.150 

152.412 

2.286 

Max  Depth  (©  Xo=W.O)/m 

'25.000 

,0.375 

Fineness  Ratio 
Area 

• 

Max.  Cross-Sectionci 
Planfarm 

* 

. Wetted 


TABLE  III.  - Conti lrued. 


MODEL  COMPONENT:  alternate  slotted  ELEVQ.W 


GENERAL  DESCRIPTION:  configurate  itoA/B-Qrb iter  .Eleven •_ 

F-,-,  l?  a -Tnt.ted.  .version  of..  — Bata -la .for. one.  ..side ...... 


MODEL  SCALE:— CLfllS- 
DR AWING  NUMBER: 


MOD?T.  DPAVTNn* S£~AQQl4?--  .... RELEASE- 12 


VL70-0.0Q20Q,--£>06089,  -006092  and 
Fig.  4A  Of  SAS/AKRO/76-6L3 


DIMENSIONS: 

- — 

Area  - Ft2 

Span  (equivalent)  - In. 

Inb.'d  equivalent  chord  In. 

Outb’d  equivalent  chord 

Ratio  movable  surface  chord/ 
total  surface  chord 

At  Inb'd  equiv.  chord 

.At  .Outb'd  equiv.  chord 

Sweep  Bach -Angles,  degrees 

Leading  Edge 

'Trailing  Edge 

Hinge! ine 


FULL-SCALE 


.■21CUC0. 


118.00 
55.-19. 


JL2Q3&. 
a.  kook 


0.00 
- 10.076 


n.oo 


Area  Moment  (Normal  to  hinge  line)  Ft3  1587.25 


MODEL  SCALE 


SuQhJS- 


■3*238. 


AJJQ. 


0,828 


-.OJ&SL 


.OJtQOL 


JL. 00. 


10,05.6- 


■0.-00- 
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TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT  : pnpy  FT,/?  - F-^ 

GENERAL  DESCRIPTION  • , ,,  Configiirn.t.-inn  ILOA/D  Orhit.er  Body  Flap 


MODEL  SCALE;  0,015 

MODEL  DRAWING:  SS-A00147.  RELEA 

l 

DRAWING  NUMBER  ' VL7-0-000140A, 

VL70- 000145  . 71.70-000200 

DIMENSIONS  : 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


Length  (XQ=1520  to  XQ=l6l3)  - In. 93.-P0Q* 

Max  Width  

Max  Depth  (X  - 1520}  - In.  ' 23.000 


h&i 

JLS.39. 

0.3^5 


Fineness  Ratio  - - — 

Area  - Ft2  , - 

Max.  Cross— Sectional  

Plan  form  142 ,6  0.0321 

Wetted  _ ' 

R as  A 41.84  JX  , O.ffCSV 

•<  J ' ~ " V ’ 

*Model  dim-  measured  from  Model  Sta.  15«20 
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TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  FEEDLINE  - FL]_ 

GENERAL  DESCRIPTION:  LOX  feedline  between  ET  and  Orbiter. 


MODEL  SCALE:  0.015 

DRAWING  NO.:  VL78-000050 

DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Centerline  at: 

X«ji 

2063.5 

30.953 

yt 

+ 70.0 

+ 1.050 

Xo 

1440.6 

21.609 

Yo 

70.0 

1.050 

Diameter 

18.5 

0.278 
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FABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  FEEDLINE  - Fig 

GENERAL  DESCRIPTION:  LHp  feedline  betveen;.;:ET  and  Orbiter . 


MODEL  SCALE: 

0.015 

DRAWING  NO,: 

VL78-000050 

DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Centerline  at: 

X-, 

2063-5 

30.953 

T 

yt 

- 70.00 

- 1.050 

X 

0 

1330.5 

19.958 

Y 

0 

- 70-00 

-1.050 

Diameter 

18.5 

0.278 
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TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  REAR  ATTACH  STRUCTURE  FAIRING  - FRg 

GENERAL  DESCRIPTION:  Rear  ET/Orbiter  attach  structure  cross-member  or 

beam  fairing  used  in  conjunction  with  ATno,  AT-,-,,  FLp  and  FL^.  Includes 
diagonal  strut. 


MODEL  SCALE:  0.015  „ _ 

DRAWING  NO:  . VL.78-000062B,  SS-A01256. 

DIMENSIONS: 

Leading  Edge  centerline  at:  Xp 

yt 

Zip 

Maximum  length,  In. 

Maximum  width.  In. 


FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

2036.67 

30.550 

0.00 

0.00 

I83.OO 

2.745 

64.00 

O.96O 

190.00 

2.850 
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i ABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT  : OHS  Pod  (M?) 


GENERAL  DESCRIPTION  : 


Configuration  140  A/B  Orbiter  OKS-Fod 


Model  Scale  = O.Olg ' Model  Drawing  Ho.  55-A00147 

VL70-000140 A * 

DRAWING  NUMBER  : VL70-000145 ^ 


DIMENSIONS  : FULL  SCALE 

Length  (OMS  Fwd  Sta  Xo=1233.0)  -IN.  327.000 
Mox  Width  {<§  Xq-1450.0)  - IN.  94.5 

Max  Depth  (@  1,3=1493.0)  - IN.  109.000 

Fineness  Ratio  .. 

Area  - 

- Max.  Cross-Sectional 
Planform 

Wetted 

Base  


MODEL  SCALE 

4.905 

1.41S 

1.635 
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TABLE  III.  - .Continued,. 


‘MODEL '-.SCALE  = 0.015 ' Model  Drawing  No.  S5-A00147 

DRAWING  - NO . VL70-000140A,  .VL70  -00014-5 

DIMENSIONS  FULL  SCALE  MODEL,  SCALE 


"Mach  No.  

Length  ~ in. 

Gimb&l  Point  to  Exit  Plane 

V* 

Throat  to  Exit  Plane 


‘ Diameter  in. 

Exit 

Throat 

Inlet 

, p 

Area"  ~ ft  . 

Exit 

‘Throat 

•■Gimbal  Point  (station) ~in. 

X 

Y 

Z 

Null  Position  ~.deg. 

.'Pitch 

*Yaw  .,40 


1518.00  22.77 

± S8.0  X.32 

492.0  7.38 


'15°.  .49'  15°  49' 

12° :1T‘  12°  17' 


TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT : KOZZIES  - N 4.)  

GENERAL  DESCRIPTION : Configurntion  4 BSRM  Nozzles 


MODEL  SCALE  = 0.015 

VL72-000083E 

DRAWING  NO.  VL77-OOOQ36A 

DIHENS IONS 

Mach  No.  . 

Length  ~ in. 

Gimbal  Point  to  Exit  Plane 
Throat  to  Exit  Plane 

Diameter  ~ in. 

Exit 

Throat 

Inlet 

Area  ~ft^. 

Exit 

Throat 

Gimbal  Point  (station )~  in. 

X 

Y 

Z • 

Null  Posit ion ~ deg. 

Pitch 

Yav/ 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


ea2Q 


141.3 


108.89  95 


1796.15 

+24I0 

400.0 

0° 

0° 

?4  RJ.  . 


2.120 


0.0245  - 


26.942 

±3.645 

6.0 

0° 

0° 

37.260 


FS  of  Nozzle  Exit  Plrme  (Xj)  IN 
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TABLE  III.  - Continued., 


MODEL  COMPONENT:  SRB  Protuberance  PSi 

DESCRIPTION:  Electrical  tunnel  fairing  on  top  of  each  SRB 


MODEL  SCALE:  O.OI5 

DRAWING  NO:  VL77-0006^6a 

DIMENSION:  (Data  for  1 of  2)  . 


FULL  SCALE 

Leading  edge  at  Xg  467 

5i  of  tunnel  Yg  0 

Trailing  edge  at  Xg  1820 

Heighten.  3 

' Width  j m . -6 

deg.  72 


MODEL  SCALE 
7.001 

0 

27.30 

.045 

.090 

-11 ' - 
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TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT;  SRB  Protuberance  PS? 
DESCRIPTION:  SRB/ET  attach  ring 


MODEL  SCALE:  0.015 

DRAWING  NO. : VL77-000036A 

DIMENSIONS:  (Data  for  1 of  2) 


£ at  XB 
Width, JO. 
Heighth;Jn. 


FULL  SCALE 

2m 

10 

10 


MODEL  SCALE 
22.725 

..  .15 

.15 
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TABLE  111.  - '.C'oht-inuod. 


‘MODEL  COMPONENT:  SRB  Protuberance  PS^ 

DESCRIPTION : Separation  rocket  fairing  on  each  3RD  nozzle  shroud  located 

•„  30°  inboard  from  top  centerline. ^ 

MODEL  .SCALE:  -,--0.015.- ■ - - 

DRAWING  NO. : VL77-000036A 


•Pensions:  (Data  for  l of  2) 


•Leading  edge  at  Xg 
'Trailing  edge  at  Xg 


FULL  SCALE 
1796 
1889 


Radial  location  is  30° 


inboard  from  top  .centerline. 


MODEL  SCALE 
.26,940 
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TABLE  III.-  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  ET  Protuberance  PT-|  

DESCRIPTION : LOX  Vent  Ling  Fairing  on  Tank  Ti  ? Nose 
MODEL  SCALE:  .015 


DRAWING  'NO.  VL7 5-0000^1  A 

i 

DIMENSIONS:  Leading  edge  at  Xrp 

YT 


FULL  SCALE 
321 
0 


MODEL  SCALE 
4.81$ 

0 


.947  14.20$ 


Trailing  edge  at  XT 


TABLE  III.,  - Continued.. 


MODEL  COMPONENT:  ET  Protuberance  PT? 


DESCRIPTION-:  - LOX  feed  lines  on  vehicle  4 tank 

secured  to 

tank  by  brackets 

with  50-inch  spacing 

;model  Scale-: 0-.-015 

DRAWING  NO.  . VL78-000031A  ' 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

DIMENSIONS:  Leading  edge  at  X^ 

947 

14.205 

yt 

-70 

-1*053 

Trailing  edge  at  Xt 

„-mq 

19.950 

, Yt 

-70 

-1.053  . 

Bracket  spacing  from  X<j.  = 997  jpi, 

- * 1 ) 

50 

. -75  ' 
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TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  ET  Protuberance  PTl 

DESCRIPTION: LHp  feed  line  on  vehicle  4 tank  3ecured  to  tank  by  brackets 

with  50-inch  spacing. 

MODEL  SCALE:  Q.Q15 

DRAWING  NO.  VL78-000QI1A 


DIMENSIONS:  Leading  edge  at  Xrp 


Trailing  edge  at  Xf 


FULL  SCALE 
947 

— 7P..  .. 

1330 

— -7.Q - 


MODEL  SCALE 
-14.205 
- 1.053 

' - * I 

19.950' 

■ 1.053 


Bracket  spacing  from  Xp  = 997^ 


50 


•75 
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TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  RUDDER  - RS 


VL70-000146A 

. DRAWING  NUMBER:  VL70-000095 


DIMENSIONS: 

FULL-SCALE 

• MODEL  SCALE 

Area  , ft2 

100.15 

0.0225 

Span  (equivalent)  , in 

201.0 

3.015 

Inb'd  equivalent  chord  , in 

91.585 

1.374 

Outb'd  equivalent  chord  , in 

50.833 

0.762 

Ratio  movable  surface  chord/ 

total  .surface  chord 

At, Inb'd  equiv.  chord 

0.400 

0,400 

At  Outb'd  equiv.  chord 

0,400 

0.400 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

. Leading  Edge 

34.83 

34.83 

Tailing  Edge 

26.25 

26.25 

Hinge! ine 

34,83 

34.83 

Area  Moment  (Normal  to  hinge  line),  ft3 

610.92 

0.00206 

CProduct  of  Area  and  Mean  Chord) 

* Mean  Aerodynamic  Chord,  in 

73-2 

1.098 

48 


TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  BOOSTER  SOLID  ROCKET  MOTOR  -^12^ 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  3A,  Data  for  (l)  of  (2)  sides, 

--  Per  Rockwell  Lines  VI.77-OOOQ36A  


.Model  Scale  = 0.015 


DRAWING  NUMBER 


VL72-000088D 

VL77-OOOQ36A 


DIMENSION: 

Length  (Includes.  Nozzle)  - IN. 
Max  Width.  (Tanlc  Dia)  - IN. 

Max  Depth  (Aft  Shroud)  - IN. 
Fineness  Ratio 
Area  - FT2 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


1741.0 
142.3 
192. o' 
9.06771 


26.115 

2-135 

2.880 

9.06771 


Max.  Cross-Sectional 

Planform 

Wetted 

Base 

WP.of  BSRM  Centerline  (Z?)  - IN. 
FS  of  BSRM  Nose  (X?)  - IN. 


201.06193  - 0.0452 


400  • 6.000 

743  11.145 
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TABLE  III.  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  EXTERNAL  TANK  

'GENERAL  DESCRIPTION:  External  Oxygen  Hydrogen  Tr.nk 


MOTE:  Identical  to  Til  vrith  external  fuel  liner,  added 

I'odel  o " 0.015-  

VL?a-00003Li 

DRAWING  NUMBER  ( ' VL78-0000/q.V-B 

DIMENSION:  FULL  SCALE 

Length  - IN.  (Nose  @ X^>.=  309)  186$ 

Max  Width  (Dia)  - IN.  324 

Max  Depth , m.  . - 

Fineness  Ratio  5*75617 

Area  --FT2  ' 


Max  Cross-Sectional  572.555 

Planfoim 

Wetted 


MODEL  SCALE 

27.975 

4.86 


5.756.17 


0.1P88 


-Base 

V/P  of  Tank  Centerline  (Zjj?)  - IN. 


400.6  ' 6.000 
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Model  Drawing  Wo.  SS-A00U8 


Area  (Theo)  Ft* 

Plan form 
Span  (Theo)  In 
Aspect  Ratio 
Rate  of  Taper 
Taper  Ratio 

Sweep  Back  Angles,  degrees 
Leading  Edge 
Trailing  Edge 
0,25  Element  Line 
Chords : 

Root  (Theo)  WP 
Tip  (Theo)  WP 
MAC 

Fus,  Sta,  of  ,25  MAC 
W.  P.  of  .25  MAC 
B.  L.  of  ,25  MAC 
Airfoil  Section 

Leading  Wedge  Angle  Deg 
Trailing  Wedge  Angle  ' Deg 
Leading  Edge  Radius 
Void  Area 
Blanketed  Area 
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TABLE  III.  - Concluded. 


MODEL  COMPONENT:  Wing,  Nil  6 : 

“GENERAL  DESCRIPTION : Confi  gur  at loiTXL'40A/ B Orbit“er~~D'ouble  Delta  "Wing. 


Model  Scale  = .015 

‘ VL70-000140B 

DRAWING  NUMBER:  yL70-000200  ' 


DIMENSIONS: 


FULL-SCALE 


TOTAL  DATA 


Area , ft^  (Theoretical) 
Planform 
Wetted 

Span  (equivalent)  , in 
Aspect  Ratio 
Rate  of  Taper 
Taper  Ratio 

Diehedral  Angle,  degrees 
Incidence  Angle,  degrees 
Aerodynamic  Twist,  degrees 
Toe-In  Angle 
Cant  Angle 

Sweep  Back  Angles,  degrees 
Leading  Edge 
Trai.-l-ing-Edge- 
0.25  Element  Line 
Chords:  m. 

Root  (Wing  Sta.  0.0) 

Tip,  (equivalent) 

MAC  . - 

Fus.-  Sta.  of  .25  MAC 

W.P.  of  .25  MAC 


2690.00 


936. 

. 682 

2. 

,265 

1. 

177 

0. 

200 

3. 

500 

' '''0. 

TW 

3. 

000 

0. 

0 

0. 

0 

45.000' 

—10 -.05  6 

35 .209 

689.243 

137.849 

474.812 

1136.830 

290.580 


B.L. 

Airfoil 


of  .25  MAC 
Section 


182.130 


Root 

Mod.  NASA 

Tip 

!ED  DATA 

Area  , ft2  (Theo.) 

1751.500 

Span,  (equivalent)  , in  (Theo.) 

•720. 6.80. 

Aspect  Ratio 

2.059 

Taper  Ratio 

0.245 

Chords  , in. 

Root  B.P.  108 

562.090 

Tip 

137 , 8.51 

MAC 

392.830 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 

1185.980 

W.P.  of  .25  MAC 

294.300 

B.L.  of  .25  MAC 

251.770 

Cuff  Data  for  1 of  2 sides,  Area,ft2  113.18 
L.E.  intersects  fus.  ML  @ Sta.  500.00 
" " wing  @ Sta.  1024.00 


MODEL  SCALE 


0.6053 


14.050 
2.265 
1.177 
0.200 
3.500 
0.500 
3.000 
' <T70 
0.0 


45.000 

-1-0.05-6 

35.209 

10.339 
2.068 
7.122 
' 17.052 
4.359 
2.732 


XXXX-64 


0.3941 


10.081  • 
2.059 
0.245 


8.431  ■ 
2.068  ' 
5.892 
17.790 
4.415 
5.777 


1.698 

7.500 

15.360 


TABLE  IV.  - PRESSURE  INSTRUMENTATION 


Tap 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 


Inboard  Stati 

on 

Outboard  Station 

YQ.  = 204.00 

' Yq  = 361.00 

c = 449.06 

in 

c = 264.22 

in 

X/C 

Surface 

Tap 

No. 

X/C 

Surface 

0 

LE 

26 

0 

LE 

0.030 

upper 

27 

0.02 

upper 

0.048 

upper 

28 

0.05 

upper 

0. 085 

upper 

29 

0.15 

upper 

0.177 

upper 

30 

0.25 

upper 

0.274 

upper 

31 

0.65 

upper 

0. 402 

upper 

32 

0.75 

upper 

0. 565 

upper 

33 

0.85 

upper 

0.760 

upper 

34 

0.95 

upper 

0. 808 

• upper 

35 

0.02 

lower 

0:857 

upper 

36 

0.05 

lower 

0. 905 

upper 

37 

0.15 

lower 

0. 953 

upper 

38 

0.25 

lower 

0.030 

lower 

39 

0.65 

lower 

0.048 

lower 

40 

0.75 

lower 

0.085 

lower 

41 

0.85  • 

lower 

0.177 

lower 

42 

0.95 

lower 

0.274 

lower 

0.402 

lower 

0.565 

lower 

0.760 

1 ower 

0.808 

lower 

0.857 

lower 

— 

0.905 

lower 

0.953 

lower 

For  Right  Hand  Wing  Panel 


b.  Model  Attitude  Definition 

Figure  1.  - Continued. 
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Body  Flap  Deflections 

c.  Sign  Convention  for  Control  Surfaces 
Figure  1.'  - Concluded. 


a.  General  Arrangement,  - 140A/B  Orbiter 
.Figure  2.  - Model  sketches. 


2058 

XB  = 1889.15 


b.  Mated  Vehicle  Configuration 
Figure  2.  - Continued. 


4.00  Radius 


c.  Forward  Orbiter/ET  Attach  Hardware 
Figure  2.  - Continued. 
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d.  Aft  (^biter/ET  Attach  Hardware 
Figure  2.  - Continued. 


Red 


169.00 


[•I 


Sting 


g.  Installation  Sketch 
Figure  2.  - Continued. 


Notes  : 

(1)  Full  Scale  Dimensions 

(2)  Pressure  Orifices  are  for  Right-Hand  Wing 

(3)  See  Table  IV  for  X/C  Locations 


h,  Orbiter  Wing  Pressure  Tap  Locations 
Figure  2*  - Concluded. 


a.  Aft  View,  TWT  Installation  Orbiter 
b26  c9  m7  f7  W1 1 6 e7  v8  r15 


b.  Aft  View,  TWT  Installation  Orbiter  + Eternal 
Tank  + Solid  Rocket  Motors 

Figure  3.  - Model  installation. 
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c.  Front  View,  TWT  Installation  Orbiter  + External 
Tank  + Solid  Rocket  Motors 


Figure  3.  - Concluded. 


APPENDIX 

TABULATED  PRESSURE  DATA 
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DM6  Q7  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A7D 


PACE  1 


U7Q  01  TIB  St  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  (RF7U43)  ( 25  SEP  74  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

a 

seao.oooo  aci.rr 

. XMRP 

a 

1076.6600 

IN.  XO 

BETA  a 

6.000 

ELV-1 

a 

,Q00 

LREF 

a 

47 A. MOO  IN, 

_w 

a 

.0000 

IN.  YO 

ELV-2  a . 

.000 

ELV-3 

a 

.000 

BREF 

3 

938,e&oo  in. 

ZMIP 

373.0000 

IN.  20 

ELV-4  a 

.000 

BOFLAP 

5 

*OQQ 

scale 

5 

,01  30 

ELV-1B  a 

.000 

ELV-CiB 

- 

,000 

MACH 

< 

I 

XI 

w* 

ALPHA  t 

a -8,661 

RUN 

a 137.000  RN/L  = 

3.989  BETA 

= 8, 

.464 

SECTION  1 tlVUNd  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


fc^/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,00Q 

.2744 

.1966 

.020 

.3316 

,030 

.4416 

.048 

.3927 

*050 

.3531 

,065 

.2660 

,150 

-.0294 

.177 

- .0239 

.250 

-.2042 

♦274 

-.1053 

*,402 

-.1176 

♦ 565 

.0135  ' 

,650 

-.0430 

.750 

.0003 

♦ 7CO 

.0510 

,806 

.0701  ■ 

.850 

.0805 

.857 

.1157 

.903 

.0926 

.950 

.0626 

.953 

.0240 

MACH  l 1)  = .039  ALPHA  C 2)  a -6.490  RUN  a 137.000,  RN/L  = 5.989  BETA  a 8.464 

SECTION  ( 1)WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 


x/c 


.000 

.3753 

.3319 

,020 

.4930 

,030 

.3743 

.048 

.3139 

,030 

,2301 

,083 

.1633 

,150 

- , 1806 

,177 

-.1422 

,250 

-.3235 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  2 


1A7Q  01  TIE  SI  PE  PS  VANG,  UPPER  SURFACE 

MACH  t t)  » ,M9  ALPHA  l 2)  « -6.490 

SECT  I CM  ( IJWtW  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.2004 

.402 

-.1911 

.535 

-.0103 

.650 

-,0300 

.750 

-.0045 

.760 

.0429 

,605 

,0640 

.030 

.0764 

.057 

.1076 

.905' 

.0003 

.950 

.0554 

.953 

.0222 

MACH  t 1}  s .699  ALPHA  l 3)  = -4.341  RUN  a 137.000  RN/L  = 5.909  BETA 

SECTION  < UVllNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4473 

.4571 

.020 

.4012 

.050 

.3001 

.048 

.2320 

,030 

.1303 

•083 

.0377 

,130 

-.3412 

.177 

-.2360 

.230 

-.3216 

.274 

-.3460 

.402 

-.2637 

,565 

-.0436 

• 650 

-.0340 

.750 

-.0017 

.760 

.0407 

,608 

.0623 

,850 

.0726 

.837 

.1033 

.905 

.0064 

.950 

.0440 

.955 

.0231 

TRF7U43) 


0,464 


,0440 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PASS  3 


1A70  01  TW  Si  P2  PS  VI1NS  UPPER  SURFACE 

MAW  { 17  3 .AST  ALPHA  l 47  a -2.173  RUN  = 137.000  RN/L  a 3.989.  BETA 

SECTION  t 17W1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  ■ 

27 /B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.4894 

.3380 

.020 

.256B 

.030 

,2072 

.cue 

.1337 

.050 

- .0076 

.0*5 

-.0628 

.150 

-.5830 

.177 

- .3328 

.250 

-.7130 

.274 

-.3168 

,402 

-.3489 

.565 

-.0712 

.650 

-.0130 

.750 

.0233 

.760 

.0402 

.SOS 

.0623 

«S50 

.0763 

.857 

,0949 

.805 

.0834 

.950 

.0460 

.956 

.0234 

MACH  l 17  a .696  ALPHA  ( 37  = -.009 


RUN  a 137.000  RN/L 


SECTION  t 17VJ1NG  UPPER  SURFACE 


27/B  .4300  . 7710 


X/C 

.000 

.020 

.030 

.048 

.030 

.083 

.130 

.177 

.230 

.274 

.402 

.503 

,030 

,730 

.750 

.609 


.3027 

.1089 

.0392 

-.1890 

-.4112 

-.0314 

-.4412 

-.0892 


.6148 

.0970 

-.1387 

-.8076 

-.8827 

-.1939 

-.0037 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.909  BETA' 


IRF7U437 
a 0.464 


a 8.464 


,0414 

,0618 


DATE  07  NOV  74 


TABU. VIED  PRESSURE  DATA  - TA7Q 


PACE  4 


1A70  OV  TIE  SI  PE  PS  VANS  UPPER  SURFACE  WF7U431 

MACH  l 1)  * ,898  ALPHA  ( 5>  a -.009 

SECTION  t 1)V|IN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ET/Q 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

.0737 

,837 

.0876 

.903 

.0623 

.950 

.0694 

.933 

,0242 

MACH  1 1)  a ,698  ALPHA  l 6)  a E.1S3  RUN  a 137.000  RN/L  a 3.989  BETA  a 6.464 

SECTION  l 11W1N6  UPPER  SURFACE  __  DEPENDENT  VARIABLE  CP 
EV/B  .4360  .7710 

VC 

.000  . 4918  , 6267 

.020  -.1009 

.030  .0023 

.046  -.0566 

.030  - .2626 

.083  -.3798 

.130  -.9451 

.177  -.4975 

.250  -1.0330 

,274  -.7375 

,402  -.7398 

.563  -.1331 

.630  -.4393 

.730  -.2822 

.760  .0331 

,808  .0332 

.830  -.1376 

.637  .0783 

.903  .0752 

.930 
.933 


,0236 


-.0327 


DATE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  WU  - U7Q 


PACE  5 


t\?0  01  TIE  Si  PE  PS  V)1N8  UPPER’  SURFACE 

MACH  { 1>  * .900  ALPHA  t 7}  = 4.308  RUN  = 137,000  RH/L  = 5.969  SETA 

SECTION  1 1MNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/6 

.4380 

-.7710 

x/c 

.600 

.4830 

,6004 

.020 

-.3720 

.030 

-.1057 

.040 

- .1483 

',030 

-.4050 

,003 

-.4726 

,130 

-1.0184 

,177 

-.5543 

,250 

-1.0725 

,274 

-.7991 

• 

,402 

- .8302 

,363 

- .2902 

« 550 

-.4904 

,750 

-.4160 

,760 

.0417 

,806 

.0564 

.830 

-.3522 

.857 

.0876 

.903 

,0883 

.950 

-.2679 

.953 

.0352 

MACH  { 1)  a .900  ALPHA  ( 8)  = 8.469  RUN  a 137.000  RN/L  = 5.989  BETA 

SECTION  t 1) VII NO  UPPER  SURFACE  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

,4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4238 

.5457 

,020 

-.6625 

.030 

-.2226 

.046 

-.2393 

.050 

-.7707 

.053 

-.5530 

,150 

-1.0357 

.177 

-.8920 

♦ 250 

-.9599 

.274 

-.8339 

.402 

— .0067 

.363 

-.3463 

.630 

-.5665 

.750 

4.4896 

.760 

-.0140 

,808 

.0123 

mF7U43) 

8.484 


9.'464 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  6 


TA70  01  TIE  Si  P2  PS  VrtND  UPPER  SURFACE 

MACH  111  a .900  ALPHA  ( 8)  5 6.469 

SECTION  1 IIVUNC  UPPER- SURFACE  ’ DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4360  .7710 

X/C 

.860 

-.4342 

.857 

.0604 

.90S 

.0643 

.950 

-.3897 

.953 

.0251 

MACH  < 1) 

= .899  ALPHA 

SECTION  1 

DVI1N6  UPPER  3URFACE 

27/ B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.4163  .4973 

.020 

-.7996 

.030 

'-.3096 

.048 

-.3063 

.050 

-.9541 

.095 

-.6266 

,150 

-1.0977 

.177 

-.8120 

.250 

-.9649 

.274 

-.9004 

.402 

-.9407 

,565 

-.4175 

.650 

-.5986 

.750 

-.5557 

.760 

-.1219 

.BOB 

-.0854 

.850 

-.5114 

.857 

-.0178 

.90S 

.0136 

.950 

-.4746 

.953 

.0014 

8.641  RUN  = 137. ODO  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,999  BETA 


1RF7U43) 


8,464 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRE8S1KTE  DMA  - 1ATD 


PA&E  7 


IA7Q  01  TIE  SI  PE  PS  , WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l El  a 1.079  ALPHA  t 11  = -8.897  RUN  = 145.000  RN/L  a 6. STS  BETA 

SECTION  (,  11 VINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.DDO 

.3389 

.3749 

.DSD 

.6022 

.030 

.4942 

.048 

.4489 

.050 

,3983 

.095 

.3327 

.150 

.0290 

.177 

.0350 

*E50 

-.1865 

.274 

-.1890 

.402 

- ,2604 

.565 

.1320 

.650 

-.0390 

.750 

.0761 

,760 

.1631 

.908 

,1995 

• S50 

„ . 

,2263 

.357 

.2615 

.905 

.2665 

.950 

.2129 

.953 

.2156 

MACH  t El  = 1.095  ALPHA  C El  = >5.617  RUN  a 145.000  RN/L  a S.67S  BETA 

SECTION  < 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/0  .4360  .7710 

X/C 


.000 

,4484 

.4723 

.020 

.5771 

.030 

.4562 

.040 

.3994 

,.030 

.3519 

.065 

.2640 

.130 

-.0468 

..177 

,0087 

.250 

-.2694 

.274 

-.2287 

.402 

-.3066 

.363 

.0619 

.630 

.-.2214 

.730 

-.0644 

,760 

.1254 

,606 

,1790 

TRFTU43! 

8.640 


0,640 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0 AT  A - TATO 


PACE  » 


1A70  01  TIE  si  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  { 2)  5 1.093  ’ ALPHA  l E)  = -6.S17 

SECTION  l DW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


<TY /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.850 

.1343 

.857 

.8307 

.905 

,8639 

.950 

.2134 

.953 

• 8216 

MACH  t El  = 1.103  ALPHA  l 3)  = -4.409  RUN  = 143.000  RN/L  = 6.678  BETA 

SECTION  t 11VJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

EY/S  ,4360  .7710 


X/C 
.000 
.DEO 
,090 
,048 
.030 
.003 
,150 
.177 
.ESQ 
• E74 
.40E 
.363 
.630 
.730 
,760 
.608 
.830 
,837 
.905 
.950 
,933 


.5115 

.3934 

.3314 

• 146E 

-.0410 

-.£784 

-.3689 

-.1013 


.0393 

.0941 

• EZ43 
.2641 

,2303 


. 557E 
■ SET  6 

.8919 

-.1406 

-.3394 

-.4377 

-.1657 


-.1484' 


IRF7U4S) 


8.640 


,0768 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70  - 


PAGE  9 


U70  07  T12  57  P2  P8  ViTN6  UPPER  SURFACE 

MACH  l !)  a 7.713  ALPHA  ('  4)  a -2.200  RUN,  * 745.000  RN/L  a 6.678  BETA 

SECTION  4 7 5 Vitus  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4160 

.7770 

X/C 

.080 

.6163 

.6387 

.020 

.4634 

. .030 

.3235 

,040 

.2624 

.050 

.2337 

.0*5 

.0090 

.150 

-.2607 

.177 

-.1234 

.250 

-.4765 

.274 

-.3240 

.402 

- . 4069 

» 565 

-.2468 

,650 

-.6472 

.750 

-.2743 

.760 

.0782 

.80S 

.0239 

.850 

r-.lSOS 

.857 

,0776 

.905 

.2037 

.950 

-.1616 

.953 

.2133 

MACH  < 2) 

a 1. 

170  ALPHA 

SECTION  < 

llVilNS 

UPPER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.5723 

.7267 

.020 

.3522 

.030 

.2340 

.048  - 

.1607 

.050 

.1530 

.005 

-.0765 

.150 

-.4078 

.177 

-.2134 

.250 

-.5249 

‘ .274 

-.4073 

, 402 

-.4648 

.555 

-.4110 

» 650 

-.7233 

.730 

- , 3047 

.750 

-.0317 

.000 

.0024 

,070  RUN  = 145,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.678  BETA 


tRFTu43) 

8.640 


a 8.640 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7D 


PAGE  ID 


U70  01  TIE  51  PE  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  { 27  a 1,110  ALPHA  { 57  a ,010 
SECTION  1 17W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,850 

-.2740 

.857 

,0341 

.SO  5 

.0763 

.950 

-.2211 

,933 

.1362 

M4CH  < 2)  a 1.104  ALPHA  < 67  a 2.227  RUN  a 145,000  RN/L  a 6,876  BETA 

SECTION  l 17VJING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/B  ,4360  .7710 

X/C 


,O0O 

.5624 

.7550 

.020 

.1702 

>030 

.1328 

.040 

.0956 

.050 

.0323 

,083 

-.1595 

,150 

-.3154 

,177 

-.3253 

.230 

-.6249 

.274 

-.4666 

,402 

-.5197 

,565 

-.5573 

,630 

-.7886 

,730 

-.4604 

,760 

-.1393 

,806 

-.0430 

830 

-.3702 

,837 

.0109 

903 

.0445 

930 

-.3486 

,933 

.1030 

<RF7U437 


6,640 


DATE  07  NOV  74 


t abul ated  pressure  data  - ia70 


PAGE  u 


1A70  Ot  T12  Si  P2  P6  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  l 2)  a 1.096  ALPHA  C 7)  a 4.426  RUN  = 145.000  RN/L  = 6.679  BETA 

SECTION  l OWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.5233 

.7264 

•oao 

-.1391 

.030 

-.0061 

,048 

- .0007 

,050 

-.1469 

.085 

-.2395 

.130 

-.3959 

.177 

-.4290 

.£30 

-.7121 

.£74 

-.3431 

.402 

- . 3912 

« 565 

- , 6360 

,650 

-.7995 

.750 

-.5566 

,760 

-.2299 

.606 

-.1093 

.650 

-.4469 

,857 

-.0109 

.805 

.0230 

.850 

-.4140 

.853 

.0603 

MACH  t 2>  = 1.DS6  ALPHA  l 91  a 6.641  RUN'  = 143,000  RN/L  = 3.679  BETA 

SECTION  l 11WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27  /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,00Q 

.4594 

.6999 

.020 

-.3163 

.050 

-.1606 

.048 

-.1222 

,030 

-.4476 

.003 

-.3633 

.130 

-.7063 

.177 

-.5504 

.250 

-.7974 

.274 

- ,6444 

.402 

-.6360 

.363 

-.7086 

.650 

-.5626 

.730 

-.6436 

.760 

-.2883 

,600 

- .1821 

TRF7U43) 

8.640 


8.640 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PAGE  12 


IA70  01  712  SI  P2  PS  VilNG  UPPER  SURFACE 

MACH  1 21  = 1 .OSS  ALPHA  1 61  = 8.B41 

SECTION  1 11V11NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

X/C 

.630 

.637 

-.0731 

,903 

- .0200 

.930 

.933 

.0214 

MACH  l 21 

5 1 

SECTION  1 

11VJ1NG 

2T/0 

.4360 

X/C 

.000 

.4644 

.020 

.030 

-.2418 

•040. 

-.2222 

.030 

.005 

-.4339 

.130 

.177 

-.6592 

.250 

.274 

-.7663 

.402 

— ,?5Q2 

.363 

-.7662 

.650 

.750 

.760 

-.3130 

.800 

-.2232 

.030 

.057 

-.1751 

.90S 

-.1003 

.930 

.9  33 

-.0460 

,7710 
-.5173 
- , 4SQ7 

,077  ALPHA  { 9)  = 
UPPER  SURFACE  * 
.7710 

.6301 

-.4391 

- . 3903 
-.0441 

-.0069 

-.0461 

-.7411 

- . 6301 

- . 3964 


0.630  RUN  s 143.000  RN/L 

' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.676  BETA 


(RF7U431 


0.640 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  13 


MACH  ( 3}  « t.m 


1A7D  01  T12  SI  P2  PS 
ALPHA  1 11  » -8 ,822  RUN  ■ 3 


WINS  UPPER  SURFACE 
78,000  RN/L  * 7.  ITS  BETA 


1RF7U43) 
a 8,883 


SECTION  t UUIUG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,3306 

.4437 

.020 

' 

.6843 

.030 

.3208 

.040 

.4843 

.050 

.4860 

.085 

.3972 

,150 

.1362 

.177 

.1516 

.250 

-.0631 

.274 

-.0703 

,402 

-.1660 

.565 

.1013 

.630 

-.2649 

.750 

-.0323 

.760 

.1487 

.60S 

,151a 

.830  - 

- 

..  .1031 

’ .857 

.2979 

.905 

.3379 

.930 

.2037 

.953 

.3118 

MACH  ( 3>  3 1.199  ALPHA  ( 2)  = -8. 649  RUN  = 76.000  RN/L  = 7.176  BETA  = 6.665 

SECTION  ( UUIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

,7710 

X/C 

,000 

.3831 

.3230 

,020 

.6613 

.030 

.4437 

.048 

.3973 

.050 

.4413 

.085 

.2725 

,130 

.0960 

.177 

.0897 

,230 

-.1291 

.274 

-.1129 

.402 

-.2068 

,363 

-.1426 

.830 

-.4133 

.730 

-.2781 

.760 

.1195 

,608 

.0852 

OWE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE 


14 


.U7D  01  TIE  Si  P2  pa  VrtN6  UPPER  SURFACE 

MACH  1 3)  a 1,199  ALPHA  1 2)  a -6.949 
SECTION  t DUIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE.  CP 


2V/B  ,4399  ,7719 

X/C 


,959 

-.0479 

,637 

.1124 

.993 

,2294 

,939 

.0134 

,933 

,2724 

MACH  U 3)  a 1.296  ALPHA  t 3)  = -4.433  RUN  a 76.009  RtVL  a 7,176  BETA 

SECTION  1 UV11N6  UPPER  "SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


»/B 

.4390 

.7710 

X/C 

.099 

• .4237 

.9127 

■ 929 

.6131 

.030 

.3734 

.048 

.3253 

.930 

.3369 

,063 

.1370 

.159 

.0133 

.177 

.0173 

.230 

-.19*53 

.274 

-.1700' 

.402 

-.2529 

.393 

-.3268 

,659 

-.4633 

.730 

-.4677 

.760 

.0762 

.80S 

.0666 

.aso 

-.1541 

.837 

.0926 

.903 

.1007 

.950 

-.1014 

.933 

.1613 

(RF7U43) 


6.665 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  15 


U7Q  Ol  TIE  Si  PE  P3  VIlNC  UPPER  SURFACE 

MACH  1 37  a 1.209  ALPHA  1 A)  a -2.E44  RUM  = 76.000  RN/L  = 7.178  BETA 


SECTION  1 DV11NC  UPPER  S1RFACE 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,ooo 

.4645 

.6818 

.020 

.5450 

,030 

.3076 

.046 

.2630 

.050 

.3310 

.063 

.0680 

.ISO 

- .0962 

.177 

- .0498 

,230 

-.2878 

,274 

- .2374 

,402 

-.3095 

.563 

-.3954 

.650 

- . 5289 

,750 

- . 5348 

.760 

-.0059 

,eoe 

,0901 

.650 

-.2216 

.637 

.0603 

.905 

.0793 

.9  50 

-.1560 

,953 

.1215 

MACH  < 3) 

= 1. 

207  ALPHA 

SECTION  < 

DVrtNC 

UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

, OQQ 

.4973 

.7249 

,020 

.4485 

.030 

,2576 

.046 

,2154 

.050 

.2546 

.065 

- ,0032 

,150 

-.2316 

.177 

-.1442 

.250 

-.3792 

.274 

-.3004 

,402 

-.3627 

,565 

-.4469 

.650 

-.5751 

.730 

-.5724 

.760 

-.1036 

.406 

-.0449 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.006  RUN 


76.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,178  BETA 


1RF7UA3) 
a 8.665 


8.665 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  OAT  A - IA70 


PACE  16 


IA70  01  TIE  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


HACH  l 3>  5 1.207  ALPHA  (.3)  a -.006 

SECTION  ( DVflND  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27  /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.930 

-.2921 

,937 

.0213 

.905 

.0630 

.930 

-.2061 

.953 

.1070 

MACH  l 3)  a 1.202  ALPHA  1 6)  a 2. 211  RUN  = 76.000  RN/L 

SECTION  1 llViTW  UPPER.  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

X/C 
.000 
.020 
.030 
.OAS 
.030 
.003 
.130 
.177 
.250 
.274 
.402 
.563 
.650 
.750 
.760 
.000 
.850 
.837 
.005 
.9  30 
.9  53 


.4360 


.3310 

.1613 

.1330 

-.0904 

-.2464 

-.3747 

-.4219 

-.4662 


-.1927 

-.1241 

-.0363 

.0302 

,0926 


.7710 

.7834 

.3143 

.1613 

-.3269 

-.4376 

-.6499 

-.6369 

-.3277 


7.176  BETA 


TRF7UA3) 


= 8.663 


2618 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  17 


1A70  01  TIE  SI  PE  PS  V)tN6  UPPER  SURFACE 

MACH  1 SI  3 1.196  ALPHA  1 7)  = 4.443  RUN  = 76.000  RN/L  = 7,176  BETA 

SECTION  1 11VIIN0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE 


EV/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.OOO 

.5311 

.7979 

,020 

.0055 

.030 

.0581 

*040 

,0584 

*050 

.0084 

*085 

-.1694 

' .150 

-.4076 

.177 

-.3566 

.250 

-.5376 

.274 

-.4583 

,402 

-.4678 

,363 

-.5196 

.650 

-.7103 

.750 

-.6986 

.760 

- .2653 

.806 

- ,2067 

.850 

-.4095 

.857 

-.1120 

,903 

-.0107 

,930 

-.3281 

.953 

.0596 

MACH  I 3)  a 1.165  ALPHA  ( S)  a 6,649  . RUN  = 76,000  RN/L  = 7.178  BETA 

SECTION  l DW1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/  B .4360  .7710 

X/C 


,000 

,5316 

.7783 

,020 

-.1408 

,030 

- ,0432 

.048 

- .0448 

,050 

-.2600 

,085 

- ,2638 

,150 

-.4983 

177 

- .4486 

250 

-.6117 

274 

-.5317 

402 

-.5346 

565 

-.5722 

650 

-.7741 

750 

-.7534 

760 

-.3369 

f\08 

-.2831' 

IRP7U43) 

8.685 


8.665 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  16 


1A7Q  01  TIB  SI  P2  P8  WIND  UPPER  SURFACE 


MACH  l 3) 

5 1.165  ALPHA  ( 8)  a 

6.649 

SECTION  l 

1TVRN6  UPPER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

BV/B 

.4360  .7710 

x/c 

, &3Q 

-.4563 

*&57 

-.1932 

.$05 

-.0776 

.$30 

-.3835 

*$33 

.0187 

MACH  1 3)  = 1.171  ALPHA  t 9)  = 8.837  RUN  a 76,000  RN/L  = 7.176  BETA 

SECTION  l livnuc  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  . - 


Bf/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3310 

.7441 

.OBO 

-.2680 

,030 

-.1067 

.048 

-.1033 

.050 

-.4093 

.085 

- .3337 

,150 

-.6300 

.177 

-.3314 

• B50 

-.6892 

.B74 

-.6207 

.403 

-.6113 

.365 

-.6374 

.630 

-.7871 

.750 

- . 6939 

,760 

-.3917 

.808 

-.3476 

.850 

-.3804 

.837 

-.2378 

.903 

-.1351 

.930 

-.3074 

.953 

-.0494 

IRF7U43) 


6.665 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OAT 4 - 1A70 


PAGE  19 


TA70  01  TIE  SI  PE  P8  VtTNG  UPPER  SURFACE 

MACH  { 41  = 1.504  ALPHA  1 17  = -8,933  RUN  * 117,000  RN/L  = 7.489  BETA 

3ECTTON  l 17V11N5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2v/o 

.4360. 

,7710 

x/c 

.000 

• 37E9 

.6134 

.020 

.7664 

.080 

.4893 

.048 

.4639 

.050 

.3931 

,085 

,3333 

,150 

.3635 

♦ 177 

,3334 

.250 

.0803 

.274 

.0331 

,402 

-.0445 

.565 

-.1157 

.650 

-.1773 

.750 

- . 1939 

,760 

.3417 

♦ 806  ' 

.3336 

.650 

-.3436 

.657 

.3661 

.805 

.3810 

.850 

.0303 

.953 

.3903 

MACH  l 4)  = 1,304  ALPHA  t 3)  = -6.633  RUN  = 11T.000  RN/L 

SECTION  ( 17VJING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.ODD 

.4307 

.6533 

.020 

.7331 

.030 

.4338 

.048 

.4076 

.050 

.3417 

.065 

.3473 

.150 

.1814 

.177 

.1403 

.250 

.0103 

.274 

-.0313 

.*402 

-.1063 

.565 

-.1663 

.650 

-.3365 

.750 

-.3343 

,760 

.1451 

Ann 

a fl*n 

7 ,469  BETA' 


IRF7U43) 

8.713 


8.715 


OVTt  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  0474  - 1470 

7470  01  718  SI  PE  PS  V)1N6  UPPER  SURFACE 

MACH  1 4)  » 1.504  ALPHA  < 4)  a -5.635 

6ECT1CN  l UVltNO  UPPER  SURFACE  . DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.530 

-.3000 

.537 

,ai7i 

.905 

,a430 

.950 

-.0931 

.933 

.2361 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  ( 3)  a -4.393  RUN  a 117,000  RN/L  a 7,459  BETA 

SECTION  < UUIWV  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2y/B 

.4360 

.7710 

X/c 

.000 

.4795 

' .7026 

.020 

.6622 

.050 

.3729 

,048 

.3422 

.030  . 

, _ . 

.4967 

,085 

.1739 

.130 

.1033 

,177 

.0331 

,230 

-.0394 

.274 

-.0916 

.402 

-.1343 

.363 

-.2139 

.650 

-.2636 

,750 

-.2990 

,760 

.0394 

.808 

.0949 

,850 

-.3498 

.857 

.1496 

.905 

,1939 

.950 

-.1969 

,935 

.2197 

IRF7U431 


a 5.71 5 


DATE  OT  NQV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - tATO 


PACE  21 


U70  Ot  T12  Si  P2  P6  WTN6  UPPER  SURFACE  <RFTU43) 

MACH  t A)  a 1.504  ALPHA  l 4)  a '2,144  ' RUN  a 117,000  RN/L  » 7.489  BETA  = 8.715 

SECTION  1 HVrtNO  UPPER  SURFACE  ■ DEPENDENT  VARtABLE  CP 


2TK/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4981 

,7410 

.020 

.6334 

,OW 

.3113 

.048 

.2817 

.050 

.4306 

.085  ' 

.1030 

.130 

.0308 

.177 

-.0358 

.250 

-.1209 

.274 

-.1313 

.402 

-.2074 

.563 

-.2371 

.650 

-.3309 

.730 

-.3448 

.760 

-.0087' 

.808 

.0060 

.850 

-.3835 

.857 

.0623 

.'90S 

.1298 

.9  50 

- .2488 

.9  53 

,1722 

MACH  t 45  3 1.304  ALPHA  t 35  = ' .IBS  RUN  = 117.C5QO  RN/L  = 7.489  BETA  = 8.715 

SECTION  -<  15WTN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARTABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.000 

.5113 

.7784 

.020 

.3594 

.030 

.2473 

.048 

.2207 

- 

.030 

.3840 

.083 

.0437 

.150 

-.0371 

.177 

-.1028 

.250 

-.1793 

.274 

-.2144 

.402 

-.2757 

.565 

-.2944 

. 630 

-.3760 

.730 

-.3882 

,760 

-.0776 

,808 

-.0636 

date  07  nov  n 


7ABUUA7ED  PRESSURE  dm  - IA70 


PAGE  22 


U70  01  T12  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


IRF7U43) 


MACH  t 41  a 1.504  ALPHA  {,  5)  a ,133 
SECTION  (,  1IVIIN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

,4360 

.7710 

X/C 

,850 

-.4204 

.857 

-.0233 

.805 

,0503 

.850 

-.3052 

.833 

.1166 

MACH  It)  ! 1,304  ALPHA  l 6)  a 2.36S  RUN  = 117,000  RN/L  a 7. 480  BETA 

SECTION  l DVJ1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2r/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.5302 

.8092 

.020 

.4576 

.030 

.2089 

.046 

.1821 

.050 

.3008 

.063 

.0023 

•ISO 

-.1014 

• 177 

-.1684 

.230 

- .2378 

•274 

-.2670 

.402 

-.3127 

.565 

-.3347 

.650 

-.4144 

.730 

-.4211 

.760 

-.1382 

,603 

-.1232 

.830 

-.4431 

.657 

-.1068 

,603 

-.0304 

.930 

-.3382 

.933 

,0514 

6.715 


out  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PAOE  23 


7470  ot  Tia  St  pa  P8  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  7 47  * 1.504  ALPHA  l 7)  a 4.633  RUN  a 117.000  RN/L  '=  7.469  BETA" 

SECTION  7 tTUlNTV  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.5608 

.8475 

,020 

.3221 

,030 

.1626 

.046 

.1328 

.050 

.2571 

.085 

-.0409 

.150 

-.I486 

.177 

-.2106 

.250 

-.8764 

.274 

-.3022 

,402 

- .3602 

.565 

’ -.3640 

.650 

-.4475 

.750 

-.4530 

.760 

-.2462 

.808 

-.1873 

,850 

-.4588 

.857- 

*-,1692 

.905 

-.1113 

.950 

-.3568 

.953 

-.0262 

MACH  7 4)  a 1,504  ALPHA  7 8)  = 6,851  R7JN  = 117,000  RN/L  = 7.489  BETA 

SECTION  7 DVIIN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

. 5899 

.8785 

,020 

.1968 

.030 

.1430 

.048 

.1114 

,050 

.1394 

.085 

-.0619 

.150 

-.1885 

.177 

-.2443 

,250 

-.3126 

,274 

-.3440 

.402 

-.3924 

.565 

-.3860 

.650 

-.4664 

.750 

-.4649 

.760 

-.3120 

80  B 

-.2640 

7RF7U43) 
a 8.715 


a 8.7U 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PAGE  24 


tATO  01  712  31  P2  P6  VllNG  UPPER  SURFACE  1RF7U43) 

MACH  l 4)  a 1,304  ALPHA  l 9)  a 6,851 
SECTION  l UVHNG  UPPER  SURFACE  * " DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4360  .7710 

x/c 


,630 

-.4732 

.637 

- .2231 

,903 

-.1660 

,930 

-.3651 

,933 

-.1097 

MACH  1 41  a 1.304  ALPHA  t 9)  a 9.130  RUN  a 117.000  RN/L  = 7.469  BETA  a 6.713 

SECTION  ( 11V11N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,6433 

.8777 

.020 

.0668 

.030 

.1436 

.046 

,1066 

.050 

-.0640 

.063 

-.0682 

.150 

-.2739 

.177 

-.2396 

.230 

-.3390 

.274 

-.3706 

.402 

-.4146 

.363 

-.4030 

.650 

-.4913 

.730 

-.4397 

.760 

-.3463 

.608 

-.3232 

.630 

-.4913 

.857 

-.2721 

.903 

-.2238 

.930 

-.4203 

.933 

-.1502 

DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DA7A.-U70  . 

U70  01  712  51  P2  P8 


REFERENCE  0474 


8REF 

tt 

2690.0000  SR. FT 

. XMRP 

~ 

1076.6800 

IN.  XO 

LREF 

* 

474,6100  1N.- 

- VMRP 

S 

.0000 

IN.  TO 

BREF 

a 

939.6600  IN. 

2MRP 

5 

375.0000 

IN.  20 

SCALE 

f 

a 

.0150 

MACH 

l)  a .900 

ALPHA  (, 

1> 

a -8,596 

PA6t  25 

VJ1N6  UPPER  SURFACE  1RF7U«41  * < 25  SEP  74  1 


PARAMETRIC  DA7A 


BETA 

S 

4,000 

ELV-l  a 

.000 

ELV-2 

5 

.000 

ELV-3  a 

,000 

ELV-4 

IS 

,000 

BDFLAP  a 

,000 

ELV-TB 

3 

,000 

ELV-CS  a 

,000 

a 136.000  RN/L  = 5.956  BETA  = 4.231 


SECTION  1 DVflW  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.1765 

.0540 

,020 

.4967 

♦tract 

.4269 

* 

,048 

,3921 

.030 

.3340 

.085 

.2903 

,150 

7.0122 

,177 

,0166 

.250 

-.1637 

.274 

-.0782 

- 

.402 

-.1313 

• 565 

-.0543 

,650 

- .0963 

• . 730  ‘ 

-.0508 

.760 

-.0145 

.60S 

.0064 

• 650 

.0375 

,857 

.0631 

.905 

.0494 

.930 

.0158 

.953 

-.0111 

MACH  ( 1)  a .896  ALPHA  { 21  = -9.423  RUN  a 136.000  RN/L  = 5*939  BETA  ■ a 4,231 

SECTION  ( DUlNtt  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2WB 

, 4360 

.7740 

X/C 

,000 

.2900 

.1956 

.020 

,4558 

.030 

,3723 

.046 

-.3239 

,030 

.2487 

,063 

.1993 

,130 

-.1434 

• 1,77 

-.0908 

,290 

-.2766 

DATE  Of  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  26 


U7Q  01  772  Si  P2  PS  VANS  UPPER  SURFACE  IRF7U445 

MACH  t 1)  a .898  ALPHA  t 2)  a -6.42S 

SECTION  I V)  LIT  NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  ,4350  ,7710 

X/C 
,274 
.402 
.563 
.850 
.750 
.760 
.808 
.850 
.957 
.905 
.950 
.953 

MACH  t 15  = .696  ALPHA  l 35  = -4.269  RUN  a 136,000  RN/L  9.956  BETA  = 4.231 

SECTION  I 15VJIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4360  .7710 

X/C 

.000  .3718  .3273 

.020  .3837 

.030  .3066 

.048  .2479 

.050  .1377 

.065  .1019 

.150  -.3007 

.177  -.2043 

.230  -.4740 

.274  -.2702 

.402  -.2991 

.565  -.1334 

.650  -.0796 

.750  -.0393 

.760  -.0307 

.609  -.0031 

.830  .0376 

.837  .0317 

,905  .0448 

.930  .0101 

.933 


-.1732 

-.2043 

-.0972 

-.0960 
- .0309 

-.0236 

-.0010 

.0352 

.0339 

.0436 

.0101 

-.0113 


,0090 


DATE  07  NOV  74 


TOUTED  PRESSURE  DAT*  - U70 


PAGE  27 


1A70  01  112  SI  P2  PS  ' V11N0  UPPER  SURFACE 

MACH  l 1)  5 .496  ALPHA  < 4}  a -2.121  RUN  = 136.000  RN/L  = 5,956  BETA 

SECTION  t UWtNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

,4360 

.7710 

y/c 

,000 

.4275 

.4512 

.020 

.2694 

.030 

.2271 

.040 

.1627 

.050 

.0127 

.055 

-.0047 

.150 

- . 4830 

.177 

-.3049 

.250 

- . 5929 

.274 

-.4237 

.402 

-.3617 

.553 

-.1602 

.650 

-.0717 

.730 

-.0190 

.760 

- .0349 

.eoe 

-.0035 

.650 

,0461 

.657 

.0466 

.905 

.0443 

.930 

.0072 

.953 

-.0052 

MACH  < 1)  = ,697  ALPHA  t 5)  = • .023  RUN  = 136.000  RN/L  = 5.956  BETA 

SECTION  l OWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2r/Q 

,4360 

.7710 

x>c 

.000 

.4523 

.5302 

.020 

.1116 

.030 

.1369 

.046 

.0713 

.030 

-.1220 

.065  - 

-.1186 

.150 

-.7320 

.177 

-.3671 

.250 

-.6161 

.274 

-.5634 

,402 

-.4045 

.365 

-.2067 

,650 

-.1079 

.750 

.0039 

.760 

-.0362 

,806 

-.0016 

(UF7U44) 

4.231 


4.231 


OKIE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA6E  28 


1A70  01  712  Si  P2  P8  VllNO  UPPER  SURFACE 


MACH  i,  1)  a ,897  ALPHAS  5)  a .023 
SECTION  ( DWINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

,4360 

.7710 

x/c 

,850 

,QWQ 

,957 

.0426 

.905 

.0433 

.950 

,0162 

.953 

-.0043 

MACH  t 1)  a .998  ALPHA  C 6)  a 2,135  RUN  a 136.000  RN/L  ‘ = 3.95S  BETA 

SECTTCN  ( l)VflN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/3 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4480 

.5576 

.020 

-.0729 

.030 

.0362 

.049 

- .0246 

.050 

-.2509 

.095 

-.2506 

.150 

-.9149 

.177 

-.4462 

.250 

-.9796 

.274 

-.6824 

,402 

-.6758 

.565 

-.2408 

.650 

-.4653 

.750 

-.2358 

.760 

-.0432 

.909 

-.0101 

.850 

-.0430 

.957 

.0318 

,905 

.0377 

.950 

.0289 

.953 

-.0029 

WF7U44) 


4.231 


DATE  07  NOV  T4 


T ABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  29 


IA70  01  TIE  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 11  a .898  ALPHA  t 7)  s 4,306  RUN  = 136.000  RN/L  = 5,956  BETA 

SECTION  { UVJlNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


. 2V/B 

.4360  ,7710 

x/c 

,000 

.4203  .5309 

.020 

-.3194 

.030 

-.0744 

.048 

-.1196 

,050 

-.3962 

.085 

-.4327 

.150 

-1.0217 

.177 

-.5187 

.250 

-1.0677 

.274 

-.7598 

.402 

-.7896 

,565 

-.2966 

.650 

-.5725 

.750 

-.4464 

.760 

-.0430 

,608 

-.0160 

.8  50 

-.3213 

.657 

•02D4 

.905 

.0319 

.950 

-.2140 

.953 

.0014 

MACH  ( 1) 

a .899  ALPHA 

SECTION  l 

1 SWING  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

,000 

,3952  .5016 

,020 

-.6279 

,030 

-.1835 

.046 

-.1940 

,030 

-.5883 

.063 

-.5014 

.130 

-1 .0675 

,177 

-.5479  • 

.250 

-1.0069 

,274 

-.8094 

.402 

-.8440 

.335 

-.3638 

.630 

-.6009 

.730 

-.5237 

• 760 

-.0032 

.606 

-.0590 

6.443  RUN  - 136. ODD  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5,956  BETA 


(RF7UA4) 

4.231 


4.231 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PA6E  30 


U70  01  712  SI  P2  PS  VIINO  UPPER  SURFACE  IRF7U441 

MACH  l 11  = ,899  ALPHA  ( 81  * 6.445 

SECTION  < 11VHN6  UPPER  SUIFAC&  OEPENOENT  VARIABLE  CP 


,4360 

.7710 

x/c 

.BSD 

-.4543 

.957 

-.0065 

,305 

.0156 

,950 

-.3892 

,953 

-.0035 

MACH  l 11  3 .899  ALPHA  l 91  a 9.598  RUN  a 136.000  RN/L  a 5.956  BETA  = 4.231 

SECTION  l 11VJ1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

,4360 

.7710 

VC 

.000 

.3602 

.4301 

.020 

-.7936 

.030 

- .2603 

.046 

-.2691 

.050 

- .9330 

.065 

-.5730 

.150 

-1.1464 

.177 

-.6736 

.230 

-1.0720 

.274 

-.6416 

.402 

-.8994 

.563 

- . 4382 

,630 

-.3832 

.730 

-.3363 

.760 

-.0830 

.80S 

-.0621 

.850 

-.4641 

,857 

-.0094 

.903 

.0063 

.950 

-.4441 

.933 

-.0134 

4441 


DATE  07  N0\l  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7D 


PAGE  3' 


IA70  07  TIE  S7  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 21  a 1,088  ALPHA  t 7)  a -6,784  RUN  a 144 ,00Q  RN/U  = 6,667  BETA 

SECTION  { UVIlHG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V /B 

.4350 

.7710 

x/c 

,000 

.2689 

.2736 

,020 

.5838 

,030 

.4613 

.048 

.4309 

,050 

- 

.4260 

,055 

.3447 

.130 

.1257 

.177 

.0616 

.290 

-.0261 

.274 

-.1340 

.402 

-.0099 

, 565 

.0921 

.650 

-.0981 

.750 

- . 1204 

.750 

.0167 

,608 

.07*7 

•.690 

.0354 

. .857 

.1709 

.905 

.2125 

.950 

,1772 

.953 

.1673 

MACH  ( 2) 

= t. 

.101  ALPHA 

SECTION  T 

llVJTNG  UPPER  SURFACE 

ZY/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.3573 

.3660 

,020 

.5245 

.030 

.4133 

.040 

.3698 

.050 

.3225 

.005 

.2679 

♦ 150 

- .0231 

.177 

.0202 

.250 

-.1856 

.274 

-.1971 

.402 

— .1469 

,563 

.1013 

.650 

-.1107 

.750 

-.1126 

.760 

.0112 

,600 

.0238 

-6.549 


RUN  a 144,000  RN/L  a 6.657  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


. 1RFTU44) 
a 4,521 


4,321 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PACE  12 


1A70  01  T12  si  P2  PS  VJIUO  UPPER  SURFACE 

MACH  1.-25  = 1,101  ALPHA  t 25  a -6.649 

SECTION  t 15VI1NC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.sso 

.0263 

.857 

.1563 

.905 

.2090 

,950 

.1701 

.953 

.1671 

MACH  l 2)  = 1.U5  ALPHA  < 3)  a -4,442  RUN  - 144. 000  RN/L  a 6.667  BETA 

SECTION  ( 15VJ1NC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

W/B  .4360  .7710 


X/C 


.OOO 

.4266 

.4638 

,□20 

.4659 

,030 

.3463 

.048 

.2963 

,□50 

.2637 

.□85 

.1440 

,15Q 

-.1232 

.17? 

-.0268 

.250 

-.3157 

.274 

-.2462 

.402 

-.3146 

,565 

.0576 

• 650 

- . 1690 

.750 

-.0661 

.760 

.0063 

.808 

-.0231 

.850 

.0665 

.857 

.0607 

.805 

.1863 

.950 

.1365 

,953 

.1794 

(RF7U445 


4.321 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA6E  33 


IA7Q  01  U2  SI  P2  PS  HI  NO  UPPER  SURFACE 


MACH  l 2) 

s 1 .126  ALPHA 

SECTION  (. 

UH1N6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

V4S6Q  .7710 

x/c 

•000 

.4366  .3413 

.020 

.4139 

• 030 

.2766 

.046 

.2262 

—050 

.2044 

.063 

.0066 

• 130 

-.2378 

*177 

-.1038 

.230 

-.3948 

•B74 

-.2986 

.402 

-.3693 

.363 

- .0849 

• 650 

- .3424 

.750 

-.2396 

.760 

;0076 

.606 

-.0200 

.650 

-.1068 

.657 

-.0131 

.005 

.0711 

*050 

-.0012 

.055 

.1522 

MACH  < Z) 

= 1.123  .ALPHA  ( 

SECTION  { 

DVrtNO  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.4747  .6281 

.020 

.3317 

.030 

.188  3 

.046 

.1435 

.030 

.1448 

,0B5 

-.0800 

.150 

-.3873  - 

.177 

-.1845 

.250 

-.4934 

.274 

-.3678 

.402 

-.4134 

,363 

-.1048 

.630 

- . 3223 

y.750 

-.2630 

.760 

.0020 

.606 

-.0263 

-2.238  RUN  = 144.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


- .024  RUN  a 144.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.667  BETA 


6.667  BETA 


mPTU44) 

= 4.321 


s 4.321 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA6E  34 


TA7 Q . Ot  712  St  P2  P8 

'MACH  l 21  a 1.125  ALPHA  l 5)  = -.024 

:E DEPENDENT  .VARIABLE  CP 


WINS  UPPER  SURFACE 


SECTION  t 

11VUN6  UPPER  SL 

27 /B 

.4360  .7710 

x/c 

.830 

-.2232 

.857 

-.0261 

,805 

.0033 

.950 

- .2030 

.953 

.0800 

MACH  t 21 

a 1.115  A 

SECTION  l 

11VJ1N0  UPPER  SU 

27 /B 

,4360  .7710 

x/c 

,000 

.4729  ,6830 

.020 

.1713 

.030 

.0930 

.048 

.0667' 

.050 

.0320 

.083 

-.1628 

.150 

-.3014 

.177 

-.2831 

.230 

-.6033 

.274 

-.4273 

.402 

-.4569 

.563 

-.2141 

.630 

-.5968 

.730 

-.3863 

.760 

-.0288 

,608 

-.0310 

.830 

-.3141 

.837 

-.0303 

.905 

-.0342 

.930 

-.2844 

,953 

.0211 

.171  RUN  a 144.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,667  BE7A 


(RF7U44) 


4.321 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U?0 


' PAGE  3S 


1A70  01  712  Si  P2  pa  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 2)  a 1.103  ALPHA  < 7)  s 4. 382  RUN  S 144.DQO  RN/L  a 6.667  BE7A 


SECTION 

l 15VI1N6  UPPER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

a v/b 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4387 

.6578 

,020 

-.1483 

,030 

-.0342 

,048 

-.0166 

,050 

-.1263 

.065 

-.2607 

,150 

-.5836 

.177 

-.3843 

,230 

• 

-.6663 

.274 

-.4699 

.402 

-.4923 

,365 

-.3144 

.650 

- 

-.7046 

,750 

-.5356 

,780 

— *1928 

' 

,806 

-.0964 

.630 

-.4546 

.857 

-.0656 

.003 

-.0673 

.950 

-.4321 

.933 

-.0298 

MACH  < 21  = 1.093  ALPHA  ( 61  a 6.550  RUN  = 144,000  RN/L  = 6.667  BETA 

SECTION  (.  1 SWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


»C/B 

.4360  ,7710 

X/C 

.000 

,3900  .6399 

*020 

-.3160 

-.1305 

.046 

-.1167 

*050 

-.4235 

*085 

-.3451  * 

.150 

-.6714 

*17? 

-.4163 

.250 

-.7648 

.274 

-.5174 

.402 

-.5464 

r563 

-.4993 

,450 

- ,8036 

♦ T30 

-.6277 

.760 

.-.1711 

.608 

-.1393 

IRF7U44) 

S 4,321 


a 4.321 


DATE  <57  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  36 


1A7Q  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  { 21  a 1.093  ALPHA  t 8)  a 6.550 
SECTION  ( 1)V)1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,630 

-.3349 

.637 

■>.1211 

.903  ' 

-.0994 

.930 

-.3418 

.933 

-.0773 

MACH  1 3)  a 1.085  ALPHA  l 95  a 8.736  RUN  = 144.000  RN/L  = 8,667  BETA 

SECTION  1 11\41W>  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


r/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,3242 

.6114 

.020 

-.4321 

.030 

- ,2361 

.048 

-.2048 

.050 

-.3713 

,083 

-.4330 

.130 

-.7998 

.177 

-.4769 

.230 

-.8482 

■ .274 

-.3833 

.402 

-.3872 

« 565 

-.6332 

.650 

-.8978 

.730 

-.7328 

.760 

-.2704 

.808 

-.2304 

.830 

-.63,10 

.837 

-.2142 

.903 

-.1801 

.930 

- . 3998 

.933 

-.1338 

IRF7U44) 


a 4,321 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAOE  37 


U70  01  712  SI  P2  P6  VANS  UPPER  SURFACE 

MACH  t 3)  S 1.195  ALPHA  ( 1)  a -8.875  RUN  = 79,000  RN/L  a ' 7.089  BETA 

SECTION  1 1 TWINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  .CP 


</B 

.4360 

.7710 

x/c 

,00Q 

.2039 

.2973 

,020 

.6106 

.030 

.4343 

.048 

.4086 

.050 

.4446 

.QS3 

.3508 

.150 

- .0612 

.177 

.1424 

.230 

-.0482 

.*74 

-.0666 

.402 

-.1507 

.565 

,1593 

. .650 

.0454 

.730 

.0150 

.760 

.1073 

.60S 

.0662 

,650 

.0070 

.657 

.1629 

.605 

.2769 

.630 

.1887 

.653 

.2707 

MACH  ( 3)  a 1.207  ALPHA  ( 2)  = -6.690  RUN  - 79.000  RN/L  = 7.069  BETA 

SECTION  < 1TWIN6  UPPER  SURFACE  ■ DEPENDENT  VARIABLE  CP 

3T/B  .4360  .7710 

X-'C 


.000 

,2562 

.4136 

.020 

. 3939 

.030 

.3663 

,043 

.351Q 

- 

.050 

.4006 

.063 

.2598 

.150 

-.1439 

.177 

.0794 

.250 

-.1229 

,274 

-.1171 

.402 

-.2029 

.563 

,0480 

,650 

-.2726 

,750 

-.0668 

.760 

.0974 

,606 

,0487 

(RF7U44T 

4.335 


4.335 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - IA70 


PAGE  39 


1A70  07  TIE  SI  PE  P9  WING  UPPER  SURFACE 


MACH  1 31 

= 1.E07  ALPHA  ( El  a 

-9.690 

SECTION  l 

UWTNG  UPPER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B 

.4360  .7710 

VC 

.930 

.0104 

’.937 

.0600 

.903 

.1495 

■ .930 

.1344 

.933 

,E341 

MACH  l 3)  a 1.E16  ALPHA  < 3)  = -4.469  RUN  a 79.000  RN/L  a 7.099  BETA 

SECTION  t 11V11N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2VB  .4360  . 7710 

VC 


.000 

.3390 

. 3D77 

.030 

.5593 

.030 

.3416 

.049 

.2973 

.030 

.3436 

.095 

.1394 

,150 

-.2031 

.177 

.0337 

.330 

-.1963 

.374 

-.1513 

.403 

-.2405 

.365 

-.1616 

.650 

-.4399 

.750 

-.2152 

.760 

.0967 

.909 

.0432 

.930 

-.093B 

.937 

.0423 

.903 

.0322 

.9  30 

-.0367 

.933 

.1399 

(RF7U44) 


= 4.333 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ~ TA7Q 


PA6E  39 


TA7D  01  712  St  pa  P«  DING  UPPER  SURFACE  WFTU44) 

• mach  i a)  = t.ata  alpha  i 4)  3 -2.252  run  a 79.000  rn/l  a 7.059  beta  = 4.335 

SECTION  t DVJtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.ooo 

.4014 

.3844 

.020 

.4998 

.030 

.2826 

.048 

.2396 

,030 

.2833 

.OB  3 

.0601 

,150 

-.2337 

.177 

-.0437 

.250 

-.2777 

,274 

-.2261 

.402 

-.2863 

.565 

-.3576 

• 650 

-.5117 

.750 

-.4431 

.760 

.0479 

• BOB 

.0312 

.850 

-.1753 

.837 

.0308 

.903 

.0330 

.950 

-.1327 

.953 

.0788 

MACH  l 3)  0 1.215  ALPHA  < 5)  = -.054  RUN  a 79.000  RN/L  = 7.099  BETA  = 4.333 

SECTION  l DWINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CR 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

• 000 

.4157 

.6387 

,020 

.4171 

• 030 

.2143” 

• 048 

.1601 

,050 

.2237 

.083 

-.0084 

.150 

-.2328 

• 177 

-.1307 

,230 

-.3737 

.274 

-.3008 

, 402 

-,3548 

,565 

-.4213 

.650 

-.3756 

,750 

-.3104 

.760 

-.0182 

* 808 

.0049 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  40 


U70  01  TIE  51  PE  P8  VtlNC  UPPER  SURFACE 


MACH  i 5)  a 1,218  ALPHA  ( 51  a -.054 
SECTION  ( 11VANC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4380  .7710 

X/C 


.830 

-.2240 

.637 

.0095 

,605 

.0192 

.650 

-.1986 

.633 

.0510 

MACH  l 31  = 1.211  ALPHA  I 61  = E.153  RUN  = 79.000  RN/L  = 7.089  BETA 

SECTION  { 11WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  .7710 

" X/C 


,ooo 

.4774 

.6199 

.020 

.2985 

.030 

.1492 

.048 

.1280 

.030 

.1448 

.003 

-.0874 

.150 

-.2590 

.177 

-.2324 

.250 

-.4563 

*274 

-.3693 

N 

.402 

-.4136 

.565 

-.4680 

.650 

-.6362 

.750 

-.5252 

.760 

-.0922 

*809 

-.0347 

.830 

-.2592 

.837 

-.0090 

.903 

.0068 

,930 

-.2211 

.953 

.0379 

WF7U44) 


4.335 


date  07  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7U 


PA6E  41 


IA70  01  712  51  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  { 3)  * 1,205  . ALPHA  t 7)  a 4.5S5  RUN  a 79,000  RN/L  = 7.059  BETA 

SECTION  1 1)W1N6  UPPER  SURFACE  OEPENOENT  VARIABLE  CP 


2V/5 

.4360 

x/c 

.000 

.4631 

.020 

.030 

.0304 

.045 

.0332 

.050 

.053 

-.1731 

.130 

.177 

-.3333 

.230 

.274 

-.4413 

.402 

-.4718 

.363 

-.3039 

.630 

.730 

.760 

-.1717 

,503 

-.0925 

.530 

.837 

-.0415 

.903 

-.0114 

.950 

.933 

,0214 

MACH  t 3) 

= 1. 

SECTION  < 

1)VJ1N5 

27 /B 

.4360 

x/c 

.000 

.4077 

.020 

.030 

- .0908 

.046 

-.0908 

.OSD 

.053 

-.2867 

.130 

.177 

-.4116 

.250 

.274 

-.4938 

.402 

-.3133 

.563 

-. 3344 

.630 

.730 

.760 

-.2339 

.80* 

-.1338 

,7710 

,5020 

.0157 

.0931 

-.2651 

-.5393 

-.6918 

-.4740 

-.3531 

-.3270 

194'  ALPHA  l 81  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.7103 

-.0212 

.0839 

-.2749 

-.5145 

-.7332 

-.3322 


6.556  RUN  = 79.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.069  BETA 


WFTU441 

4.333 


4.333 


DATE  07  NOV  74 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 

PACE  42 

IA70  01  712  SI  P2  P6 

V)1N6  UPPER  SURFACE 

IRF7U441 

MACH  I 31  a 1.19a 

ALPHA  1 81  a 6.396 

SECTION  l 11VUN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

XAC 

,850 

-.4138 

.837 

- .0932 

.903 

-.0486 

.930 

-.3680 

.953 

-.0121 

MACH  I 3}  a 1.183  • ALPHA  ( 9)  = 

SECTION  I HW1N8  UPPER  SURFACE 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,3818 

.6663 

.020 

-.2913 

.030 

-.1811  . 

.043 

-.1804 

.050 

-.4229 

.035  ^ 

-.3804 

.150 

-.6218 

.177 

- . 3220 

.250 

-.6886 

.274 

-.3320 

.402 

-.5606 

.565 

-.3679 

.650 

.750 

.760 

.608 

.850 

.857 

.905 

.950 

.953 


.2933 

.2111 


.1582 

.0965 


-.7689 

-.6425 


-.5264 


-.4719 


8.773  RUN  = 79.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.089  BETA  = 4.333 


0381 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PAGE  43 


1A70  01  TIE  Si  PE  pe  LING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 41  a 1.304  ALPHA  l 1)  o -6,866  RUN  a 116.000  RN/L  « 7.356  BETA 

SECTION  I DW1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  _ .4360  .7710 

X/C 


.000 

.3495 

.4318 

.020 

.6681 

.030 

.4003 

.049 

.3901 

,050 

.3157 

.095 

.2664 

.150 

.2139 

,177 

.1933 

,250 

.0502 

,274 

.0063 

,402 

-.0719 

,595 

-.1340 

,950 

-.1610 

.750 

-.1969 

.790 

.2009. 

.909 

.1991 

.050 

-.2364 

,057 

.1961 

,005 

.2032 

,050 

.0491 

,950 

.2173 

MACH  14)  3 1.304  ALPHA  I 2)  = -6.633  RUN-  =*  116,000  RN/L  a 7.336  BETA 

SECTtON  I DWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Kt/ B .4360  .7710 

X/C 


,000 

.3097 

.3163 

.020 

.6437 

,030 

.3300 

,049 

.3261 

,050 

' / 

.4774 

,095 

.1930 

,150 

.1429 

.177 

.1216 

,250 

-.0109 

,274 

-.0477 

,402 

-.1190 

,565 

-.1973 

,650 

-.2446 

,750 

-.2466 

,760 

.1194 

,609 

.1396 

IRF7U44) 

4,339 


= 4.339 


DATE  Q7  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - IA70 


PACE  44 


U7B  01  112  SI  P2  PS  V)1N0  UPPER  SURFACE 

MACH  l 4T  a 1 .504  ALPHA  ( 2>  a -6,635 
SECTION  1 15VJ1NC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT.  VARIABLE  CP 


27 /B 

,4360 

,7710 

X4C 

- ,3034 

.*37 

.1549 

♦ 905 

.1667 

.930 

-.0916 

.953 

.1787 

MACH  ( 4) 

= 1. 

504  ALPHA 

S&CT1CN  { 

DVJ1N6  UPPER  SURFACE 

BY/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3473 

.5603 

.020 

.6136 

.030 

.3100 

.048 

.2863 

.050 

.4366 

.085 

.1438 

.150 

.0762 

.177 

,0466  ’ 

.250 

-.0732 

.274 

-.1022 

.402 

-.1734 

.565 

-.2383 

.650 

- . 2902 

.750 

-.3057 

.760 

.0334 

,808 

’ .0703 

.850 

-.3507 

' .857 

.1053 

.905 

.1361 

.950 

-.1828 

.953 

.1488 

-4.400  RON  a,  116,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,556  BETA 


WF7U44) 


4.358 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  45 


•mo  ot  Tia  ai  pa  ps  whig  upper  surface 

MACH  l 4)  = 1.504  ALPHA  ( 4)  a -2.153  RUN  = 116,000  .RN/L  a 7,556  BETA 

SECTION  t UVIlNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4550 

.7710 

x/c 

.000 

.3805 

.6064 

•ozo 

.5749 

•050 

.2319 

.048 

.2293 

.050 

.3918 

.085 

.0786 

• 150 

.0091 

.177 

- .0362 

.250 

-.1375 

• <£74 

-.1515 

.400 

-.2194 

.565 

-.2778 

.650 

-.3300 

.750 

-.3438 

.760 

-.0367 

.806  ’ 

-.0137 

.850 

7.3869 

.857 

.0364 

.905 

.0890 

.950 

• • 

-.2364 

.950’ 

.1175 

MAiCH  ( 4) 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  < 

DWING  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/c 

.000 

.4057 

.6795 

.020 

.5029 

.030 

.19.2 

.048 

.1739 

' 

.050 

.3380 

.085 

.0181 

• 150 

-.0637 

.177 

-.0963 

.250 

-.1965  ’ 

.274 

-.1983 

,402 

-.2613 

.565 

-.3068 

,650 

-.3786 

.750 

-.3881 

.760 

-.0934 

.808 

-.0787 

.007  ’ RUN  3 116.000  RN/L 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.556  BETA 


IRF7U44) 

4.558 


4.558 


OATE  QT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U7D 


PACE  46 


1A70  01  TIE  Si  P8  PS  WIND  UPPER  SURFACE 


MACH  1 4> 

a 1,504  ALPHA  1 9)  a 

.087 

SECTION  \ 

UVrtNC  UPPER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B 

.4360  .7710 

X/C 

.950 

-.4190 

.657 

- .0332 

.605 

.0328 

.950 

-.3032 

.955 

.0793 

MACH  1 4)  a 1.504  ALPHA  1 6)  a 2.321  RUN  a 116,000  RN/L 

SECTION  1 UVANS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4272 

.7158 

.020 

.3906 

.030 

.1419 

.048 

.1247 

.050 

.2521 

,oes 

-.0318 

.150 

-.1292 

.177 

-.1604 

,250 

-.2532 

,274 

-.2497 

,402 

-.3011 

.565 

-.3308 

,650 

-.4162 

.750 

-.4252 

,760 

-.1594 

.608 

-.1291 

.650 

-.4505 

.657 

-.1035 

.905 

- .0360 

.950 

-.3469 

,953 

.0280 

7,556  BETA 


TRF7U441 


4.559 


QMS  07  NOV  74 


TOUTED  PRESSURE  DMA  - U70 


PAGE  47 


1A70  oi  712  Si  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  < 41  • ' 1.504  ALPHA  1 7)  a 4,557  RUN  a US.OOO  RN/L  * 7.555  BETA 

SECTION  1 11UING  UPPER  S1MFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  • 

W/B  .4560  ,7710 


X/C 


,000 

,4562 

.7471 

,020 

.2054 

,030 

,0667 

,046 

.0643 

,030 

.1779 

.063 

- .0360 

.130 

-.1926 

.177 

-.2276 

,250 

-.3056 

.£74 

- , 2390 

. 

,402 

-.3385 

,563 

-.3558 

, 650 

-.4547 

,750 

-.4586 

,760 

- .2308 

.606 

-.1849 

,650 

-.4700 

*637 

-.1657 

.605 

-.1034 

.650 

-.3735 

.655 

-.0330 

MACH  1-4)  = 1.504  ALPHA  < 61  = 6.762  RUN  = 116.000  RN/L  = 7.556  BETA 

SECTION  ( DWtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  *.4560  .7710 

X/C 


.ODD 

.4348 

.7752 

.020 

.1096 

,030 

,0373 

.046 

.0190 

.050 

.0283 

.063 

-.1302 

.150 

-.2421 

.177 

— .2640 

.£50 

-.3523 

,274 

-.3728 

.402 

-.3990 

.363 

-.3844 

.650 

-.4880 

.750 

-.4863 

.760 

-.3039 

.606 

-.2483 

TRF7U44) 

4,558 


4.353 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PAGE  44 


U70  01  712  SI  P2  PS  V|IN6  UPPER  SURFACE 

MACH  { 41  = 1,504  ALPHA  t 81  = 4.762 

SECTION^  l 11VUN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  • ,4360  .7710 

X./Z 

.050 

.857  , -.2101 
.905  -.1499 

.950 

.953  -.0760 

MACH  1 41  = 1,504  ALPHA  l 9)  = 9.001  RUN  = 116.000  RN/L  = 7.556  BETA 

SECTION  l HWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4946 

.7876 

.020 

.0269 

.030 

.0263 

. ;048 

.0077 

,0.50 

-.0988 

.085 

-.1493 

.150 

- .3043 

.177 

-.3044 

.250 

- .3869 

.274 

-.4018 

.402 

-.4396 

.565 

-.4301 

.650 

-.5071 

.750 

-.5050 

.760 

-.3646 

.808 

-.3276 

’ .850' 

-.5112 

.857 

. -.2772 

.905 

-.2194 

,950 

-.4463 

.953 

-.1200 

-.4935 

-.4117 


IRF7U44) 


4.358 


DATE  07  NOV  7A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTQ 


PACE  AS 


1A70  01  TIE  SI  PE  PS 

REFERENCE  DATA 


SREF 

3 

2690.0000  SO. FT 

. XMRP 

s 

1076.6800  TN.  XO. 

LREF 

= 

474.8100  IN. 

vmp 

a 

.0000  TN.  TO 

BREF 

936.680Q  TN. 

2MTP 

= 

375.0000  TN.  20 

SCALE 

.0150 

MACH 

< 

11  a .901 

ALPHA  1 

1) 

a -8.587  1 

W1N6  UPPER  SURFACE  (RFTUA5)  ( 25  SEP  74  1 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

5 

,DDQ 

ELV-1  a 

.000 

ELV-2 

= ' 

,om 

ELV-3  a 

.000 

ELV-4 

z 

.000 

BDFLAP  = 

,000 

ELV-TB 

a , 

,000 

ELV-.CB  = 

.000 

139 .000  RN/L.  =‘  5.989  BETA  = .000 


SECTION  l 11VJTN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.1081 

-.0929 

,oao 

.4305 

,030 

.4044 

,048 

.3816 

.050 

.3038 

,005 

.3010 

,150 

-.0066 

.177 

.0469 

,250 

-.1846 

.274 

-.0575  • 

,402 

-.1424 

.565 

-.1260 

,650 

-.1420 

.750 

-.0988 

,760 

-.0884 

,806 

-.0503 

.650 

.0055 

.857 

,0168 

.905 

,0156 

.950 

-.0093 

.953 

- ,0291 

MACH  ( 11  = .897  ALPHA  l 2>  a 

SECTION  < 11VJTN6  UPPER  SURFACE 


2V/B-  .4360  .7710 


X/C 

.000 

.020 

.030 

.048 

.050 

.085 

.130 

.177 

.250 


.2172 

.3557 

.3198 

.2201 

-.0466 


.0595 

.4034 

.2254 

-.1213 


-6.430  RUN  a 138.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.989  BETA 


.000 


2653 


DATE  <17  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PACE  '50 


IA70  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


TRF7U4S) 


MACH  1 1)  = .607  ALPHA  T SI _= 

SECTION  ^ tlUlND  UPPER  SURFACE 


2Y/B 

.4360 

.7710 

VC 

.274 

-.1387 

.402 

-.2086 

,565 

-.1773 

.850 

-.1380 

,750 

- .0679  ‘ 

.760 

-.1035 

.806 

-.0598 

.850 

.0064 

.857 

.0095 

.905 

.0115 

.950 

-.0111 

.953 

-.0318 

MACH  t 11 

- * 

898  ALPHA 

SECTION  l 

llVJtNS  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

«OQO 

.3062 

.1966 

^020 

.3575 

.030 

.3053 

.04% 

.2580 

.030 

.1394 

.085 

,1381 

.130 

-.2436 

.177 

-.1441 

.230 

-.3820 

.274 

-.2223 

.402 

-.2843 

.365 

-.2215 

.630 

-.1638 

.750 

-.0686 

.760 

-.1177 

,606 

-.0657 

.630 

.0123 

.637 

.0042 

.903 

.0091 

.950 

-.0162 

*933 

-.0317 

-6.430 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4 .ESS  RUN  » 138 .000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.989  BETA 


,000 


,0162 


DATE  07  ,NOV ' 74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7Q  . 


PA6E  51 


ixto  01  m si  pz  pa  vnua  upper  surface 

MACH  l 1>  » .599  ALFHA  ^ 4)  'a  -2,146  RUN  -■  136.000  RN/L  = 5.969  BETA 

SECTION  1 11VUN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.3686 

.3332 

.020 

.2697 

,030 

.2383 

,046 

.1829 

.030 

.0238 

.063 

.0442 

,130 

-.3634 

.177 

-.2311 

.230 

-.3603 

.274 

-.3783 

.402 

-.3417 

.363 

-.2661 

* 

.650 

-.2419 

.750 

-.0593 

.760 

-.1336 

.606' 

-.0708 

.850 

' .0240 

.837 

.0005 

. 

,903 

.0086 

.930 

-.0142 

.933 

-.0282 

MACH  ( 11 

= 

898  ALPHA 

SECTION  ( 

11WIN6  UPPER  SURFACE 

2V/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

• 3935 

.4346 

.020 

.1222 

.030 

.1492 

.048 

.0910 

.030 

-.1056 

.063 

-.0657 

.ISO' 

-.6031 

.177 

- ,3363 

.230 

-.6407 

.274 

— ,4345 

.402 

-.4012 

.363 

-.3000 

.630 

-.3322 

.730 

-.0791 

.760 

- , 1766 

,806 

-.0786 

,QDD  RUN  = 136.000  . RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.969  BETA 


TRF7U43) 

,000 


.000 


OMt  07  NOV  74 


7 ABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  5? 


U70  07  TIE  SI  PE  PS  VrtW  UPPER  SURFACE  IRF7U45) 

MACH  l 17  « .698  ALPHA  < 5)  a ,000 

SECTION  < 1>V)IN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4300 

.7710 

x/c 

.690 

,0307 

.SS7 

-.0110 

.90S 

.0066 

.990 

.0011 

,996 

-.0269 

MACH  l 17  a .695  ALPHA  ( 67  a'  2.140  RUM  a 126,000  RN/L  a 3.969  BETA  a .000 

SECTION  l 17WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4660 

.7710 

X/C 

,000 

.3959 

.4794 

.020 

-.0525 

.030 

.0525 

.048 

- .0036 

.030 

-.2323 

.083 

-.1610 

.150 

-.8476 

.17? 

-.4001 

.230 

-.8964 

.274 

-.6146 

.402 

-.4211 

.563 

-.3425 

.650 

-.3362 

.730 

-.1140 

,760 

-.2449 

• 808 

-.0990 

.850 

.0138 

.837 

-.0257 

.803 

-.0025 

.930 

-.0005 

.953 

-.0235 

,008  J 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAOE  S3 


MACH  I 1)  3 .809  ALPHA  I 71 

SECTION  < 11VJIN0  UPPER  SURFACE 


I A70  01  TIE  SI.  PE  PB  WINS  UPPER  SURFACE 

4.S87  RUN  = 138.000  RN/L  = 3,989  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  .CP 


SV/B 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

,3739  .4756 

.0*0 

-.2566 

.OSD 

-.0408 

,046 

-.0863 

.030 

-.3703 

,065 

-.3409 

.150 

-.9905 

.17? 

-.4716 

,250 

-1.0305 

,274 

-.S95E 

.402 

-.6937 

.555 

— .3734 

.050 

-.5673 

,750 

-.3630 

.760 

-.3306 

,eo& 

-.1174 

.050 

-.1711 

,657 

-.0476 

* .905 

-.0194 

,950 

-.0733 

. .953 

- .0341 

MACK  < 1) 

= .699'  ALPHA 

SECTION  < 

11WIN0  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  .7710 

x/c 

,ooo 

.3406  . 4357 

,020 

- . 5383 

,030 

-.1303 

,046 

-.1647 

,050 

-.5138 

.065 

-.4576 

,130 

-1.0735 

.177 

r • 5235 

.250 

-1.1047 

.274 

-.7586 

,402 

-.7835 

,565 

-.3928 

.650 

-.5971 

.750 

-.4957 

.760 

-.1781 

,606 

-.1139 

6.435  RUN  = 139.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE-  CP 


5.989  BETA  . 


IRF7U4S). 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


T ABUL  ATED  PRESSURE  OftU  - 1A70 
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’ U70  Ot  Tia  Si  PE  P6  WING  UPPER  SURFACE 


MACH  1 11  a 


SECTION  t 

11  WING 

27 /B 

.4360 

X/C 

.850 

,657 

-.0618 

.905 

-.0317 

.950 

.953 

-.0404 

MACH  l 11 

= 

SECTION  l 

11W1NG 

2t/B 

.4360 

X/C 

.000 

,2887 

.020 

.030 

-.2333 

.048 

-.2481 

.050 

.085 

-.5335 

.150 

.177 

-.5597 

.250 

.274 

-.8069 

.402 

-.8485 

.565 

-.4087 

.650 

.750 

.760 

-.1836 

.80S 

-.1397 

.850 

.857  ' 

-.0745 

.905 

- .0390 

.950 

.953 

-.0415 

■MS  ALPHA  t 81  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

-.41ES 

-.3296 

,899  ALPHA  l 91  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.3668 

-.7932 

-.8330 

-1.0979 

-1.0402 

-.5960 
- . 5349 

-.4729 

-.4237 


6.435 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.568  RUN  * 138.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5,989  BETA 


(RF7UAS1 


.000 


PAGE  55 


DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70, ' 

IA70  ' 01  TIB  Si  P2  P8  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  < 2»  a 1.091  ALPHA  I 1>  = -8.816  RUN  ' = 143.000  ■ RN/L  . s 6.678  BETA 

SECTION  l lTWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


J 

,4360 

.7710 

■c 

.000 

,1991 

.1094 

.020 

.3324 

.030 

.4448 

,048 

.4317 

.050 

.4231 

.065 

.3791 

.150 

.1707 

.177 

.1286 

.250 

.0487 

■ 274 

.0433 

.402 

.0263 

.565 

.0501 

.650 

-.0985 

.750 

-.1529 

.760 

- .0399 

.606 

-.1032 

.850 

-.2682 

.857 

.0155 

.903 

.1261 

'.930 

.0288 

.953 

.1505 

MACH  ( 2)  a 1.105  ALPHA  ( 2)  a -6.599  RUN  a 143.000  RN/L  = 6.678  BETA 

SECT1CN  l 1 THING  UPPER  SURFACE  • DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3101, 

.2627 

,020 

.5232 

.030 

.3884 

.048 

.3602 

.050 

.3749 

•085 

.2944 

.150 

' 

.1024 

.177 

.0456 

.250 

-.0392 

,274 

-.1120 

,402 

-.0000 

.565 

.0493 

,650 

-.1109 

,750 

-.1469 

,760 

-.0463 

, , 

,608 

- .0699 

IRF7U45) 

.000 


3 .000 


date  07  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  56 


MACH  l 2>  a 1;105  ALPHA  l 2)  a 
SECTION  l 1TVI1N&  UPPER  SURFACE 


27 /B 

.4560  .7710 

X/C 

.650 

- ,2340 

.637 

-.0263 

.903 

.0942 

,930 

.0349 

.935 

,1337 

MACH  l 2) 

a 1,119  ALPHA 

SECTION  { 

IT VII NO  UPPER  SURFACE 

2T/B 

,4360  .7710 

x/c 

.000 

.3699  .3338 

.OZQ 

.4394  ■ 

.050 

.3300 

.048 

.2688 

.030 

.2458 

.083 

.1983 

.150 

- .0919 

.177 

.0017 

,Z50 

-.Z7ZZ 

.274 

-.2094 

.402 

-.2210 

.363 

.0435 

,650 

-.1160 

,730 

-.1333 

.760 

-.0381 

.608 

-.0602 

' .830 

-.1133 

.857 

-.0317 

.903 

.0379 

.930 

.0784 

,933 

.1098 

t A70  01  T1Z  St  P2  P6  WINS  UPPER  SURFACE 

-6.399 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.416  RUN  = 145.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.678  BETA 


(RF7U43) 


a .000 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  BATA  - TA70 


PAGE  57 


IATO  01  T18  51  P2  P8 


WING  UPPER  SURFACE 


IRF7UAST 


MACH  { 2)  a 1.158  ALPHA  t A)  a -8.815 


RUN 


a 14J.0Q0  RN/L  = , 6.679  BETA  = 


.000 


SECTION  l UV11NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

8V/B  , A360  17710 

X/C 


.GOO 

.4086 

.4400 

.080 

.3869 

,030 

.8638 , 

.048 

.8836 

.030 

.1840 

.083 

.0440 

.130 

-.1977 

.177 

- .0438 

.850 

-.3559 

.874 

-.8417 

.408 

-.3195 

.363 

- .0086 

.630 

-.8178 

.730 

-.0979 

.760 

-.0403 

.808 

-.0838 

.830 

.0134 

.837 

-.0788' 

.903 

-.0478 

.930 

.1078 

.933 

.0316 

MACH  ( 8)  = 1.138  ALPHA  ( 5)  a .000  RUN  a 143.000  RN/L  = 6.678  BETA  a .000 

SECTION  T DW1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8Y/B  .4360  .7710 

X/C 


>000 

.4366 

.3134 

>020 

.3066 

,030 

.8118 

,046 

.1737 

,030 

.1867 

,065 

-.0884 

,130 

-.3813 

177 

-.1093 

230 

-.4314 

274 

-.8930 

402 

-.3343 

363 

-.1107 

650 

-.3730 

730 

-.8360 

760 

-.0434 

606 

-.0968 

date  07  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  38 


IA70  01  TIE  SI  P2  PS  VJTNG  UPPER  SURFACE  (RF7U4S) 

MACH  l 2)  a 1.1S6  ALPHA  C 57  a .000 
SECTION  1 UVllND  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

# .4360 

.7710 

x/c 

.8  50 

-.1020 

.857 

- .0902 

.903 

-.0781 

.930 

.0374 

.933 

- .0120 

MACH  1 2)  a 1.130  ALPHA  US)  = 2.201  RUN  = 143.000  RN/L  = 6. 67®  BETA  ~ .000 

SECTION  1 l)VrtN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.4100 

.3921 

,020 

.1930 

,030 

.1176 

,04a 

.0964 

,050 

.0462 

,005 

- .1045 

,150 

-.4633 

,177 

-.1070 

,250 

-.3441 

,274 

-.3523 

,402 

-.4053 

565 

-.1835 

,650 

-.5107 

750 

-.3130 

,760 

-.0601 

aoe 

-.0906 

650 

-.2371 

657 

-.1093 

905 

-.1059 

950 

-.1326 

953 

-.0648  . 

DATE  O?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7D 


PAGE  59 


U70  01  712  SI  Pa  P9  VANG  UPPER  SURFACE 

MACH  l 2}  a 1.119  ALPHA  l 7)  = 4.995  RUN  s 145. ODD  RN/L  = 6.678  BETA 

SECTION  l UVANG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.OOO 

.3743 

.6065 

.020 

- .0300 

.030 

-.0009 

,048 

.0308 

.050 

-.0755 

.095 

-.1919 

,130 

-.5587 

,177 

-.2647 

.250 

-.6466 

,274  * 

-.4167 

,402 

-.4303 

.363 

-.3463 

.650 

-.6318 

, .730 

-.3994 

,760 

-.0876 

.606 

-.1176 

.850 

-.3933 

.857 

-.1360 

.905 

-.1331 

,950 

-.3908 

.953 

- .0938 

MACH  l 3)  = 1.110  ALPHA  ( 8)  = 6.593  RUN'  ~ 143. DOO  RN/L  = 6.678  BETA 

SECTION  < 1)V)1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

3V/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.3228 

,5933 

,020 

-.3841 

,030 

-.0937 

,048’ 

-;Q518 

■ 

,030 

-.3430 

085 

-.2593 

130 

-.6134 

177 

-.3249 

250 

-.7164 

274 

-.4735 

402 

-,4966 

565 

-,3311 

630 

-;7S24 

730 

-.5851 

760 

-.1246 

806 

-.1478 

(RF7U45) 

.Q9Q 


.000 


DM6  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DVT  A - IA7D' 


PASE  SO 


IA70  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  T 2T  a 1,110  ALPHA  T 6)  a 6. 505 


SECTION  l 1 TWINS 


2Y/6 

.4360 

X/C 

• 630 

.637 

-.1651 

• 005 

-.1600 

.030 

• 033 

-.1414 

MACH  { Z) 

a 1, 

SECTION  ( 

1 TWINS 

2Y/B 

.4360 

x/c 

.000 

.2200 

•02,0 

.030 

-.1892 

.046 

-.1495 

.030 

• 063 

-.3326 

.130 

.177 

-.3848 

• 230 

.274 

-.5167 

.402 

-.5365 

.365 

-.4776 

.630 

.750 

• 760 

-.1808 

.608 

-.1936 

.650 

.657 

-.2125 

.903 

-.2100 

.950  ■ 

.953 

-.1858 

UPPER  SURFACE 
.7710 

-.4751 

-.4320 

,103  ALPHA  t 9T  a 
UPPER  SURFACE  - 
.7710 

.5730 

-.3962 

- . 5206 
-.7266 
-.7970 

-.6475 
- . 6839 

-.6111 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.795  RUN  = 143.000  RN/L  a 8. 67a  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


(RF7U45) 


.000 


1838 


5810 
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1A70  01  712  SI  P2  PB  WING  UPPER  SURFACE  IRF7U45I 

MACH  ( 31  3 1.200  ALPHA  I 1)  a -B.B13  RUN  = 78,ODQ  RN/L  a 7,100  BETA  = .000 

SECTION  l 11W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  .7710 

X/C 


,DQQ 

.1363 

.1836 

.OfcQ 

.3499 

,030 

,3687 

,046 

,3361 

,050 

.4123 

,065 

.3411 

,15Q 

.1653 

,177 

,1534 

,250 

- .0299 

,a?4 

-.0437 

,4oa 

-.1043 

,565 

.1302 

,650 

.0206 

,750 

-.0309 

-760 

.0671 

,606 

,0093 

-650 

-.1307 

-657 

.0293 

,605 

.1391 

950 

.1042 

953 

.2332 

MACH  t 3)  a 1,212  ALFHA  ( 2)  = -6.539  RUN  = 78.000  RN/L  = 7.100  BETA  = .000 

SECTION  t DW1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 

.ODD  .2360  . 2314 

.020  .5305 

.030  .3392 

.048  .3147 

.030  .3593 

.083  ,2634 

.130  -.0307 

,177  .1048 

,230  -.0996 

.274  -.0790 

.402  -.1710 

.363  .1033 

.630  .0119 

.730  -.0294 

.760 
.609 


,0397 

,0034 


07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA6E  62 


XA7Q  01  TIE  SI  P2  P9  WINS  UPPER  SURFACE 

MACM  t 31  a 1,212  ALPHA  1 2)  a -6.339 
SECTION  1 UWtNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  ,7710 

X/C 


,690 

-.0929 

.697 

.0041 

.903 

.0323 

.9  30 

.1063 

.933 

.1691 

MACH  < 3)  « 1,217  ALPHA  < 3}  « -4,339  RUN  a 76,000  RtVL  a 7.100  BETA 

SECTION  1 11  WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  ,7710 

X/C 


.000 

.3369 

.2330 

,020 

.4671 

,030 

.3215 

*048 

.2310 

,030 

.3013 

,085 

.1441 

.150 

- .0424 

.177 

,0472 

,eso 

-.1893 

,274 

-.1324 

,402 

-.2131 

,583 

,0023 

,650 

-.2043 

.750 

-.1111 

.760 

.0439 

« ©08 

-.0033 

,650 

-.0130 

,857 

-.0133 

.905 

.0003 

,950 

.0901 

.953 

.0932 

IRFTU4S) 


,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PASE  63 


TA70  01  TIE  3t  PE  PB  VJTN6  UPPER  SURFACE  (RF7U4S) 

MACH  t 31  5 1,222  ALPHA  ( 4)  = -2.146  RUN  = 78.000  'RN/L  = 7.100  BETA  s .000 

SECT t CM  ( 11VJIN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4060  .7710 

X/C 


,GDQ 

,3985 

.2325 

*020 

.4373 

,030 

.2710 

,045 

.2330 

.030 

.2443 

.053 

.0676 

• ISO 

-.0374 

.177 

-.0069 

.230 

-.2638 

,274 

-.1736 

.402 

-.2562 

.355 

-.1646 

,050 

-.4595 

.750 

-.2160 

.760 

.0314 

.aoa 

-.0161 

.630 

-.1225 

,B57 

— , 0266 

.505  , 

-.0269 

.550 

-.0103 

.553 

.0304 

MACH  t 3)  s 1.225  ALPHA  l 5)  = .057  RUN  = 78.000  RN/L  = 7.100  BETA  = .000 

SECTION  l 15W1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

x/c 

.000  .4197  ,2302 

.020  .3633 

.030  .2097 

.040  ,1706 

.050  ,1760 

.085  -.0006 

.150  -.0346 

.177  -.0724 

.250  -.3426 

.274  -.2496 

.402  -.3025 

.565  -.3560 

.650  -.5295 

.750  -.3102 

.760 
.606 


0079 

0256 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  54 


l A7Q  Oi  TIE  SI  PE  P8  NING  UPPER  SURFACE  IRF7U4S7 

MACH  T 3)  a 1 .EE5  ‘ ALPHA  l 57  = .057 

SECT  lew  t 17VJING  UPPER  SIXTFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


EY/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.850 

-,175S 

.857 

- .0419 

,903 

-.0453 

,930 

-.1380 

,953 

-.0075 

MACH  l 5)  = 1.216  ALPHA  ( 6)  = 2.264  RUN  = 7S.DD0  RN/L  = 7.100  BETA  = .000 

SECTION  { DVJTNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ETT/B  .4360  . 7710 

X/C 


.000 

.4159 

.2183 

.020 

.2433 

.030 

.1166 

.048 

,1032 

,030 

• 0882 

.083 

-.0869 

.150 

-.0434 

,177 

- .16E5 

*250 

-.4466 

,274 

-,309E 

.402 

-.3557 

.563 

-.4173 

.650 

-.5885 

.750 

-.3423 

,760 

-.0327 

.608 

-.0431 

.630 

-.2340 

.857 

- ,0552 

.905 

' -.0571 

.950 

-.2343 

.953 

-.0301 

0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA,  - IA7Q 


MACH  t s 1.210  ALPHA  ( 7) 
SECTION  t 11W1N6  UPPER  SURFACE 


U70  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

4,475  RUN  = 78,000  RN/L  = 7,100  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7U45) 

,000 


27/  B 

.4380 

.7710 

X/C 

.OQQ 

.3764 

.2040 

.020 

-.0131 

.030 

.0043 

,04B 

.0097 

.050 

-.0120 

.o&5 

-.1746 

.150 

-.0344 

.177 

-.£607 

.250 

-.3210 

.274 

- ,3632 

,402 

-.4123 

« 365 

-.4574 

.650 

-.6639 

,730 

-.4026 

.7*0 

-.0998 

.BOB 

-.0792 

• BSD 

-.2772 

.637 

-.0745 

.005 

7.0699 

.950 

-.2842 

.933 

-.0477 

MACH  { 3) 

= 1. 

201  ALPHA 

SECT1CM  ( 

1TVJ1N6  UPPER  SURFACE 

ZY/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.3171 

.1913 

.020 

-.1777 

.030 

-.0970 

.04B 

-.0966 

.050 

-.2302 

.083 

-.2614 

• .130 

-.0643 

.177 

-.3366 

.230 

-.3937 

.274 

-.4201 

.402 

-.4503  ■ 

. 365 

-.4959 

,650 

-.7284 

.730 

-.3261 

♦ 760 

-.1391 

.608 

-.1163 

6.680  'run  3 78.000  UN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,100  BETA- 


,000 


OATE  07  NOV  74 
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U7Q  oi  na  si  pa  ps  . viins  upper  surface 

MACH  l SI  3 1,201  ALPHA  ( 6)  a 6,660 

SECTION  1 1)VJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 

2V /B  .4360  .7710 

X/C 


.630 

-.3917 

.637 

- ,0985 

.903 

-.0302 

.930 

-.3973 

,933 

-.0700 

MACH  1 3)  a 1,193  ALPHA  ( 6)  a 8,670  RUN  a 78.000  RN/L  a 7,100  BETA 

SECTION  1 UWTN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


Zi/ B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1916 

.1802 

.020 

-.2938 

,030 

- .9322 

.049 

-.2033 

.050 

-.4132 

.093 

-.3603 

.150 

-.0733 

•177 

-.4475 

.230 

-.6663 

,274 

-.4719 

,402 

-.4832 

.353 

-.3311 

.550 

-.7626 

.750 

-.6462 

.760 

-.1934 

.606 

-.1530 

.650 

-.3073 

.657 

-.1394 

,905 

-.1290 

,950 

- . 4662 

,933 

-.1047 

(RF7U45) 


,000 


DATE  07  NOV  74 
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U70  01  712  Si  Pi  PS  VUUO  UPPER  SURFACE 

MACH  1 4)  a 1.504  ALPHA  l 1)  a -6.863  RUH  a 113.000  RN/L  a 7.600  BETA 

SECTION  t 11W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

,4360 

.7710 

x/c 

.000 

.1344 

.2890 

.020 

.5686 

.030 

.3309 

.046 

.3186 

.030 

.4443 

.085 

.2327 

.130 

.1871 

.177 

.1710 

.230 

,0360 

.274 

.0025 

’ .402 

-.0718 

.365 

-.1360’ 

.630 

-.1604 

.730 

-.1750 

.760 

.1989 

,803 

.1716 

.350 

-.0162 

.837 

.1525 

.903 

,1356 

.9  30 

.1306 

.933 

,1608 

Mach  i 4>  = 1.304  alpha  t 2>  a -e.63e  run  = m.ooo  rwl  a 7. boo  beta 

SECTION  < 11VJ1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


• 000 

.1734 

.3468 

.020 

,3500 

• 030  * 

.2839 

.046 

.2676 

• 030 

.4010 

.063 

.1878 

.130 

.1214 

.177 

.1080 

• 230 

-.0236 

,274 

- .0467 

,402 

-.1207 

• 363 

-.1834 

,630 

-.2184 

,730 

-.2253 

,760 

.1380 

« *06 

.1281 

IRF7U45) 

.000 


,000 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - TA70 
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1A7Q  • 01  TIE  SI  PE  PS  VMN6  UPPER  SURFACE 

MACH  l 41  a 1,504  ALPHA  l 21  a -6.636 
SECTION  t tlVllNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4360  ,7710 

X/C  ' 


650 

-.2313 

637 

,1223 

903 

.1166 

930 

.0006 

933 

,1262 

MACH  { 4) 

= i 

aecucN  < 

UW1N6 

2Y/B 

.4360 

x/c 

.000 

,2248 

.020 

,030 

.2339 

.046 

.2179 

.050 

.065 

.1032 

,150 

.177 

.0433 

.250 

.274 

-.0959 

.402 

-.1646 

.565 

-.2283 

.650 

.750 

,760 

.0647 

,80  a 

.0791 

.650 

.857 

.0830 

.905 

.0877 

.950 

.953 

.0939 

,304  ALPHA  1 3)  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.4020 

.5212 

.3577 
.0324  ’ 

- .0631 ' 

- .2699 
-.2765 

-.3240 


-4,432  RUN  = 115.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.600  BETA 


(RF7U45) 


iOOO 


-.0981 


DATE  07  NOV  74 
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MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  l 41 


IA70  01  TIE  Si  PE  P8  WING  UPPER  SURFACE 

-E.190  RUN  a 115.000  RN/L  = 7.600  BETA 


SECTION  t HVIlNG  UPPER  SURFACE 


2V/B 

• 4560 

.7710 

yy  c 

.ono 

.2651 

.5009 

.029 

.5027 

.030 

,1962 

.046 

• 175E 

.030 

.3312 

.063 

.0441 

.130 

- .0203 

.177 

- .0501 

.230 

-.1512 

.274 

-.1460 

.402 

- .2081 

.363 

- .E690 

.630 

-.3217 

.730 

- .3329 

.760 

-.0049 

.606 

,0284 

,650 

-.3699 

.657 

.0481 

.903 

.0671 

.950 

-.1931 

.953 

.0761 

MACH  < 4) 

a t. 

504  ALPHA 

SECTION  { 

11VJ1NG  UPPER  SURFACE 

2T/B 

.4560 

.7710 

X/C 

.000 

.3275 

.5609 

,020 

.4409 

.030 

.1559 

.048 

.1396 

,050 

.2846 

.035 

,0020 

,150 

-.0679 

.177 

- .0933 

.230 

-.2120 

.274 

-.1923 

.402 

-.2476 

,353 

-.2998 

.630 

-.3736 

.730 

-.3806 

,700 

-.0725 

,808 

-.0342 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.054  RUN  = 115.000  • RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


7.600  BETA 


IRF7U45! 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  7 A 
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t A70  01  712  51  P2  P6  VltNG  UPPER  SURFACE 


MACH  {.  41  = 1,504  ALPHA  l 5)  s .054 

SECTION  < DVrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4560  .7710 

X/C 


.830 

-.4122 

.637 

.0065 

.903 

.0414 

.950 

-.2447 

.933 

.0563 

MACH  l 4>  = 1.504  ALPHA  l 61  = 2.270  RUN  = 115.000  RN/L  s 7,600  BETA 

SECT1CN  ( 11VV1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


,OOQ 

,3560 

.6078 

.020 

.3336 

.030 

.1143 

.048 

.1006 

.030 

.2168 

.085 

-.0411 

.150 

-.1505 

.177 

-.1509 

.250 

-.2646 

.274 

-.2364 

.402 

-.2857 

.565 

-.3253 

,650 

-.4149 

.750 

-.4236 

.760 

-.1226 

.80S 

-.1029 

.850 

-.4462 

.837 

-.0466 

.905 

.0062 

.950 

-.2582 

.953 

.0356 

IRFTU4S7 


.000 


0 ATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - IATO 


PME  71 


MACH  t 4)  = 11904  ALPHA  t 7) 

SECTION  l livilNS  UPPER  SURFACE 


U70  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

4.499  RUN  = .115.000  RN/L  = ■ 7.600  SETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7U45) 

.000 


2V/B 

,4360 

.7710 

XSQ 

.000 

.3236 

.6473 

.020 

.1266 

.030 

.0452 

.046 

,0426 

.050 

,1304 

.065 

- .0956 

.150 

-.2163 

.177 

-.2125 

.250 

-.3203 

.274 

-.2857 

.402 

-.3239 

.565 

-.3514 

.650 

-.4536 

,750 

-.4609 

.760 

-.1785 

,609 

-.1646 

.650 

-.4669 

.657 

-.1173 

.905 

-.0456 

.950 

-.2614 

.953 

'.0028 

MACH  U):  1.504  ALPHA  C S)  = 6.711  RUN  a 115.000  RN/L  = 7.600  BETA 

SECTION  ( 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

- 

.000 

.3243 

.6645 

.020 

.0271 

,030 

-.0765 

.048 

-.0564 

,050 

-.0607 

.08  5 

-.1706 

,150 

-.2781 

.177 

-.2666 

,250 

-.3740 

.274 

-.3269 ' 

.402 

-.3577 

,565 

-.3760 

.050 

-.4672 

.750 

-.4860 

,700 

-.2354 

,608 

-.2159 

.000 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


PACE  72 


7470  01  7ia  SI  P2  P6  V|1NC  UPPER  SURFACE  (RF7U4S) 

MACH  7 41  ■ 1.504  ALPHA  7 0)  a 6.711 

SECTION  7 HVrtNO  UPPER  57MFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  .7710 

X/C 
.930 

.637  -.1733 

.90S  -.0971 

.950 

.933  -.0410 

MACH  7 41  a 1.304  ALPHA  7 9)  a 6.983  RUN  a 115.000  RN/L  a 7.600  BETA  a .000 

' SEC77CN  7 DVJ1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


87 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3193 

.6781 

.080 

-.0471 

.030 

-.1343 

.049 

-.1099 

.050 

-.1703 

.093 

-.8863 

.130 

-.3369 

.177 

-.3494 

.830 

-.4193 

.874 

-.3963 

,408 

-.3699 

.363 

-.4031 

.630 

- . 3803 

.730 

-.3171 

.760 

-.8913 

.909 

-.8396 

.030 

-.4637 

.037 

-.8831 

.903 

-.1483 

.930 

-.3469 

.933 

-.0991 

-.4367 

-.3017 
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TA70  01  71?  SI  P2  PS 


REFERENCE  DATA 


SREF 

a 

2690.0000  SQ.FT 

. XMRP 

z 

1079.6800 

IN,  XO' 

LREF 

a 

474.6100  IN. 

VPRP 

a 

.0000 

IN..  TO 

BREF 

a 

936. 6600  IN. 

ZM1P 

= 

375.QOOO 

IN.  20 

SCALE 

a 

.0130 

, 

MACH 

< 

1>  a .900 

ALPHA  { 

1> 

= -6.603 

RUN 

3 

SECTION  t 11VJ1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


VANS  UPPER  SURFACE  (RF7U48)  ( 25  SEP  74  ) 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

3 

-4.QQQ 

ELV-l  = 

.000 

ELV-2 

= 

..00G 

ELV-3  a 

.000 

ELV-4 

a 

,00Q 

BDFLAP  = 

.000 

ELV-TB 

a 

.000 

ELV-C6  = 

‘.000 

.000  RN/L  = 5.944  BETA'  s -4.232 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0739 

-.2331 

,020 

.3336 

.030 

.3666 

.049 

.3527 

.030 

.2736 

.095 

.2697 

.130 

.oooo 

.177 

,0739 

.230 

-.1730 

.274 

-.0315 

;402 

-.1398 

.363 

-.1943 

.-.650 

-.2334 

.7  30 

-.1259 

.760 

-.1621 

.908 

-.1134 

.930 

-.0129 

.957 

- .0340 

.90S 

-.0312 

.930 

-.0210 

.933 

-.0673 

6.432  RUN  = 139.000  RN/L  a 5,944  BETA  = -4.232 

I 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

I 


X/C 

,000  ,1725 

.020 

.030  .3317 

,048  .3031 

.030 

.083  .2238 

.130 

.177  -.0126 

,230 


-.0770 

.3506 

.2113 

-.0989 


MACH  ( 1)  a .697  ALPHA  l 2)  = 
SECTION  ( 1JW1NQ  UPPER  SURFACE 
2Y/B  .4360  .7710 


2319 


DATE  01  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - U70 


PACE  74 


7470  01  TW  Si  P2  PS  VrtNO  UPPER  SURFACE 

MACH  1 1)  « .807  ALPHA  ( 2)  = -6,432 

SECTION  7 15VJIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZT/B  .4350  .7710 


X/C 


.674 

-.1038 

.406 

-.1994 

• 565 

-.2418 

.630 

-.3735 

.730 

-.1139 

.760 

-.1973 

,606 

-.1260 

.630 

-.0080 

.637 

- .0434 

,605 

-.0310 

.630 

-.0198 

.636 

-.0625 

MACH  ( 1)  a .898  ALPHA  l 3)  a -4.290  RUN  a 139.000  RN/L  a 5.944  BETA 

SECTION  (.  1)WIN5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  ,7710 

X/C 


,000 

.2454 

.0747 

.060 

,3165 

.030 

.2836 

,046 

.2482 

.030 

.1302 

.063 

.1524 

.130 

-.2149 

.177 

-.0963 

.250 

-.3240 

.674 

-.1760 

.406 

-.2565 

.365 

-.2705 

.650 

-.4611 

.730 

-.1815 

.760 

-.3047 

.606 

-.1619 

.650 

-.0086 

.657 

-.0601 

.605 

-.0333 

.650 

-.0167 

.653 

-.0568 

(RF7U46) 


a -4.232 


DATE  QT  NOV  74 


T ABUL ATEO  PRESSURE  DATA  - IA79 


PACE  75 


1A7Q  O'  712  SI  P2  P8  VilNC  UPPER  SURFACE  IRF7UA6) 

MACH  l 11  = .898  ALPHA  l 4)  = -2.131  RUN  = 139.000  RN/L  s S.944  BETA  = -4.232 

SECTION  ( DWtNC  UPPER  31RPACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.2677 

.2261 

.020 

.2469 

.030 

.2187 

.046 

.1780 

,0  50 

.0265 

,065 

.0703 

.150 

-.3574 

,17? 

-.1863 

,S50 

-.4649 

.074 

-.2490 

,402 

-.3087 

.565 

-.3123 

.650 

-.4949 

.750 

-.3291 

.760 

-.4138 

.606 

-.2470 

,650 

- .0407 

.657 

-.0867 

.005 

-.0441 

.050 

-.0262 

.953 

-.0584 

MACH  l 1)  = .639  ALPHA  1 5)  = .002  RUN  = 139.000  RN/L  = 3,944  BETA  = -4.232 

SECTION  C HW1NC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2y/B  .4380  .7710 


X/C 


.000 

.2640 

.3400 

,020 

.1322 

,030 

.1340 

.046 

.0938 

.050 

-.0949 

.065 

-.0216 

.150 

-.4822 

.177 

-.2730 

,250 

-.6291 

.274 

-.3626 

• 402 

-.3599 

,365 

-.3350 

.650 

-.3293 

,750 

-.3587 

,760 

-.4434 

.606 

-.3333 

OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


PA6E  75 


7470  01  714  Si  PS  PS  WING  UPPER  SURFACE 


7RF7U46) 


MACH  7 17 

= .899  ALPHA  7 5)  3 

.002 

SECTION  7 

15VI7N&  UPPER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B 

.4380  .7710 

X/C 

.aso 

- .0683 

.957 

-.1255 

.905 

-.0801 

.950 

- .0363 

.953 

- .0623 

MACH  7 1)  = .900  ALPHA  7 5)  3 3.742  RUN  = 139.000  RU/L  3 5,944  BETA  3 -4.232 

SECTION  7 17VJ7NO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2311 

.4030 

.020 

- .0292 

.030 

.0319 

.048 

- .0042 

♦ 030 

r.2102 

♦ 085 

-.1273 

• 150 

- . 6994 

• 177 

-.3568 

.230 

-.6797 

.274 

-.4647 

.402 

-.4080 

.565 

-.3750 

.650 

-.5854 

• 750 

-.3327 

.760 

-.4534 

.808 

-.3686 

.050 

-.1069 

.837 

-.1662 

,903 

-.0827 

.950 

-.0583 

.953 

-.0707 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TATD 


PAGE  77 


T A70  01  TIB  SI  PB  PS  VllNO  UPPER  SURFACE  1RF7U46) 

MACH  1 11  a .000  ALPHA  1 7)  a 4.291  . RUN  a 139.000  RN/L  -a  3.944  BETA  = -4.B3B 

SECTION  1 limns  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  • ■ 


27 /B 

.4360 

.7710 

• X/C 

.000 

.1863 

.4100 

.OBO 

- .2244 

.030 

- .0639 

.046 

- .0934 

• OSO 

-.3422 

.063 

-.aaso 

.139 

- .9327 . 

' .177 

-.4379 

.BSD 

- .9390 

.274 

-.37,30 

.402 

-.4336 

.365 

-.4061 

.630 

-.3039 

.730 

-.2496 

.760 

-.4363 

.60S 

-.3042 

.630 

-.1207 

.657 

-.1472- 

.905 

-.0777 

.930 

-.0778 

,933 

-.0663 

MACH  l 1)  a .699  ALPHA  ( 6)  a 6.437  RUN  a 139.000  RN/L  = 3.944  BETA  a -4.B32 

SECTION  ( 1 ) WING  UPPET  .SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.1637 

.3760 

»0£0 

-.4762 

.030 

-.1464 

.040 

-.1703 

.050 

-.4873 

.095 

-.3233 

,150 

-1,0362 

.177 

-.3077 

.250 

-1.1072 

.274 

- . 6367' 

,402 

-.3697 

,365 

-.4313 

» 650 

-.3233 

.750 

-.3688 

,760 

-.3689 

.609 

-.2233 

OATt  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 

IA70  Oi  TIB  Si  PB  P8  VlTNO  UPPER  SURFACE 

MACH  l 1>  B .699  ALPHA  l S)  a 6. 437 

SECTION  t UVrtNC  UPPER  SUR  FACE  DEPENDENT  V ART  ABLE  CP 

BT/B  ,4360  ,7710 

X/C 


650 

-.2759 

657 

-.1149 

$05 

-.0679 

$50 

-.1966 

$56 

-.0616 

MACH  l 17  = .899  ALPHA  t 9)  a S.S70  RUN  a 139.00Q  RN/L  = 5.944  BETA 

SECTION  l 1>MTN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZV/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1099 

.2923 

.OBO 

-.7663 

.030 

-.2473 

.046 

-.2556 

,030 

-.6731 

.085 

-.4305 

,150 

-1.1178 

.177 

-.5710 

.250 

-1.1178 

.274 

-.7169 

.402 

-.7128 

.565 

-.4496 

.650 

-.5530 

.750 

-.4941 

.760 

-.2795 

,8D8 

-.2042 

.830 

-.4204 

.657 

-.1211 

.903 

-.0622 

.930 

-.3460 

.933 

-.0795 

(RF7U4S1 


a -4.23B 


O/Ote  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PACE  79 


1A70  01  TIB  SI  PZ  P9  WINS  UPPER  SURFACE  TRF7U46) 

MACH  t 2)  3 1.085  ' ALPHA  t 1)  s -8.855  RUN  = 142.000  , .RN/L  = 6.600  BETA  , = -4.325 

SECTION  1 11W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  ,7710 

X/C 


*000 

.1188 

-.0775 

.4612 

,030 

.3865 

,048 

.3935 

,030 

.4032 

,085 

.3735 

.150 

.1939 

.177 

.1764 

,230 

■ .0719 

.274 

.1075  ■ 

,402 

.0488 

.565 

.0069 

.630 

-.1053 

.750 

-.1627 

.760 

-.1053 

,808 

-.1622 

.850 

-.3376 

.857 

-.1290 

.905 

.0309 

.950 

-.0412 

.953 

.1077 

MACH  1 2)  = 1.103  ALPHA  C 2)  = -6.631  RUN  = 142.000  RN/L  a*.  6.600  BETA  = -4,325 

SECTION  ( DVJ1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  . 7710 

X/C 

‘.000,  .2070  '.0920 

.020  .4650 

.030  .3435 

.048  .3316 

.050  • .3555 

.085  .2971 

.150  .1336 

.177  .0733 

.250  .0191 

.274  .0107 

.402  .0172 

.565  ’ .0020 

.650  -.1222 

.750  -.1768 

.760 
,805 


0957 

1497 


OME  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OAT  A - IA70 


PAGE  80 


IA70  01  TIE  si  PE  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  t 21  5 1.105  ALPHA  t El  = -6.631 

SECTION  1 11W1_NG_UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4350  .7710 

X/C  . . 

.650  ” • -.3183 

.657  -.1361  ^ J 

.905  -.0455  'z 

.650  --.04E4 

.9  53  .0464 

MACH  I El  a 1.119  ALPHA  C 31  a -4.446  RUN  a 142.000  RN/L  = 6.600  BETA 

SECTION  l 11W1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Ef/B  .4360  . 7710 

X/C 


,000 

.E747 

.2368 

,0£0 

.4206 

.050 

,2924 

.048 

.2730 

.050 

.2793 

.085 

.2290  ' 

.150 

.0580 

.177 

.0282 

.250 

- .0926 

,£74 

-.1499 

,4021 

.0257 

.565 

- .0321 

.650 

-.1674 

.750 

-.1826 

.760 

-.0919 

.808 

-.1453 

.850 

-.2929 

.857 

- . 1414 

.805 

-.1107 

,950 

-.0325 

.955 

-.0059 

ERF7U461 


-4.3E5 


DA7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PAGE  61 


1A70  07  TIE  St  P2  PB  VIlNG  UPPER  SURFACE 

MACH  l 2}  = 1,123  ALPHA  1 41  = *2.254  RUN  ’=  142.000  RN/L  * 6. 600  BETA 

SECTIW  ( 1MNG  UPPER  SERF  ACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2956 

.3439 

.020 

.3557 

.030 

.2292 

.048 

.1995 

.050 

.1707 

.085 

.1222 

.150 

-.1624 

.177 

- .0253 

.250 

-.2976 

.274 

-.2131 

.402 

-.1546 

.565 

- .0290 

.650 

-.1970 

.750 

-.1895 

.760 

-.0881 

.808 

-.1360 

.6  50 

- .2259 

,857 

-.1367 

.905 

-.1175 

.950 

.0058 

.953 

- .0431 

MACH  t 2) 

= 1. 

127  ALPHA 

SECTION  l 

DWING  UPPER  SURFACE 

2y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.ODD 

.2963 

.4166 

.020 

.2755 

.030 

.1629 

.048 

.1345 

.050 

.0901 

.085 

.0275 

.150 

-.2997 

.177 

-.0871 

.250 

-.4125 

.274 

-.2451 

.402 

-.2998 

.565 

-.0727 

.650 

-.2070 

.750 

-.1646 

.780 

-.1079 

.808 

-.1519 

-.044 


RUN  = 142.000  RH/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.600  BETA 


1RF7U46) 

-4.325 


-4.325 


DATE  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  02 


U7D  ot  T12  51  P2  P8  WIND  UPPER  SURFACE 

MACH  t 21  a 1.127  ALPHA  C S)  s -.044 
SECTION  l 11VJINC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  . 7710 

X/C 


.630 

-.0921 

.837 

-.1364 

.903 

-.1320 

.930 

,0368 

.933 

- .0939 

MACH  { 2)  = 1.117  ALPHA  { 61  3 

SECTION  l 11W1NC  UPPER  SURFACE 


27 /B  .4360  . 7710 


X/C 

.000 

.020 

.030 

.048 

.030 

.083 

.130 

.177 

.230 

.274 

.402 

.363 

.650 

.730 

.760 

.808 

.830 

.837 

.903 

.930 

.933 


.27,78 

.0981 

.0752 

-.0410 

-.1472 

-.2967 

-.3637 

-.1296 


- . 1337 
-.1723 

-.1763 

-.1767 

-.1324 


.4739 

.1699 

.0050 

-.4437 

-.3069 

-.3611 

-.2237 

-.0631 


2.145  RUN  a 142.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.600  BETA 


tRF7UX6) 


a -4,323 


,0266 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7D 


PAGE  83 


1A7D  01  TIE  Si  PE  PB  VANG  UPPER  SURFACE 

MACH  1 2)  » 1.108  ALPHA  l 7)  = 4.333  RUN  a 142.000  RN/L  a 8. GOO  BETA 

SECTION  1 UWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

,7710 

x/c 

.000 

.2244 

.4983 

.020 

.0119 

,030 

.0104 

,046 

-.0100 

.080 

-.1003 

.088 

-.1333 

.180 

-.3643 

.17? 

-.2350 

•280 

-.6302 

.274 

-.S5a3 

.402 

-.4223 

.868 

-.1754 

.680 

-.4417 

.750 

- .3323 

.760 

-.1613 

.006 

-.1966 

.050 

-.1961 

.057 

-.1390 

.905- 

-.1932 

.950 

-.0645 

.953 

-.1599 

MACH  ( 2) 

a 1. 

096  ALPHA 

SECTION  l 

DVIING  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1237 

.4979 

.020 

-.2442 

.030 

-.0943 

.046 

-.1028 

.050 

-.1930 

.085 

-.2111 

,130 

-.6372 

.177 

-.3013 

,250 

-.7209 

.274 

-.4018 

.402 

-.4369 

.585 

-.2110 

.550 

-.3288 

.730 

-.3418 

.780 

-.2001 

.808 

-.2314 

8,816  RUN  a 142.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.600  BETA 


1RF7U48) 
a -4,328 


-4,325 


date  07  nov  74 


TABUUTEO  PRESSURE  Dm  - 1470 


PAGE  84 


1A70  01  772  SI  P2  P#  V)1NS  UPPER  SURFACE 

MACH  ( 21  a 1.096  ALPHA  {.  8)  a 5,516 
SECT  1CW  {,  tlVjlNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4390 

.7710 

X/C 

.830 

-.2785 

.857 

-.2309 

.303 

- .2210 

*030 

-.1859 

.335 

- . 1909 

MACH  1 2)  a 1,080  ALPHA  ( 9)  = 
SECTION  1 DWINS  UPPER  SURFACE 


27/B 

X/C 

.000 

.020 

.030 

.048 

.050 

.065 

.150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.565 

,650 

.750 

.760 

.808 

.850 

.857 

.905 

.950 

.953 


.4360 


-.0240 

-.2199 

-.2045 

-.2876 

-.3596 

-.4344 

-.4633 

-.2550 


-.2561 

-.2816 

-.2785 

-.2669 

-.2366 


.7710 

.4949 

-.4140 

-.5018 

-.6940 

-.7777 

-.7675 

-.5209 

-.3842 


8.725  RUN  = 142.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.600  BETA 


(RF7U461 


-4.325 


2356 


DATE  07  NOV  74 


• TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7Q 


PAGE  85 


1A70  Ol  TIP  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 3>  3 1,195  ALPHA  t 1)  a -8. 047  RUN  a 80,000  RN/L.  a 7.100  BETA 

SECTION  l HW1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PY/a 

.4360 

.7710 

X/C 

.QQQ 

.0720 

.0380 

.022 

.4784 

,030 

.3030 

.046 

.2994 

• 050 

.4242 

.065 

.3030 

.130 

.2493 

.177 

.issa 

.£50 

- .2253 

.274 

- .0304 

.402 

.1836 

.365 

.0802 

.630 

.0043 

.750 

-.0610 

.760 

.0178 

,eo& 

-.0418 

.630 

-.1846 

.657 

-.0551 

.005 

.0169 

.650 

.0461 

.933 

.1370 

MACH  ( 

= 1. 

207  ALPHA 

SECTION  { 

1IVJIN6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

,7710 

x/c 

.000 

.2031 

.1429 

.020 

.4370 

.030 

.3173 

.046 

.2931 

.030 

.3104 

.065 

.2502 

.150 

.1059 

.177 

.1132 

. 

,230 

-.2058 

.274 

-.0492 

,402 

-.1122 

.563 

.0656 

.650 

-.0248 

.730 

-.0701 

.760 

.0197 

,606 

-.0387 

-6.630  . RUN  a 80.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


(RF7U46I 
a -4.333 


-4.333 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 


PAGE  *8 


U70  01  TIE  Si  PE  P6  UINO  UPPER  SURFACE  <RF7U*8) 

MACH  {,  3>  a 1.E07  ALPHA  1 S>  S -6.630 


SECTION  ( 15VHN6  UPPER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/8 

.4360 

X/C 

.630 

.637 

-.0300 

.903 

- .0E03 

,930 

.933 

.0959 

MACH  l 3) 

c 1 

SECTION  t 

DVJ1N6 

av/B 

.4360 

VC 

.000 

.2439 

.020 

.030 

.2667 

.048 

.2434 

.030 

,083 

.1765 

.150 

.177 

,0563 

,250 

.274 

-.1148 

,402 

-.1940 

.363 

.0268 

.650 

.730 

.760 

.0090 

.808 

-.0466 

.850 

.857  -.0636 

.905  -.0515 

.950 
.935 


.7710 
- .179E 
.0373 

,S15  ALPHA  ( 3)  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.2643 
• 4E14 

.E60O 

.0083 

-.1931 

-.0374 

-.0707 

-.1469 

.0494 


-4.401  RUN  a SO  .000  R7VL  a 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


-4.333 


0341 


owe  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DA7A  - U70 


PASS  *7 


1A7Q  01  T12  Sl  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  ( 31  a 1.218  ALPHA  i 41  a -2.162  , RUN  = 8Q.00Q  RN/L  = 7,100  BETA 

SECTION  t 11VJ1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARTABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

,2682 

.3300 

,0^0 

.3733 

.030 

.2280 

.048 

.2026 

.050 

.2102 

.085 

.1014 

.150 

-.0336 

.177 

.0041 

.250 

-.1866 

,274 

-.1338 

.402 

-.2360 

• 363 

-.0306 

.650 

-.1732 

.750 

- .0387 

.760 

-.0103 

,eoa 

-.0637 

• B50 

-.0835 

.637 

-.0777 

,905 

-.0763  ' 

.950 

.0626 

,953 

-.0200 

MACH  ( 3)  = 1.217  ALPHA  < 91  = .022  RUN  = 80.000  RN/L  = 7.100  BETA 

SECTION  ( 11VJ1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

VC 


,OOQ 

.2341 

.4238 

►020 

.3200 

►030 

.1727 

,046 

.1471 

,050 

.1460 

,065 

.0386 

,150 

-.2083 

,177 

-.0328 

,250 

-.1881 

,274 

-.2040 

402 

-.2777 

,565 

-.1233 

650 

-.3325 

750 

-.2123 

760 

-.0302 

608 

-.0818 

TRF7U461 
a -4.333 


-4.333 


DATE  07  NOV  14 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 


PACE  *8 


1A70  01  T18  St  pa  pft  VrtN&  UPPER  SURFACE 

MACH  l S)  a 1,817  ALPHA  ( t)  a .088 
SECTION  l DVllNt  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8V /B 

,4360 

.7710 

X/C 

,890 

- .0984 

,897 

-.0934 

.90S 

-.1010 

.950 

,0486 

,953 

-.0577 

MACH  1 3)  3 l.sos  ALPHA  l 6)  = 8,813  RUN  * 80,000  RN/L  = 7.100  BETA 

SECTION  t DVJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


SV/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.8365 

.4756 

.020 

.8158 

.030 

.1056 

.048 

.0690 

.030 

.0596 

.085 

-.0459 

,130 

-.3463 

.177 

-.1148 

,aso  . 

-.1968 

,a74 

-.8588 

,402 

-.3809 

• 363 

-.8309 

.650 

- . 5809 

.730 

-.8783 

,760 

-.0594 

.808 

-.1001 

.850 

-.1949 

.857 

-.1071 

.903 

-.1175 

.930 

-.0954 

.953 

-.0990 

(RF7U48) 


-4.333 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70' 


PAGE  «9 


MACH  3)  a 


1.202 


U70  01  712  31  P2  PS 

ALPHA  l 71  a 4.411  RUN  a 


WNG  UPPER  SURFACE 
60.000  RN/L  a 7,100 


BETA 


SECTION  t,  UMNO  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4300 

.7710 

X/C 

.QQO 

.2368 

.3177 

.020 

.0714 

.030 

.0271 

.046 

.0160 

• 030 

-.0210 

.063 

-.1211 

,130 

-.4459 

• 1T7 

-.1719 

,250 

-.2049 

- ,274 

-.3016 

.402 

-.3663 

• 365 

-.3002 

.630 

- . 5971 

.750 

-.3370 

.760 

- .0862 

.606  ' 

-.1196 

,630 

-.2664 

,637 

-.1247 

,903 

-.1351 

.930 

-.2321 

.953 

-.1092 

MACH  C 3) 

= 1. 

193  ALPHA 

SECT t CM  C 

11VIING  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1413 

.5234 

..020 

-.1818 

.030 

-.0669 

.046 

-.0690 

.030 

-.1435 

.065 

- ,1643 

.130 

-.4908 

.177 

-.2351 

.230 

‘ 

-.2161 

.274 

-.3414  . 

.402 

-.4116 

.'393 

-.3266 

♦ 930 

-..6619 

.750 

-.4029 

• .760 

-.1163 

.606 

-.1461 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.610  RUN  = 00.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA' 


IRF7U46) 

a -4.333 


-4.333 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  90 


mo  01  712  Si  P2  PS  HI  NO  UPPER  SURFACE 

MACH  t SI  a 1.193  ALPHA  T 8)  a 6,616 


SECTION.  ( 1IWIN6_UPPE8.  SURFACE. 


27/0 

.4360  ,7710 

X/C 

.830 

-.3362 

.837 

-.1362 

.903 

-.1633 

.9  30 

-.3346 

.933 

-.1399 

MACH  l 3) 

= 1.182  ALPHA 

SECTION  1 

1 THING  UPPER  SURFACE 

2r/B 

.4360  ,7710 

X/C 

.000 

.0136  . 5336 

.020 

-.2966 

.030 

-.1866 

.040 

-.1662 

'.050 

-.3899 

,065 

-.2348 

,130 

-.5770 

.177 

-.3044 

.230 

-.2286 

♦ 274 

-.3907 

.402 

-.4471 

,363 

-.3227 

.650 

-.6967 

.730 

-.3105 

.760 

-.1661 

.606 

-.1699 

.650 

-.4444 

.657 

-.1873 

.603 

-.1891 

.950 

-.4537 

.953 

-.1631 

. .DEPENDENT  _VART  ABLE_CP. 


6.623  RUN  a 60,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,100  BETA 


(RF7U46T 


-4,333 


4557 


DATE  QT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PACE  91 


MACH  | <>.»  1.504  ALPHA,  l 1) 

SECTION  1 liWlNS  UPPER  SURFACE 


U70  01  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

-6.657  RUN  = 114.000  RU/L  = 7,622 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7UA61 


BETA’  ' = -4.357 


2V/S 

,.4360 

.7710 

X/C 

,OOQ 

.0714 

.1437 

,020 

.4715 

.2801 

.048 

.2760 

.030 

.3800 

.083 

.2148 

.150 

,1669 

.177 

.1631 

.250 

.0461 

,274 

,0138 

.402 

- .0552 

.385 

-.1289 

♦ 650 

-.1350 

.750 

-.1198 

.760 

.1889 

.808 

.1504 

.850 

.1024 

,857 

.1161 

.305 

.1039 

,350 

.2014 

.353 

.1077 

MACH  t 4)  a 1,504  ALPHA  T 2)  - -6.668  RUN  = 114.000  RN/L  = 7.622  BETA  - -4.357 

SECTION  l DVflNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/S  .4360  .7710 

X/C 


.000 

,0996 

,1938 

.020 

,4599 

.030 

.2343 

.048 

.2261 

1,050 

,3462 

.085 

,1359 

,150 

, ,1161 

.177 

.1073 

.250 

- ,0148 

.274 

-.0337 

.402 

-.0995 

♦ 565 

-.1741 

.850 

-.1754 

.750 

-.1906 

,760 

.1410 

.608 

,1092 

DATE  07  NO'/  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PACE  92 


1470  01  112  SI  P2  PS  VJlNO  UPPER  SURFACE 

MACH  1 4)  a 1,304  ALPHA  l 21  a -5.668 
SEC11CN_J  llV)lN&_Ugp.ER_siRFACE...  .DEPENDENT..  VARIABLE  CP_ 


21 /B 

,4360 

.7710 

x/c 

.630 

-.0246 

,637 

.0973 

,903 

.0643 

,930 

.1129 

.933 

.0829 

MACH  1 41 

a 1. 

304  ALPHA 

SECTION  l 

HVilNS  UPPER  SURFACE 

21 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

,1599 

.2839 

.020 

.4545 

.030 

.1967 

.043 

.1619 

.030 

.3157 

.035 

,0984 

.150 

.0623 

.177 

.0334 

.250 

-.0663 

.274 

-.0746 

.402 

-.1376 

.565 

-.2032 

.650 

-.2301 

.750 

-.2341 

.760 

.0967 

.603 

.0767 

.650 

-.2192 

.657 

.0679 

.905 

.0613 

.9  50 

.0053 

.953 

.0622 

-4,448  RUN  a 114,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,622  BETA 


1RF7U49) 


-4,357 


,0035 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA5E  93 


\A7Q  01  TIE  SI  PE  PS  VilNO  UPPER  SURFACE 

MACH  l 41  a 1,304  ALPHA  K 4)  a -2.211  RUN  a -114.000  RN/L  a 7,622  BETA 

SECTION  l 11L1NS  UPPER  SLRFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ET/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,QQQ 

.El  SB 

.3834 

• .920 

.4134 

.030 

•teas 

,040 

.1463 

,050 

.E63E 

.035 

.0409 

.150 

-.0197 

.177 

.0049 

.230 

-.1340 

.274 

-.1137 

.402 

-.1714 

, 565 

-.E34S 

,650 

- ,S766 

.730 

-.2030 

.760 

.0564 

.603 

.046E 

.650 

-.3119 

.657 

.0391 

,005 

.0370 

,950 

-.0337 

.953 

.0417 

MACH  < 4) 

= 1. 

304  ALPHA 

SECTION  {, 

UVJ1N6  UPPER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.E67E 

.4394 

.020 

.3600 

,030 

.1340 

.043 

.1201 

,050 

.2260 

,055 

.0054 

.150 

-.1096 

.177 

-.0490 

.250 

-.2173 

.274 

-.1313 

.402 

-.EOSS 

, 569 

-.2595 

.650 

-.3393 

.750 

-.3357 

.760 

.0091 

.303 

.0137 

.DIE  RUN  = 114.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.  SEE  BETA 


(RF7U4S1 
a -4.357 


a -4.357 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PACE  94 


U70  07  714  Si  pa  PS  VJIN6  UPPER  SURFACE 

MACH  ( 4>  a 1.504  ALPHA  l 81  a .014 
SECTION  l 11WIN6  UPPER  SURFACE-  — DEPENDENT  VARIABLE 'CP~ 

4V/B  ,4860  .7710 

X/C 


ft  50 

-.3598 

ft37 

.0156 

903 

.0139 

930 

-.1603 

933 

.0183 

MACH  1 41  a 1,504  ALPHA  1 61  s 4,440  RUN  a 114.000  RN/L  = 7,644  BETA 

SECTION  l 11VJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


4T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.4894 

.4940 

,020 

.4483 

,030 

.0893 

.04ft 

.0841 

.030 

.1399 

,083 

-.0384 

,130 

-.1753 

,177 

-.1074 

.250 

-.4744 

.274 

-.1957 

.402 

-.4381 

.363 

-.4904 

.650 

-.3907 

.730 

-.3933 

♦ 760 

-.0461 

,80ft 

-.0447 

.850 

-.3986 

,837 

-.0106 

,903 

-.0044 

.930 

-.4114 

,933 

.0033 

(RF7U46) 


-4,357 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA6E  95 


IA70  01  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 41  3 1.504  ALPHA  ( 7)  a 4.464  RUN  = 114,000  RN^L  = 7.622  BETA' 

SECT tCM  I DVUNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4380 

.7710 

X/C 

* 

.000 

.2646 

.5394 

.020 

.0676 

.030 

.0327 

.048 

.0320 

.050 

.0827 

' .085 

-.0856 

.150 

-.2379 

.177 

-.1641 

.250 

-.3315 

.274 

-.2394 

.402 

-.2754 

.565 

-.3176 

.850 

-.4394 

.750 

-.4403 

,760 

-.1046 

.808 

-.0713 

.850 

-.4189 

.857 

-.0421 

• 805 

-.0196 

.9  50 

-.2450 

.9  53 

-.0125 

MACH  l 41  = 1.504  ALPHA  l 8)  = 6.677  'RUN  = -114.000  .RN/L 

SECTION  I 15W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZV/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.ana 

.1542 

.5650 

- .0080 

.030 

-.0614 

.04* 

-.0510 

.030 

-.0791 

.0*3 

-.1300 

.130 

-.2959 

.177 

-.2141 

.230 

-.3818 

.274 

-.2761 

.402 

-.3013 

,3*5 

-.3390 

,630 

-.4830 

.730 

-.4030 

,760 

-.1491 

,eoe 

-.1202  , 

7,622  BETA 


(RF7U4S1 
a -4,357 


■4,357 


BATE  07  NOV  74 


7 ABULATEO,  PRESSURE  DM4  - TA7Q 


PA6E  96 


1A70  01  712  SI  P2  PS  WIND  UPPER  SURFACE 


HACK  l 4)  a 1,304  ALPHA  l 8)  a 


SECTION  l DWIND  UPPER  SURFACE 


N 

27 /B 

.4360  .7710 

X/C 

.850 

-.3636 

.857 

-.0842 

.903 

-.0363 

,930 

-.2816 

.933 

-.0431 

MACH  1 41 

a 1.304  ALPHA 

SECTION  l 

11W1N6  UPPER  SURFACE 

27 /B 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

.0483  .5760 

.020 

-.0786 

.030 

-.1766 

.048 

-.1277 

.050 

-.1643 

.083 

- .2123 

.150 

-.3337 

.177 

-.2643 

.250 

-.4237 

.274 

-.3084 

.402 

-.3267 

.363 

-.3613 

.650 

-.3161 

.750 

-.3161 

.760 

-.1861 

’.800 

-.1598 

.850 

-.3673 

,85T 

-.1190 

.905 

-.0688 

.930 

-.3184 

.953 

-.0743 

6.677  i 

DEPENDEN7  VARIABLE  CP 


8.901  RUN  a 114.000  RN/L  4 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.622  BETA 


IRF7U46) 


-4.357 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  97 


U70  01.T1BS1P2P8 


REFERENCE  DAT  A 


SREF 

m 

2690.0000  SO. FT 

. XMRP 

X 

1076.6600 

TN.  XO  : 

LREF 

,474.8100  IN. 

VM7P 

5 

.0000 

IN.  VO 

href 

936. 6600  IN. 

2M7P 

X 

375.0000 

IN.  20 

scale 

.0150 

• 

MACH 

t 

17  = ,900 

ALPHA  ( 

1> 

a -8.616 

RUN 

WINS  UPPER  SURFACE  {RF7U477  C 25  SEP  74 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

3 

-8,000 

ELV-1  = 

,000 

ELV-2 

.000 

ELV-3  a 

.000 

ELV-4 

= 

.000 

ODFLAP  a 

.000 

ELV-7B 

.000 

ELV-CO  a 

,ooo 

140,000  RN/L  a 6.000  BETA  = -6.464 


SECTION  4 UVrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0438 

-.3647 

.020 

•3086 

.030  ’ 

.3423 

.048 

.3336 

.050 

.2538 

.085 

.2810 

.150 

.0139 

.177 

.0936 

.230 

-.1376 

.274 

-.0177 

,402 

-.1464 

.565 

-.2570 

.530 

-.3897 

.730 

-.3531 

.760 

-.2991 

.808 

-.2319 

.830 

-.0451 

.837 

-.1174 

• 90S 

-.1060 

.950 

- .0193 

.953 

-.1253 

MACH  < 1)  a 


SECTtCM  < DW1N6 


2Y/B 

,4360 

X/C 

,000 

.1104 

.020 

,030 

.3094 

,046 

,2686 

.030 

.063 

*2176 

.130 

*177 

,0271 

.230 

,697  ALPHA  < 27 
UPPER  SURFACE 
.7710 

-.2045 

.5098 

.2057 

-.0683 


-6.467  RUN 


140.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,000  BETA  a -6.464 


2247 


DATE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7D 


PACE  49 


UTD  01  TIB  at  pa  PB  VrtND  UPPER  SURFACE  (RF7U*7> 

i 

MACH  { i>  » .997  ALPHA  l 2>  = -6.467 . 

| 

SECT l CM  l UWTNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/a 

,4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.0708 

.402 

-.1661 

.585 

-.2824 

.650 

-.4410 

.750 

-.4569 

.780 

-.3444 

.806 

-.2559 

.850 

-.0540 

.657 

- .1325 

.905 

-.1107 

.950 

-.0176 

.953 

-.1255 

MACH  l 1)  = .697  ALPHA  ( 3)  = -4.3D6  RUN  = 140,000  RN/L  = 6.DDO  BETA  = -8.464 

< i 

SECTION  l DUIIN6  UPPER’  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1178 

-.0405 

.020 

.2910 

.030 

.2732 

.046 

.2514 

.050 

.1409 

.065 

.1732 

.150 

-.1652 

.177 

-.0384 

.250 

-.2905 

.274 

-.1255 

.402 

-.2274 

,565 

-.3039 

.650 

-.4931 

.750 

'-.3259 

.760 

-.4114 

.606 

-.2961 

.850 

-.0938 

.657 

-.1598 

.905 

-.1168 

■ 

.950 

-.0298 

.953 

-.1249 

1249 


DA7E  07  NOV  74 


PACE  99 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70. 

TA7Q  Ol  TIB  51  PB  PS  VITN&  UPPER  SURFACE 

MACH  t 11  a .997  ALPHA  { 47  a -2.158  RUN  s 14Q.00Q  'RN/L  = 6,000  BETA 

SECTION  1 UMNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000' 

.1143 

.1104 

.oao 

.2379 

.030 

,1866 

.048 

,1753 

.030 

..0303 

.083 

.1164 

.130 

-.2610 

.177 

-.0688 

.230 

-.3842 

.274 

-.1767 

.403 

-.2686 

.363 

- .3270 

.630  ■ 

-.3271 

.730 

-.3330 

.760 

-.4614 

,808 

-.3481 

.850 

-.1246 

.837 

-.1843 

.905 

-.1230 

,930 

-.0333 

.933 

-.1198 

MACH  t 11 

= 

697  ALPHA 

SECTION  < 

11W1N6  UPPER  ' SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1060 

.2465 

.020 

.1344 

.030 

.0862 

.048 

.0717 

.030 

-.0362 

.085 

.0168 

.130 

-.3975 

.177 

-.1397 

.250 

-.5164 

.274  , 

-.2177 

.402 

-.3013 

V. 

.563 

-.3487 

' 

.650 

— • 5496 

.750 

- , 5244 

♦ 760 

-.4807 

,808 

-.3664 

.027  RUN  • = 140,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.000  BETA 


(RF7U47) 

-9,464 


-8.464 


DA7E  07  K0\(  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A7D 


PAGE  100 


1A70  01  HE  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  l i)  = ,597  ALPHA  ( 5)  a .027 

SECTION  ( 1)W1N&‘ UPPER  SURFACE  * ' DEPENDENT  VAUUBLE’CP 


27/B 

.4560 

.7710 

x/c 

.830 

-.1331 

.837 

-.2055 

.803 

- .1402 

.830 

-.0483 

.853 

-.1239 

MACH  t n 

= 

,899  ALPHA 

secncw  c 

11WIN6  UPPER  SURFACE 

ev/o 

.4560 

.7710 

x/c 

.000 

.0616 

.3366 

,020 

.0301 

,030 

- .0049 

.048 

- .0205 

.050 

-.1656 

.063 

-.0759 

• 150 

-.5479 

.177 

- .2071 

.230 

-.6355 

*274 

-.2656 

.402 

-.5337 

.565 

-.3646 

.630 

-.5873 

.730 

-.4329 

.760 

-.4269 

.808 

-.3226 

.850 

-.1062 

.857 

-.2104 

.805 

-.1517 

.950 

-.0442 

.833 

-.1299 

2. 169 


RUN  = 14Q.DQD  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.000  BETA 


IRF7U47T 


-6,464 


,0442 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DVT*,  - 1A70 


PACE  101 


MACH  l 1)  a ,099  ALPHA  l 7) 
SECTION  l 11W1NC  UPPER  SURFACE 


1 A70  Ol  TIE  Si  PE  P8  WINS  UPPER  SURFACE 

4.936  RUN  a 140.000  RN/L  = 6.000  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

- .0090 

.3777 

.020 

-.1306 

.two 

- .0904 

.048 

-.1011 

,030 

- ,2706 

,085 

-.1631 

.130 

-.7410 

.177 

-.2861 

.250 

-.7479 

.274 

-.3306 

.402 

- .3807 

,365 

-.3921 

.650 

-.6192 

.750 

, 

-.3302 

,760 

- .3990 

♦ 60S 

-.3034 

.650 

-.1140 

.65,7 

-.2073 

.905 

-.1331 

,950 

-.0339 

.953 

-.1303 

MACH  ( 1)  = .901  ALPHA  ( 0)  = 6,516  RUN  = 140.000  RN/L  = 6.000  BETA 

SECTION  1 DVilNC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

-.0986 

.3669 

.020 

-.3646 

.030 

-.1899 

.046 

-.1869 

.050 

-.4284 

.085 

-.2304 

.150 

-.9701 

.177 

-.3667 

.250 

-.9155 

.274 

-.4022 

.402 

-.4326 

.565 

-.4211  ■ 

.650 

-.4431 

.750 

-.2817 

.760 

-.3783 

.806 

-.2870 

(RF7U47) 

-8.464 


■8,464 


4431 

2817 


DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 

i 

1A7Q  01  712  SI  P2  PS 

I 

MACH  l 11  = .904  ALPHA  t 8)  a S.516 

i 

SECTION  1 DV11N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.1674 

.657 

-.1974 

.903 

-.1489 

.930 

-.1206 

.953 

-.1284 

MACH  1 11  = .899  ALPHA  l 91  = 8,630  RUN  5 140.0D0  RN/L  = 6.000  BETA  = -B.464 

SECTION  1 lTVJINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /O  .4360  .7710 

X/C 


,000 

-.1493 

.3367 

.020 

-.6468 

.030 

-.2782 

.048 

-.2608 

•.oso 

-.5321 

,083 

- ,3276 

• 150 

-1 .0884 

.17? 

-.4418 

.230 

-1,1290 

.274 

-.4750 

.402 

-.4678 

.565 

-.4487 

, 650 

-.4436 

.750 

-.4260 

.760 

-.3212 

.808 

-.2334 

.850 

-.3311 

.857 

- . 1892 

.903 

-.1310 

.950 

-.2336 

,93  Z 

-.1366 

DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  103 


1A7Q  01  TIE  SI  PE  P6  ■ WING  UPPER  SURFACE  (RF7U47) 

MACH  { El  a t .031  ALPHA  i,  11  a “6.866  RUN  a 141 .000  RN/L  = 6. 600  BETA  a -8.547 


SECTION  t 11W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4380 

.7710 

X/C 

.000 

.0603 

-.2166 

.020 

.3890 

.050 

.3338 

.04ft 

.3749 

.050 

.3740 

.085 

.3765 

.130 

,2081 

.177 

.1991 

.£50 

.0641 

.£74 

.1194 

.402 

.0471 

.305 

-.0410 

.650 

-.1217 

.730 

-.2029 

.750 

-.1529 

,aoa 

-.2138 

.850 

-.3711 

.857 

-.2172 

.905 

-.1393 

.950 

-.0633 

,953 

-.0104 

MACH  ( 21  = 1,096  ALPHA  1 El  a -6.661  RUN  = 141.000  RN/L  = 6.600  BETA  = -8.647 

SECTION  l OWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZY/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.0954 

-.0488 

,020 

.4250 

,030 

.3130 

.048 

.3224 

.050 

.3381 

OB  5 

.3106 

,130 

.1613 

177 

.1324 

,250 

.0345 

274 

.0709 

402 

.0210 

363 

-.0449 

,650 

-.1389 

,730 

- .2001 

,760 

-.1337 

,606 

-.1918 

OATE  <07  NOV  74 


TABULATED  PREaaVRE  DATA  - 1A70 


PAGE  104 


U70  01  112  31  P2  P8  W1N6  UPPER  SURFACE  IRF7U47) 

MACH  1 2)  a 1.036  ALPHA  1 2>  a -6.661 

BECT1CN  1 i)VflN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4060  .7710  ‘ 

X/C 
.650 

.637  -.2011 

.903  -.1673 

.930 

.933  -.0331 

MACH  l 2)  a 1,109  ALPHA  <55  a -4.430  RUN  a 141.000  RN/L  a 6.600  BETA  a -6.647 

SECTION  { 15 WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  ,7710 

X/C 

.000  .0966  .1197 

.020  .4131 

.030  .2126 

.048  .2191 

.030  .2972 

.065  .2184 

.130  .0982 

,177  .0467 

.230  -.0132 

.274  -.0483 

.402  -.0114 

.563  -.0432 

.630  -.1546 

.730  -.2003 

.760  -.1231 

.606  -.1812 

.830  -.3423 

.837  -.1742 

,905  -.1393 

.930  -.0724 

.933 


-.3609 

-.0616 


,0541 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PACE  105 


IA70  01  TIE  St  PE  P6  WINS  UPPER  SURFACE  IRF7U47T 

MACH  1 2T  a 1.U7  ALPHA  ( 47  s '2.245  RUN  3 141.000  RN/L  = 6.600  BETA  3 -6.647 

SECTION  l DW1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4560 

.7710 

X/C 

,000 

.1123 

.2439 

.020 

.3321 

,030 

.1304 

,o*e 

• .1266 

.050 

.1770 

.055 

.1106 

,150 

. 

.0655 

.177 

-.0051 

.250 

-.1106 

.274 

-.1534 

,402 

-.0273 

,565 

-.0594 

.650 

-.1976 

.750 

-.2094 

.760 

-.1340 

.506 

-.1799 

.650 

-.3104 

.657 

-.1639 

.505 

-.1532 

.650 

- .0430 

,953 

-.0934 

MACH  t 2)  = 1.114  ALPHA  l 5)  = -.005  RUN  ='  141.000  RN/L  = 6.600  BETA  = -6.647 

SECTION  t 17 WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

,0950 

.3461 

,020 

• 2646 

.030 

.0671 

,046 

.0596 

.050 

.0926 

.065 

.0299 

,150 

-.2204 

,177 

- ,0759 

.230 

-.2946 

,274 

-,1774 

,402 

-,1137 

.565 

-.1037 

.650 

-.2379 

,750 

-.2137 

.,760 

-,1461 

,606 

-.1630 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAOE  106 


1A7Q  01  712  Si  P2  PB  VflNG  UPPER  SURFACE 

MACH  ( 2)  a 1 .114  ALPHA  l i)  = -.005 

l 

SECTION  { 11VIIU6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4390  ,7710 


-.2359 

-.1574 
-.1527 

-.0144 

-.1147 

MACH  l 2)  = 1.107  ALPHA  t 6) 

SECTION  1 11VIIN0  UPPER  SURFACE 
Zf/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.0334 

.4226 

.020 

.1537 

.030 

-.0062 

.048 

-.0143 

,030 

.0013 

,083 

-.0439 

,150 

-.3799 

.177 

-.1437 

.230 

-.4492 

.274 

-.2276 

,402 

-.2091 

.365 

-.1132 

.650 

-.2333 

,750 

-.2339 

,760 

-.1979 

,808 

-.2117 

.830 

-.1633 

.857 

- . 1601 

.803 

-.1736 

.950 

-.0046 

.950 

-.1439 

2.210  RUN  = 141.000  RN/L  s 6.600  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZT/B 

X/C  . 

.930 

.657 

.903 

.930 

.933 


(RF7U47) 


-9.647 


DATE  07  NOV  74 


T ABLLATEO  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA1E  107 


U70  ol  T12  31  P£  P9  WINS  UPPER  SURFACE  (RF7U47) 

MACH  1 2)  3 1.037  ALPHA  ( 7)  5 4.433  RUN  = 141.000  RN/L  = 6.600  BETA  = -6.647 

SECTION  ( 1 ININS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

-.0127 

.4340 

,020 

.0077 

.030 

-.0349 

.049 

-.0623 

,050 

-.0933 

.□as 

-.0963 

♦ 150 

- . 3295 

• 177 

-.1991 

♦250 

-.5599 

.274 

-.2734 

.402 

-.2452 

.565 

-.1363 

.650 

-.2636 

.750 

- .2392 

,760 

-.2196 

.aoa 

-.2411 

.aso 

-.2013 

.657 

-.2140 

.605 

-.1993 

\S5Q 

-.0325 

.053 

-.1644 

MACH  1 2)  = 1.069  ALPHA  ( 6)  - 6.647  RUN'  = 141,000  RN/L  = 6.600  BETA  = -8.647 

SECT1CN  l 1JWIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710  • 

X/C 


.COO 

-.0520 

.4697 

.□20 

-.1932 

.030 

-.1048 

.049 

-.1094 

.050 

-.1664 

.085 

-.1464 

.150 

-.6203 

• 177 

-.2416 

.250 

-.6743 

.274 

-.2949 

.402 

- .2686 

.565 

-.1791 

.650 

-.3433 

.750 

-.2936 

,760 

-.2632 

,809 

-.2832 

OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM 4 - 1A70 


PACE  108 


1A7Q  01  Tie  Si  pa  P8  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 8)  a 1.089  ALPHA  l 6)  a 6.647 
SECTION  l DW1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ev/B  .4360  ,7710 

VC 


050 

- .eaee 

857 

-.0076 

90S 

-.E496 

950 

-.0681 

953 

-.eoso 

MACH  < 8)  a 1,060  ALPHA  l 9)  = 0.855  RUN  a 141.000  RN/L  = 6.600  BETA 

SECTION  (.  DVjlHS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


er/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

-.0668 

.4648 

.oao 

-.3870 

,030 

-.1369 

.048 

-.1393 

.050 

-.3630 

.085 

-.1801 

.150 

-.6751 

.177 

-.8765 

.850 

-.7745 

,274 

-.3357 

.408 

-.3303 

.565 

-.8897 

.650 

-.4507 

.750 

-.3809 

.760 

-.3053 

.608 

-.3851 

.850 

-.8507 

.857 

-.3183 

.905 

-.8860 

.950 

-.0959 

.953 

-.8470 

IRF7UA71 


= -8,647 


OATS  07  NON  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*,  - IA7D 


PACE  109 


1A70  01  7« 'Si  P2  P6  WINS  UPPER  SURFACE  (RF7U47) 

MACH  l 3>  * 1.191  ALPHA  t 1)  a -6.S59  RUN  a 77..000  RN/L  a 7.158  SETA  a -8.668 

SECT  1 CM  1 DVHN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  - 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0309 

- .0993 

.020 

.4371 

,030 

.2554 

,048 

.2611 

,050 

.4101 

.085 

.2799 

.150 

.2703 

.177 

.1507 

.250 

.1623 

.274 

- .0093 

.402 

.1381 

,565 

- .0037 

.650 

-.0174 

.750 

— ,0729 

,760 

-.0271 

.808 

-.0816 

.850 

-.2046 

.857 

-.1240 

.905 

-.0744 

.950 

.0287 

.953 

.0060 

MACH  < 3)  a 1.202  ALPHA  C 2)  = -6.818  RUN  a 77.000  RN/L  a 7.156  BETA  = -6,668 

SECTION  1 UVrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

,7710' 

VC 

.000 

.1077 

.0216 

.020 

.4017 

,030 

.2406 

.048 

.2322 

.030 

.3026 

.083 

.2333 

.130 

.1861 

.177 

.1823 

.250 

.1373 

.274 

-.0330 

.402 

• .0249 

.385 

-.0239 

.630 

-.0723 

.730 

-.0830 

,760 

-.0173 

.606 

-.0917 

OATE  07  NGN I 74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  110 


1A70  01  712  SI  PE  PS  VJlNO  UPPER,  SURFACE  IRF7U47) 

MACH  l 3)  3 1.202  ALPHA  l 2>  a . -5.61  S 

SECTION  l tlVrtNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

1 

27/B  .4360  .7710 

X/C 

.630  -.2032 

,837  -.1093 

.903  -.0736 

.930  . 0006 

.933  -.0006 

MACH  l 31  a 1.209  ALPHA  l 3)  a -4.408  RUN  a T7.0QD  RIVL  = 7.136  BETA  = -6.669  , 

SECTION  ( IIUINC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  .7710  ■ 

X/C 

.000  .0636  .1473 

.020  .3929 

.030  .2151 

.046  .2162 

.050  - .2531 

.095  .1934 

.150  .0439 

.177  .0622 

.250  -.1000 

.274  -.0939 

.402  -.1399 

.363  -.0439 

.630  -.0974 

.750  -.1094 

.760  -.0202 

.609  -.0954 

.830  . -.1993  ■ 

.637  ,.-.1054 

.903  "-.0874 

.930  ’ -.0036 

.933 


,0231 


0 ATE  01  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DMA,  - 1MQ 


PAGE  111 


TA70  01  712  Si  P2  P9 


WING  UPPER  SURFACE 


MACK  ( 31  » 1.214  ALPHA  1 4)  = -2.171  RUN  = 77.000  RN/L 


SECTION  1 1TWING  UPPER  SURFACE 
2\yB  .4360  .7710 

X/C 


.oca 

.1093  .2660 

.020 

.3622 

.030 

.1407 

.040 

.1407 

.030 

.1986 

.063 

.1244 

.150 

- .0329 

.177 

.0031 

.250 

-.I860 

.274 

-.1374 

.402 

-.1948 

.353 

-.0616 

.550 

-.1097 

.730 

-.1195 

.760 

-.0352 

.80S 

-.0879 

.850 

-.1894 

.857 

-.0958 

.805 

-.1030 

.850 

.0111 

.853 

-.0520 

MACH  t 3) 

= 1.211  ALPHA 

SECTION  { 

UW1NG  UPPER  SURFACE 

zt/b 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.1007  .3571 

.020 

.3091 

.030 

.0787 

.049 

,0733 

.050 

.1320 

.065 

.0499 

.130 

-.1698 

.177 

-.0563 

.250 

- ,2838 

.274 

-.1741 

.402 

-.2260 

.365 

-.0834 

.630 

-.1925 

.730 

r .1395 

.760 

-.0670 

,806 

-.1083 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.051  RUN  = 77,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.156  BETA 


7.156  BETA 


(RFTU471 

-8.668 


-8.666 


DATE  D7  NON/  74' 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


pa&e  m 


TA7Q  01  TIE  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  I 3)  = 1 .211  ALPHA  ( SI  a .051  , *, 

I 

SECTION  ( DW1N6  UPPER. SURFACE.  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZY/B  .4360  ,7710 

X/C  ' 


,950 

-.1422 

,957 

-.0993 

,905 

-.1107 

,950 

.0353 

,953 

-.0699 

i 

MACH  .1  3)  a 1.205  ALPHA  I 6)  a 2.273  RUN  a 77.000  RN/L  = ' -7.156  BETA 

i 

SECTION  l DVjVNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

*000 

.0563 

.4223 

.020 

.1909 

.030 

.0164 

.Q4e 

.0099 

,050 

.0505 

.083 

-.0176 

.150 

-.2972 

.177 

-.1159 

.250 

-.3737 

.274 

' - .2107 

.402 

-.2696 

.565 

-.0998 

.650 

-.2616 

.750 

-.1932 

.760 

-.1030 

.80S 

-.1413 

*850 

-.0987 

.857 

-.1299 

.905 

-.1392 

,950 

.0507 

.953 

- . 1002  ' 

(RF7U47) 


-9,669  ~ 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  113 


1A70  01  T12  Si  PS  P8 


VJlNO  UPPER  SURFACE 


MACH  i.  3)  a 1.198  ALPHA.  I 7)  a 4.490  RUN 


77.000  mi 


seen  ON  l 1)  VII  NO  UPPER  SURFACE 


av/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0134 

.4380 

.020 

.0447 

.030 

-.0319 

.049 

-.0387 

.060 

-.0313 

.065 

-.0709 

.150 

’ -.4163 

.177 

-.1647 

.230 

-.4812 

.274 

-.2469 

.402 

- .3000 

,365 

-.1185 

.630 

-.324’ 

.730 

-.2556 

.760 

-.1338 

.608 

-.1650 

.850 

-.1205 

.837 

-.1482 

.905 

-.1574 

.950 

.0311 

.933 

-.1233 

MACH  < 3) 

= 1. 

189  ALPHA 

SECTION  < 

DW1N6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.ooo 

-.0291 

.4600 

.020 

-.1763 

.030' 

-.0812 

.046 

-.0633 

.030 

-.1104 

.065 

-.1196 

.130 

-.4734 

.177 

-.2108 

.230 

-.3614 

.274 

-.2807' 

.402 

-.3331 

.303 

-.1471 

.630 

-.4073 

.730 

-.3460 

,760 

-.1610 

.608 

-.1867 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.704  RUN  = 77.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP  • 


7.156  BETA 


7.136  BETA 


IRF7U47) 

-6,668 


a -9,669 


OMB  OT  NOV  74 


PAGE  m 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 

TA70  01  TIB  si  P2  P6  WIND  UPPER  SURFACE 

MACH  t Si  a 1.163  ALPHA  1 81  a 6.704 
SECTION  1 llVnNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.650 

-.2091 

.957 

-.1724 

.305 

-.1758 

.950 

-.0334 

.953 

-.1454 

MACH  U 3)  a 1 .17!  ALPHA  1 9)  * 6.913  RUN  a 77.000  RN/L  a 7.156  BETA 

SECTION  { HVilNC-  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


zv/a 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

-.0565 

.4856 

.020 

-.2975 

.030 

-.1244 

,048 

-.1225 

.050 

- .3440 

.085 

-.1631 

.150 

- . 5340 

.177 

-.2476 

.250 

-.6310 

.274 

- ,3126 

.402 

-.3494 

.565 

-.1782 

.650 

-.4891 

.750 

-.4226 

.760 

-.2079 

.806 

-.2333 

. .850 

-.2643 

.957 

-.2227 

.905 

-.2187 

.950 

-.0766 

.953 

-.1861 

IRF7U4T) 


= -8,668 


DATE  07  NOV  74  ’ 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70' 


PACE  119 


MACH  l 4)  a 


1.904 


tA70  01  712  51  P2  PQ  WINS  UPPER  SURFACE 

ALPHA  l X)  a -8.864  RUN  = . 113.000  RN/L  = 7.696 


BETA 


SECTION  T 1TVIIJ4&  UPPER  SURFACE 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,0343 

.0137 

.020 

.3765 

.030 

.2458 

*04a 

.2474 

.050 

.3240 

,065 

.2141 

♦ 150 

.1624 

.177 

.1608 

.250 

.0570 

.274 

.0229 

.402 

-.0583 

.5W 

-.0672 

.650 

- .0497 

.750 

-.0361  , 

,760 

.1489 

.80S 

.1763 

.850 

.0078 

.857 

.1015 

.905 

.0663 

.950 

.1740 

.953 

.0669 

MACH  ( 4) 

= 1. 

304  ALPHA 

SECTION  ( 

11VJ1NG  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

,7710 

X/C 

.□OO 

.0351 

.0614 

,020 

.3679 

.030 

.2079 

.048 

.2021 

.050 

,2968 

.085 

.1429 

,150 

.1190 

.177 

.1042 

.250 

.0167 

.274 

-.0217 

.402 

-.1015 

.565 

-.1245 

.650 

-.1027 

.750 

-.0932 

.760 

.0503 

.808 

.1249 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-6,686  RUN  = 113.000  RN/L 

dependent'  VARIABLE  CP 


7,636  BETA  . 


TRF7U47) 

-8.713 


-8.713 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  US 


U70  01  TIE  Si  PE  P8  ’ WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 4>  a 1.304  ALPHA  ( S>  = -6.066 

, i 

3EC71CM  ( DV«N6  UPPER  SURFACE DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.0647 

,637 

70909 

.903 

.0344 

.930, 

,1361 

,933 

.0474 

MACH  1 47  =■  1*304  ALPHA  l 57  = -4.443  RUN  = 113,000  RN/L 

SECTION  ( DVrt'NS  UPPER  SURFACE  _ OEFENOENT_ VARIABLE  CP 

Et/B  .4360  .7710 

VC 


,000 

.0138  ' 

.1883 

.020 

.3868 

.030 

.1619 

.048 

.1659 

.050 

‘ 

.2772 

.083 

.1024 

.130 

.0649 

'.177 

.0664 

.230 

-.0464 

.274 

-.0574 

.402 

-.1297 

.383 

-.1831 

.650 

-.1731 

.750 

-.1477 

.760 

.0302 

.808 

.0813 

.850 

-.1759 

.837 

.0730 

.903 

.0443 

.930 

.0688 

.933 

.0368 

-7.636'  BETA 


tRF7U47)" 


■6.715 


Dm  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - 1A70 


PACE  117 


U70  01  TIE  51  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  t 41  a 1.504  ALPHA  l 4)  s -2.192  RUN  s 113.000  RN/L  ,a  7.656  BETA 

SECTION  1 11VIIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  ' 


,4380 

,7710 

x/c 

*QQQ 

.0379 

.2618 

,020 

.3610 

.030 

,0904 

*046 

,0946 

.050 

,2364 

.065 

.0801 

*150 

-.0090 

.177 

.0236 

*250 

-.1126 

.274 

-.0891 

.402 

-.1518 

,565 

-.1933 

.650 

-.2444 

*750 

-.2046 

.760 

,0206 

.606 

.0344 

*650 

-.2175 

• 857 

.0265 

.005 

.0175 

.850 

-.0138 

.853 

.0192 

M/KH  K 4) 

a 1. 

304  ALPHA 

SECTION  { 

DW1N6  UPPER  SURFACE 

y 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

*OQO 

.0700 

.3871 

.020 

,3252 

.030 

.0558 

.046 

.0531 

.050 

.1934 

.065 

.0369 

.150 

-.0931 

.177 

-.0280 

.250 

-.1831 

.274 

-.1152 

• 402 

-.1756 

.565 

-.2186 

,650 

-.2696 

' .750 

-.2893 

.760 

.0014 

,606 

- .0077 

5)  a 


,049  RUN  = 113.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,638  SETA 


(RF7U47) 

-6.713 


= -8,713 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  118 


U7Q  01  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  4' 

= '1.504  ALPHA 

3ECT10N  l 

UVUNO  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  .7710 

X/C 

,850 

-.2575 

.857 

-.0153 

.803 

-.0954 

.950 

- .0663 

.953 

-.0168 

MACH  t 41 

= 1.504  ALPHA  i 

SECTICN-t 

1)  VII  NO  UPPER- SURFACE- 

27/  Q 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.0549  .4259 

.020 

.2371 

.030 

.0166 

.040 

.0122 

,050 

.1442 

.oas 

-.0068 

.150. 

-.1745 

,177 

-.0673  . 

.250 

-.2594 

*274 

-.1438 

,402 

-.1986 

.555 

-.2526 

.650 

-.3418 

.750 

-.3394 

.760 

-.0112 

.806 

-.0246 

,650 

-.2907 

.857 

-.0266 

.905 

-.0402 

.950 

-.1364 

.953 

-.0392 

.046  ! 

' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.266  RUN  a 113.000 

I 

— DEPENDENT- VARIABLE-CP 


RN/L 


7.636  BETA 


(RF7UA71 


-8,713 


1364 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA6E  m 


UTO  01  712  31  P2  P9  VHN6  UPPER  SURFACE 

MACH  t 41  * 1 ,504  ALPHA  l 71  a 4.324  RUN  = 113.000  RN/L  s 7.S56  BETA 

SECTION  1 DVJ1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ev/B  .4340 


X/C 


,000 

.0246 

.020 

.0$Q 

-.0230 

.040 

-.0261 

,030 

.003 

-.0308 

.130 

,177 

-.1067 

,230 

.274 

-.1738 

,402 

-.2234 

,563 

-.2725 

,650 

,750 

,760 

-.0377 

,eoa 

-.0431 

,650 

.657 

- .0399 

.003 

-.0328 

.950 

.93$ 

-.0304 

M*CH  < 4) 

= 1, 

SECTION  { 

UWING 

Zi/B 

.4360 

X/C 

,ooo 

-.0071 

.020 

.030 

- , 0690 

.049 

-.0661 

.030 

,093 

-.0959 

.130 

.177 

-.1440 

,230 

.274 

-.1980 

,402 

-.2450 

, 363 

-.2937 

.630 

,730 

*760 

-.0729 

,606 

-.0730 

.7710 

.4622 

.0816 

.0716 

-.2232 

-.3175 

-.3658 
- .3839 

-.2935 

-.1833 

,304  ALPHA  l 81  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.4769 

-.0334 

-.0861 

-.2927 

-.3858 

-.4429 

-.4257 


6.768  RUN  = 113.000  RN/L  a 7.636  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7U471 
= -8,713 


■8.713 


date  Q7  nov  74 


T ABULATED  PRESSURE  D ATA  - 1X70 


PACE 


120 


1X70  01  TIE  Si  PE  PS  MINS  UPPER  SURFACE 


1RF7U471 


MACH  l 4>  a 1.304  ALPHA  1 9)  a S.76S 
SECTION  l UVI1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,830 

- .2775 

,857 

-.0654 

.905 

-.0723 

.0  50 

- .2294 

.953 

-.0637 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  t 01  = 9.013  RUN  a 113.000  RN/L  a 7.636  BETA  = -6,713 

SECTION  1 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

- .0200 

.3043 

.020 

-.0910 

.0*0 

-.1065 

.04* 

-.0950 

.050 

-.1819 

.065 

-.1307 

.150 

-.3444 

.177 

-.1719 

.250 

-.4107 

.274 

-.2240 

.402 

-.2657 

.565 

-.3137 

.650 

-.4833 

.750 

-.4308 

.760 

-.1034 

.008 

-.1037 

.850 

-.2980 

.857 

-.0964 

.905 

-.0992 

.950 

-.2790 

,95*’ 

-.0876 

date  07  nov  74  tabulated  pressure  data  - TA7o 

IA70  07  T12  Si  pa  P8 

REFERENCE  DATA 


SREF 

a 

2890,0000  SO. FT 

. XMRP 

3 

1076.6300 

IN.  XO 

LREF 

a 

474.8100  IN. 

VMRP 

a 

.0000 

IN.  TO  • ■ 

BREF 

a 

936.6S0Q  IN. 

2MRP 

a 

375.0000 

IN.  20 

SCALE 

a 

.0130 

MACH 

C 

1)  = .896 

ALPHA  l 

a -8.363 

RUN 

a 

PACE  121 

VrtNtr  UPPER  SURFACE  IRF7U4S)  t 23  SEP  74  . ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

a . 

6.000 

ELV-1  = 

4.000 

ELV-2 

a ' 

■ 4.000 

ELV-3  = 

4.000 

ELV-4 

a 

•4.000 

BDFLAP  = 

.000 

ELV-IB 

a 

4.000 

ELV-CB  = 

4.000 

94.000  RN/L  * 6.044  BETA  = 8.466 


SECTION  ( 1)U1N6  UPPER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

,4360 

.7710 

VC 

,000 

.2734 

.1963 

,020 

.3482 

.030 

.4384 

.048 

.3900 

,050 

;3468 

.085 

.2535 

.150 

-.0464 

.17? 

-.0312 

.250 

- .2140 

,274 

-.1119 

.402 

-.1323 

' 

.565 

-.0257 

.650 

-.1314 

.750 

-.4600 

.760 

-.0938 

.808 

-.1589 

.850 

.0614 

.857 

.0285 

.905 

.0473 

.950 

.0699 

.953 

.0146 

6.407  RUN  » 94.D00  RN/L  . = 6.044  BETA  a 8.466 

. i 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .3760  .3309 

.020  .4932 

.030  .3761 

.048  .3153 

.050  .2490 

.095  .1857 

.130  -.1930 

.177  -.1430 

.£30 


MACH  4 1)  = .897  ALPHA  (21=  - 

SECTION  I DVJINO  UPPER  SURFACE 


.3422 


PAOE  122 


1 

DATE  07  NOV  74.  TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7D 

1A70  01  T12  SI  P2  P9  WING  UPPER  SURFACE 


MACH  t 11  a .897  ALPHA  l 21  = 


SECTION  ( 

DVilND  UPPER  SURFACE 

2V /B 

,4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.2119 

.402 

-.2024 

.365 

-.0593 

.630 

-.1221 

.750 

-.4313 

.760 

-.1013 

.808 

-.1539 

.630 

.0623 

.837 

,0269 

.903 

.0<169 

. - - - . 

.930 

.0641 

.930 

.0173 

MACH  . ( 11 

= 

897  ALPHA  1 

SECT1CN  ( 

11WTN6  UPPER  SURFACE 

27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.'4474 

,4364 

.020 

.3961 

.030 

',2980 

.048 

.2297 

.050 

.1324 

.065 

.0570 

• 

.130 

-.4096 

.177 

-.2602 

,230 

-.5287 

.274 

-.3636 

.402 

-.2832 

.563 

- .0906 

.630 

-.1093 

.730 

-.3066 

.760 

-.0993 

.•808 

-.1334 

.830 

.0639 

.837 

.0260 

.905 

.0300 

,930 

.0533 

.933 

.0236 

-6.407 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.261  RUN  = 94.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.044  BETA 


TRF7UA8) 


8. 466 


DATE  07  UCN  7* 


TABULATED  PRES3CRE  DATA  - 1A7Q 


PACE  125 


IA7B  01  lia  Si  P2  P6  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 11  a .606  ALPHA  ( 4)  = -2.113  RUN  = 94.000  UN/L  = 6,044  BETA 

SECTION  1 HVIlNG  UPPER  SU1FACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

X/C 

.000 

.4916 

.020 

.030 

.2079 

.048 

.1366 

.030 

.083 

- .0600 

.150 

.177 

- .3309 

,230 

.274 

- . 5203 

.402 

-.3671 

.565 

-.1218 

.650 

.750 

.760 

-.0904 

.608 

-.1125 

.650 

.857 

.0319 

.905 

.0556 

.350 

.953 

.0331 

MACH  1 1) 

= 

SECTION  1 

DW1N6 

2Y/B 

,4360 

X/C 

.ooo 

.5035 

.020 

.030 

.1084 

.048 

.0390 

.050 

.085 

-.1868 

.150 

.177 

-.4106 

,250 

.274 

-.6496 

.402 

- . 3292 

.565 

-.1419 

.650 

,730 

,760 

-.0600 

.608 

-.0939 

.7710 

.5391 

,2593 

- ,0066 
-.3963 
- .7222 

-.1073 

-.1849 

.0876  . 

.0383 

.896  ALPHA  t 3)  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.6144 

.0946 

-.1389 

-.7816 

-.8974 

-.3336 

-.1021 


.034  RUN  3 94.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.044  BETA 


IRF7U48) 

8.466 


8.466 


DATE  07  NOV  74 


tabulated  pressure  data  - u7o 


PAGE  124 


IA70  01  T12  Si  P2  PS  VflNG  UPPER  SURFACE  1RF7U4B) 

i 

MACH  l 1)  a ,898  ALPHA  1 S)  a .054 


SECTION 

( DVflNG  UPPER  SURFACE. 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B 

.4360 

,7710 

X/C 

,830 

.0477 

.617 

,0362 

.903 

,0349 

.9  30 

.0678 

.933 

,0363 

1 

MACH  1 17  = .699  ALPHA  l 67  = 2.213  RUtjl  a 94.000  RU/L  = 6,044  BETA  = 8.466 

SECTION  1 17VJING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/B  .4360  .7710 

VC 


.000 

.4946 

.6262 

,020 

-.0991 

.030 

.0062 

.048 

-.0338 

,030 

-.2399 

.083 

-.3732 

.130 

- .9236 

.177 

-.4936 

.230' 

-1 .0383 

.274 

-.7308 

.402 

-.7613 

.385 

-.1898 

'.830 

-.3229 

.730 

-.4043 

.760 

-.0781 

.808 

-.0923 

.850 

-.2439 

.837 

.0168 

.903 

.0476 

.930 

-.1213 

.933 

.0372 

.0372 


1213 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - XA70’ 


PAGE  125 


XA70  01  712  Si  P2  P8  VJXNG  UPPER  SURFACE 

MACH  1 1)  a .699  ALPHA  l 7)  a 4.564  RUN . ' = 94.000  RN/L  a 6.044  BETA 

3ECT10N  1 DUX  NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

X/C 

,ooo 

,4570 

.3993 

.020 

-.3710 

,WQ 

-.1019 

,046 

-.1466 

,030 

-.4054 

,0S5 

- .4705 

,130 

-V.0071 

,177 

-.5550 

.aso 

-1.0568 

.274 

-.7960 

,402 

-.8559 

,363 

-.3094 

.650 

-.5545 

,730 

-.4818 

.760 

-.0773 

,600 

-.1160 

.650 

-.4073 

,037 

.0027 

.903 

.0401 

.930 

-.3469 

.953 

.0359 

MACH  ( 1)  = .699  ALPHA  1 8)  3 6.516  RUN  a 94.000  RN/L  s 6,044  BETA 

SECTtCN  s 1 TWINS  UPPER  SURFACE  * DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4560  .7710  ' 

VC 


.000 

.->268 

.5470 

.020 

' -.6637 

.030 

-.2197 

.046 

-.2378 

,030 

-.7697 

.063 

-.5306 

.150. 

-1.0514 

.177 

-.6865 

,230 

-1.0845 

.274 

-.6341 

402 

-.8875 

,565 

-.3783 

.630 

-.3465 

.730 

-.5054 

,760 

-.0916 

,603 

-.1407 

IRF7U46T 
* ' 8,466 


8.456 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PAGE  126 


U70  01  TV2  Si  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 


MACH  1 11  a .699  AUPHA  l 6)  a 
SECTION  l 11W1NG  UPPER  SURFACE 


2Y/0 

.4360 

x/c 

• ,930 

-.0015 

• 903 

.0285 

.930 

• 933 

,0305 

MACH  t 1) 

a 

SECTION  <, 

11W1NG 

2Y/B 

.4360 

X/C 

.000 

.4207 

.020 

.030 

- .3034 

.049 

-.3015 

,030 

,093 

- , 6204 

.130 

.177 

-.8055 

•250 

♦274 

-.8929 

.402 

-.9357 

.363 

-.4451 

• 630 

.750 

• 760 

-.2196 

.606 

-.2515 

.930 

.957 

-.0998 

,905 

-.0422 

.930 

,953 

-.0159 

.7710 

-.4471 

-.4160 

,900  ALPHA  l 9)  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.499! 

-.7973 

-.9503 
-1.2181 
-1.050 6 

-.8421 

-.6342 

-.5796' 

- . 5292 


6,516 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.680 


RUN 


94.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.044  BETA 


(RF7U481 


8.466 


OME  07  NOS;  74 


TABULATED  PRESSURE  OMR  - 1A70 


PARE  127 


U70  01  TIE  SI  P2  PS  W1U0  UPPER  SURFACE 

MACH  1 21  = 1.062  ALPHA  1 11  » -8.756  RUN  a 101,000  RN/L  = 6.775  BETA 

SECTION  1 DWINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


a-</e 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.3466 

.3823 

.o£Q 

.6041 

,030 

• 5014 

.046 

.4541 

.030 

.4022 

.003 

.3331 

.150 

.0016 

.177 

.0333 

.£50 

-.1767 

.£74 

-.1810 

*40H 

-.2553 

.565 

.1243 

.650 

-.0615 

.750 

- .2419 

.760 

.0577 

.606 

-.2050 

.650 

-.1130 

.657 

-.0248 

,905 

.0325 

.950 

,0316 

.933 

.1311 

MACH  < Z) 

= 1, 

,035  ALPHA  ' 

SECT1CN  C 

11W1N5 

UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

VC 

,QOO 

.4474 

.4709 

.020 

.5760 

.030 

.4615 

.046 

.4026 

.050 

.3555 

,065 

.2639 

.150 

-.0533 

.177 

.0112 

.250 

-.£657 

.£74 

-.2227 

.402 

-.302? 

.565 

.0621 

.650 

-.2551 

.750 

-.2863 

.760 

.0313 

.006 

-.2254 

-6.617  RUN  = 101.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.775  BETA 


(RF7U49) 

6,646 


6.546 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  128 


IA70  01  T12  SI  P2  P8  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 2)  a 1.095  ALPHA  ( 2)  = -6,617 

5ECT1CM  1 DVJ1N6  UPPER  SERF  ACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

> 

.650 

-.0856 

.657 

-.0542 

.905 

.0552 

,950 

.0224 

.953 

.1169 

MACH  ( 21  = 1.106  ALPHA  ( 3)  s -4.410  RUN  = 101 .000  RN/L  = 6.775  BETA 

j 

SECTION  l IHjlNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.5143 

.5564 

,020, 

.5286 

.030 

,3999 

' .049 

,3343 

.050 

.2942 

.095 

.1569 

.150 

-.1166 

.177 

-.0374 

•250 

-.3349 

.274 

-.2729 

.402 

-.3594 

.565 

- . 1009 

.650 

-.5863 

.750 

-.3962 

.760 

.0233 

.609 

- .2236 

.650 

-.1909 

.657 

-.1498 

.905 

-.0047 

.950 

-.1303 

.953 

.1056 

(RF7U46) 


6.645 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7D 


PACE  129 


IA70  01  T12  31  PI  PS  VjlNO  UPPED  SURFACE 

MACH  t H a 1,113  ALPHA  < 4>  = -2,220  HUN  = 101,000  RN/L  a 6.773  BETA 

SECTION  1 11VIIND  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4500 

.7710 

x/c 

.COD 

,3389 

.6364 

»mo 

,4663 

,030 

,3298 

*048 

.2639 

*050 

,2436 

.ms 

.0161 

.150 

-.2186 

.17? 

-.1184 

.250 

-.4122 

.274 

'-.3186 

.402 

-.4033 

.sm  * 

-.2478 

.650 

-.6480 

.750 

-.6760 

.760 

-.0039 

.60S 

-.1997 

,030 

- .2820 

.057 

-.1461 

.905 

-.1147 

.950 

-.2112 

.953 

-.0021 

MACH  < 3) 

= 1. 

191  ALPHA 

SECTION  ( 

DWINO  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/c 

.000 

.3281 

.4323 

.020 

.6651 

.030 

.3202 

,048 

.4843 

.030 

.4798 

,083 

.3933 

.130 

.1412 

.177 

.1511 

■ 250 

-.0696 

.274 

-.0764 

.402 

-.1843 

.363 

.0921 

,830 

-.3229 

.730 

- .1998 

,760 

,1282 

,608 

-.0957 

-B,  797  RUN  a 132.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,067  BETA' 


1RF7U4S) 

8.546 


= 8.662 


DA7E  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1*70 

1A70  01  712  si  P2  PS  VANS  UPPER  SURFACE 

MACH  t 3)  « 1.191  ALPHA  l 1)  a -8.797 

SECTION  l 1TVAN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

,4380 

,7710 

X/C 

.630 

-.0361 

.837 

-.0226 

.003 

.1164 

,930 

.0383 

,933 

.1609 

MACH  t 3)  a 1,201  ALPHA  t 2)  a ,-6.370  RUN  a 132.000  RN/L  3 7,067  BETA  a 6,662 

SECTION  1 DVAN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2</0 

.4380 

.7710 

X/C 

• , 

.000 

.3839 

.3134 

.020 

.6440 

.030 

,4430 

.048 

.3973 

.050 

.4338 

.083 

.2614 

.130 

.0769 

.177 

,0607 

.230 

-.1389 

.274 

-.1243 

.402 

-.2087 

.363 

-.1744 

.830 

-.4216 

.730 

-.4900 

.760 

.1036 

.808 

-.0939 

.830 

-.1778 

.637 

-.0481 

.903 

-.0413 

,930 

-.0663 

.933 

.0293 

DATE  07  NOV  74 
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MACH  l 31  = 1,203  ALPHA  t 31 


IA70  01  716  Si  P2  P6  WINS  UPPER  SURFACE 

-A.  339  RUN  = 132.000  RN/L  = 7.067  BETA 


SECTION  1 UVilNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,4317 

.6023 

.020 

.5990 

.030 

.3771 

.046 

.3268 

.030 

.3833 

.083 

.1336 

.130 

-.0173 

.177 

.0133 

,230 

-.2123 

.274 

-.1800 

.402 

-.2363 

.363 

-.3338 

.630 

-.4718 

.750 

- . 3347 

.760 

.0373 

.806 

-.0888 

.850 

-.3533 

.837 

-.0513 

.90S 

-.0466 

.930 

-.1872 

.933 

-.0113 

MACH  ( 31  a 1.213  ALPHA  1 4)  a -2,115  RUN  - 132.000  RN/L  = 7.067  BETA 

SECTION  1 11VJIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  . 7710 

X/C 


.000 

.4743 

.8724 

.020 

.5274 

,030 

.3007 

.040 

.2604 

,030 

.3220 

.033 

,0570 

,130 

-.1349 

177 

-.0560 

230 

-.3059 

274 

- ,2466 

402 

-.3123 

565 

-.4037 

,630 

-.3416 

,730 

-.3904 

,760 

-.0402 

,000 

-.1057 

(RF7U4B1 

8,662 


a 8.662 


OATE  07  NOV  74 
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IA7Q  01  T12  Si.  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 31  a 1.213  ALPHA  { 41  a -2.113 
SECT  1 CM  l 11  WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

• -.4647 

.637 

-.0683 

,903 

-.0363 

' 

.930 

- .2267 

,933 

-.0291 

MACH  < 3) 

= 1, 

,210  ALPHA 

SECTION  < 

11WIN6  UPPER  SURFACE 

Zi/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.OOO 

.4928 

.7184 

.020 

.4325 

.030 

.2527 

.049 

.2128 

.030 

.2465 

.003 

-.0102 

,150 

-.2713 

,177 

-.1587 

.250 

-.3932 

.274 

-.3101 

,402 

-.3700 

.365 

-.4310 

,630 

- . 5943 

.750 

-.6278 

.760 

-.1436 

.606 

-.1626 

.650 

-.3723 

,657 

-.1117 

.905 

-.0776 

.9  30 

-.2749 

.953 

-.0422 

.143  RUN  a 132,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.067  BETA 


(RF7U48) 


8,662 


,2749 


DATE  07  NOV  74 
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IA70  01  TIE  SI  PE  PS  WIND  UPPER  SURFACE  IRFTUW 

M4CH  l 34  = 1.206  ALPHA  ( 64  = 2,372  RUN  = 132.000  RN/L  .=  7,067  BETA  = 6.662 

SECTION  1 14UIN5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.3601 

.7794 

,020 

.2993 

.030 

.1639 

.048 

,1373 

.030 

.1503 

.063 

-.1034 

.150 

-.3641 

• 177 

-.2604 

.250 

-.4756 

.274 

-.3613 

,402 

- . 4286 

• 365 

- . 4903 

.630 

-.0607 

.750 

-.6556 

.760 

-.2265 

,808 

-.2207 

.650 

-.6333 

.857 

-.1572 

.803 

-.1063 

.850 

-.3233 

.853 

-.0634 

MACH  < 3)  = 1.199  ALPHA  l 7)  - 4,604  RUN  = 132,000  RN/L  = 7,067  BETA  = ■ 6,662 

SECTION  < 14W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.3319 

.7877 

.020 

-.0063 

.□30 

.0464 

.048 

.0490 

,050 

-.0003 

.085 

-.1500 

.150 

-.4413 

.177 

-.3671 

,250 

-.3606 

,274 

-.4661 

.402 

-.4691 

.355 

-.3239 

,650 

-.7234 

.730 

-.7362 

,760 

-.2949 

,808 

-.2996 

OATE  07  NOV  7A 


TABULATED  PRESSURE  OATS  - 1A7D 
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1A70  01  TIE  Si  PE  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 3)  a 1.199  ALPHA  l 7)  a 4,604 

section  i mans  upper  surface  dependent  variable  cp 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.830 

-.3174 

.837 

-.2422 

.90S 

-.1388 

.930 

-.4193 

.933 

-.0934 

MACH  <.  3)  = 1.189  ALPHA  1 8)  a 6. 60S  RUN  = 13E.000  RN/L  a 7.067  BETA 

SECTION  < UVrtNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ET/B 

.4360 

. .7710 

x/c 

.000 

.5406 

.7725 

.020 

-.1444 

.030 

-.0464 

.048 

-.0484 

.030 

- .2694 

.083 

-.2709 

.130 

-.5354 

.177 

-.4611 

.230 

-.6327 

.274 

-.3492 

.402 

- . 5400 

.393 

-.3773 

.630 

-.7730 

.750 

-.7338 

.760 

-.3648 

.808 

-.3721 

.830 

- . 5603 

.837 

-.3291 

- ,903 

-.2149 

.930 

-.4963 

,933 

-.1034 

(RF7U4S1 


6.66S 


0 ATE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - tA70 


PAOE  135 


1 A70  01  TIE  St  PE  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  i.  3)  n 1 ,175  ALPHA  t 9>  = 9.014  RUN  = 132,000  RN/L  = 7.097  BETA 

SECTION  1 DVflNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


^'f/a 

,4390 

♦ 771Q 

X/C 

.000 

.5929 

.7399 

.020 

-.2711 

.030 

-.1090 

.049 

-.1059 

.050 

-.4194 

.095 

-.3261 

.150 

-.6934 

,177 

- . 5309 

.250 

-.7130 

.274 

- .9345 

,402 

-.6220 

.595  ‘ 

-.6440 

.950 

-.9131 

.750 

-.7167 

,790 

-.4073 

,909 

-.4232 

.950 

-.8502 

.957 

-.3999 

.905 

-.2492 

.950 

-.5772 

.953 

-.1992 

MACH  l 4)  » 1.504  ALPHA  T 1)  a -9.909  RUN  * 109.000  RN/L  = 7.559  BETA 

SECTION  < 11W1N8  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  .4390  .7710 

X/C 


.090 

.3703 

.6092 

.020 

.7603 

.030 

.4023 

.049 

.4340 

.050 

.5664 

.095 

.3139 

.150 

.2536 

.177 

.2123 

.250 

.0749 

.274 

.0230 

.402 

-.0484 

.595 

-.1223 

.950 

-.1615 

.7  50 

-.2540 

.700 

.2039 

,609 

.1239 

(RF7U4S) 

9.992 


a 6.711 


om  a?  new  74 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 

PACE  136 

j 

1A70  01  TIE  SI  PE  PS 

WIND, UPPER  SURFACE 

IRF7U4S) 

\ 

MACH  1 A)  a '1,304  ALPHA  1 11  a -8,909 


3 OH  t DVJlNC  UPPER  SURFACE^  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Er/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.2617 

.asT 

.1331 

.90S 

.1472 

.950 

-.0933 

.933 

.1703 

MACH  t A)  a 1,504  ALPHA  l 2)  = -6.644  RUN  a 103.000  RN/L  = 7.SS6  BETA  = B.7U 

SECTION  l DW1NC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  ■ 

I 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4049 

.6503 

.020 

.7188 

.030 

.4237 

.049 

.3992 

.030 

.3359 

.093 

.2406 

.130 

.1726 

.177 

.1321 

.250 

.0062 

.274 

-.0381 

.402 

-.1122 

.363 

-.1763 

.630 

-.2388 

.730 

-.3067 

.760 

.1033 

.909 

.0713 

.850 

-.3117 

.837 

.0971 

.905  ' 

.1200 

.930 

-.1990 

.933 

.1396 

DATE  07  NOV  74 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 

- 

PACE  137 

TA7Q  01  TIE  Si  PE  P6 

VIIN6  UPPER  SURFACE 

. 1RF7U481 

MACH'  1 41  a 1.504  ALPHA  (,  3)  a -4,373  RUN  = 106,000  RN/L  a ■ 7.556  BETA  a 6. Til. 


SECTICM  l IIVJINC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2v/o 

.4360 

.7710 

VC 

,000 

.4876 

.6967 

.020 

.677S 

.030 

.3616 

,048 

.3313 

.050 

.4914 

,085 

.-1641 

— 

.ISO 

.0956 

,17? 

.0436 

.250 

-.0648 

.274 

-.0971 

.402 

-.1574 

♦ 563 

— ,2224 

.630 

- ,2901 

.750 

' -.3460 

.760 

• ,0153 

,ebs 

-.0003 

.850 

-.3561 

.857 

.0406 

*903 

.0784 

.950 

- ,2682 

.953 

.1060 

MACH  ( 4)  a 1.504  ALPHA  '<  4)  a -2.145'  RUN  = 108,000  RN/L  ' = 7.556  BETA  a 8,711 

SECTION  ( DVIIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .77,10 

>VC 


,000 

.4894 

.7374 

.020 

.6293 

,030 

.3023 

.048 

,2731 

.050 

.4446 

.085 

.0993 

.150 

.0250 

.177 

-.0435 

,250 

-.1255 

,274 

-.1586 

.402 

-.2115 

.563 

-,2619 

.630 

-.3362 

,730 

-.3843 

,760 

-.0508 

,606 

-.0736 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA6E  136 


tato  01  nz  si  pa  pa  . vjing  upper  surface  <rf7uw 

MACH  1 41  a 1.SQ4  ALPHA  ( 4)  n -8.145  ! 

SECTION' ( UVUNff"  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE’ CP 

2V/B  ,4360  ,7710 

VC 

,830  -.3926 

.637  -.0334 

.903  .0226 

.930  -.3146 

.933  .0646 

MACH  1 4)  a 1,504  ALPHA  ( 3)  a 

SECTION  l ilWlNi  UPPER  SURFACE 
2V/Q  .4360  .7710 


1 

.111  RUN  s 106.000  RN/L  a 7.336  BETA  = 6,711 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

l 


X^C 

.000 

.020 

.030 

.046 

.050 

.065 

,150 

.177 

.230 

.274 

.402 

.565 

.650 

.750 

.760 

.808 

.830' 

.637 

.905 

.930 

.933 


.3049 

.2420 

.2147 

.0413 

-.1079 

-.2173 

-.2777 

-.2966 


-.1204 

-.1337 

-.1109 

-.0477 

.0138 


.7743 

.5551 

.3767' 

-.0396 

-.1832 

-.3779 

-.4202 

-.4279 

-.3610 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 
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1A70  01  Tia  St  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE  TRF7U46) 

MACH  l 41  a 1.304  ALPHA  l'S!  a 2.339  RUN  s 103, ODD  RN/L  = 7,336  BETA  a S.711 

SECTION  l 11WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARTABLE  CP 


27  /B 

.4360 

.7710 

X/C 

►000 

.5248 

.8046 

.020 

.4333 

,050 

.2059 

.046 

.1767 

.050 

.2973 

.oes 

.0003 

.130 

-.1035 

.177 

-.1709 

,250 

-.2337 

.274 

-,2701 

.402 

-.3131 

,565 

-.3367 

.650 

-.4160 

.750 

-.4480 

.760 

-.1957 

,606 

-.1974 

.850 

-.4528 

.857 

.-,1620 

.905 

-.1175 

.950 

-.3901 

.953 

-.0433 

MACH  {.  41  5 1.304  ALPHA  < 7)  3 4.336  RUN  = 108.000  RN/L 

SECTION  ( 11W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  ,7710 

X/C 


,000 

.3356 

.8426 

.020 

.3191 

.030 

.1396 

.048 

.1306 

.030 

.2550 

.083 

-.0428 

.130 

-.1493 

.177 

-.2118 

.230 

-.2772 

.274 

-.3043 

.402 

-.3606 

.363 

-.3830 

,630 

-.4480 

.730 

-.4732 

,780 

-.2693 

.808 

-.2688 

7,556  BETA  s 8.711 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  047*  - U70 
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IA70  01  712  SI  P2  PS  WtUS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 41  a 1.304  ALPHA  < 7)  a 4.396 
' SECT  IW  1 11VJT.N0  UPPER  SURFACE  * ~ DEPENDENT  VARIABLECP  ~ 

87/ S .4560  .7710 

X/C 


.830 

-.4712 

.637 

-.8329 

.90S 

-.1877 

,930 

-.4064 

,933 

-.1131 

MACH  1 45  a 1.304  ALPHA  1 SI  s 6,982  RUN  a 109.000  RN/L  = 7.SS6  BETA 

SECTION  1 13VJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


87 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3934 

.9734 

.080 

,1*970 

.030 

.1412 

.049 

.1099 

.030 

.1400 

.083 

-.0629 

.130 

-.1664 

.177 

-.2447 

.230 

-.3132 

.274 

-.3457 

.402 

-.3930 

.363 

-.3974 

.630 

-.4637 

.730 

-.4964 

,760 

-.3193 

,909 

-.3463 

.950 

-.4760 

.837 

-.2910 

.90S 

-.2329 

.930 

-.4262 

.933 

-.1736 

1RF7U4S) 


a 6.711 


DATE  07  NO V 74 
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MACH  l « > 1.304  ALPHA  t 9)  a 

SECTION  ^ 11VJ1NG  UPPER  SURFACE 


IA7Q  01  TIE  SI  PS  PS  VllNG  UPPER  SURFACE 

a. 067  RUN  S 106,000  RN/l  a 7.SS6 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BETA 


(RFTU4S) 
a 6.711 


ar/Q 


.4360  .7710 


VC 

.000 

.020 

.030 

.048 

.050 

.065 

.130 

.177 

.250 

.274 

,402 

.365 

.650 

.730 

.760 

.808 

.830 

.837 

.803 

.850 

.933 


.3379 

.1433 

.1070 

- .0691 

-.2393 

-.3702 
-.4148 
- . 4044 


- . 3493 
-.3816 

-.3423 
- .2913 

-.2134 


.9763 

.0699 

-.0602 
- .2720 
-.3361 

-.4921 

-.3043 

-.4965 


4575 


DATE  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA6E  142 


U7Q  01  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  1RF7U49)  ( 25  SEP  74  ) 

REFERENCE  DATA  ■■  . PARAMETRIC  DATA 


SREP 

a- 

-2690.0000  SO. FT. 

- XMRP--3 

—1076,6800  -IN.  -XQ  - 

- - BETA  - = 

4,000 

. ELV-l 

= 

4.000 

LREP 

a 

474.8100  IN, 

VM1P  3 

.0000  IN.  TO 

ELV-2  3 

4,000 

ELV-3 

a 

4.000 

sref 

a 

936,6600  IN'. 

ZMRP  3 

373.0000  TM.  20 

ELV-4  s 

4 ,000 

BDFLAP 

a 

.000 

SCALE 

= 

.0150 

ELV-TB  = 

4.000 

ELV-ce 

a 

4,000 

MACH  t 11  = ,’900  ALPHA  (.  11  = -S.517  RUN  .=  135.000  RN/L  3 5.989  BETA  = 4.231 


SECT t CM  { DWW  UPPER  SURFACE  OEPENOENT  VARIABLE  CP 


.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1795 

.0390 

.020 

.■4944 

.030 

.4243 

.048 

.3893 

.050 

.3278 

.085 

.2884 

.130 

-.0273 

.177 

.0103 

.250 

-.1976 

.274 

-.0876 

.402 

-.1479 

,563 

-.0949 

.650 

-.1582 

, .730 

-.3218 

.780 

-.1733 

.808 

-.4415 

.850 

- .0298 

.857 

-.0581 

.905 

-.0121 

.950 

.0183 

.953 

- .0326 

MACH  1 t)  a ,899  ALPHA.  ( 2)  = .-6.349  RUN  3 135.000-  RN/L  = 3.989-  BETA  = 4.231 


SECT! CM  ( 11WINS  UPPER  SURFACE 


2Y/B  ,4360  .7710 


X/C 

.000 

.020 

.030 

.040 

.050 

.085 

.150 

.177 

.250 


.2900 

.3702 

.3213 

.1961 

-.0958 


.1979 

.4536 

.2409 

-.1338 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2923 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 
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1470  01  712  SI  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH*  l IT  = .695  ALPHA  ( 2)  a -6.349 

SECTION  1 ITWN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.274 

-.1622 

.402 

-.2209 

.565 

-.1412 

.650 

-.1639 

.750 

- . sooa 

,760 

-.1947 

.606 

-.4101 

.650 

- .0030 

.657 

-.0517 

*905 

-.0056 

.950 

.0202 

.953 

-.0210 

MACH  1 11  = .096  ALPHA  ( 3)  = -4.221  RUN  = 135.000  RN/L  = 5.9S9  BETA 

SECTION  l UVlING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  .4360  .7710 

x/c 


,ooo 

.3726 

.3302 

.020 

,3635 

,030 

.3047 

,046 

.2439 

,050 

.1324 

.065 

.096  5 

.150 

-.3092 

.177 

-.2104 

,250 

-.4966 

.274 

-.2771 

.402 

-.3191 

.565 

-.1807 

.650 

-.2053 

.750 

-.4074 

.760 

-.2120 

.000 

-.3340 

.850 

.0206 

.657 

-.0404 

.905 

.0017 

.950 

.0222 

,953 

-.0074 

TRF7U491 


= 4.231 


DATE  07  NOV  74 


T ABUL ATEO  PRESSURE  0474  - 1470 


PA6E  144 


1470  01  712  SI  P2  PS  VllNS  UPPER  SURF4CE  IRF7U491 

MACH  { 11  a .897  ALPHA  ( 41  a -3.072  RUN  a 133,000  RN/L  a 3.989  BET 4 a 4.231 

SECTION  t 1>U1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B  ' 

.4360 

,7710 

X/C 

,000 

.4270' 

.4321 

.020 

.2678 

.030 

•2262 

.048 

.1616 

.030 

.0100 

.083 

-.0062 

.130 

-.4814 

.177 

- .3061 

.230 

-.3907 

.274 

-.4339 

.402 

-.3634 

.363 

-.2233 

.650 

- .2889 

.730 

-.2470 

.'760 

- .2233 

,808 

-.2613 

.850 

.0273 

.837 

- .0392 

.903 

.0066 

.930 

. 

.0221 

.953 

.0020 

MACH  <.  11  a .898  ALPHA  1 51  a . 
SECTION  < 11W1N0  UPPER  SURFACE 
ST/B  .4360  .7710 

x/c 


,000 

.4532 

.3313 

.020 

.1137 

.030 

.1376 

,048 

.0720' 

.050 

-.1180 

-.1217 

.085 

.150 

-.7318 

.177 

-.3633 

.250 

-.8182 

.274 

-.3830 

.402 

-.4036 

,565 

-.2433 

.650 

-.2830 

.750 

-.1978 

.760 

-.2332 

.606 

-.2129 

.109  RUN  = 133. 000  RN/L  a 5.969  BETA  a 4.231 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CATE  07  NO V 74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - tA70 


PA5E  1*5 


1A7D  01  T12  51  P2  pe  VANS  UPPER  SURFACE 


HACH  t » » ,89*  ALPHA  ( !)  = .LOB 

SECTION  1 UVJINS  UPPER  SURFACE  - DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/Q 

.4380 

,7710 

x/c 

,«so 

,0333 

.857 

- .0368 

.905 

,0110 

.950 

,0272 

.953 

,010? 

HACH  ID  J .699  ALPHA  { 6)  s 2. 856  RUN  * 135,000  RN/L  = 5.989  BETA 

SECTION  l 1JW1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.ooo 

,4488 

.5580 

.020 

-.0745 

.030 

.0355 

.048 

-.0250 

.050 

-.2515 

',085 

-.2538 

.150 

-.9185 

.177 

-.4457 

.250 

- .9830 

.274 

-.6828 

.402 

-.6884 

.565 

- .2879 

.850 

,-.5541 

.750 

- .3499 

,760 

- ,2171 

.80S 

-.1928 

,850 

- ,1006 

,857 

-.0414 

.905 

,0077 

.950 

-.0089 

.953 

.0149 

TRF7U49T 


4.231 


,0089 


DATE  07  NCiV  74 


7 ABULATED  PRES9WE  DATA 


tA70 


PACE  148 


1870  01  iTlE  51  Pi  P8  VUMC  DPP©  SURFACE 


1RF7U49} 


MACH  1 1)  a .599  ALPHA  1 7)  a 


SECTION;  1 DV11N9  DPP©  SURFACE 


2V/B  , 

,4360  .7710 

X/C 

.000 

.4197  .3371 

.020 

-.3217 

.030 

-.0732 

.046 

-.1203 

.030 

-.3938 

.083 

-.4330 

.130 

-1,0213 

.177 

-.3168 

.230 

-1 .0888 

.274 

-.7596 

■ .402 

-.7903 

.563 

-.3332 

.650 

-.6037 

.730 

-.4962 

.760 

-.1908 

.608 

-.1967 

.830 

-.3838 

.837 

-.0573 

.905 

- .0032 

.950 

-.2646 

.933 

.0112 

MACH  1 1) 

= .899  ALPHA 

SECTION  < 

llUTNG  DPP©  SURFACE 

27/B 

.4360  .7710 

X/C 

,ODO 

.3933  .4966 

.020  . 

-.6307 

.030 

-.1647 

.048 

-.1933 

,050 

- . 3939 

.083 

- . 3026 

.130 

-1.0676 

.177 

-.3453 

.230 

, -1.0420 

.274 

>,8096 

.402 

-.6446 

.363 

-.3931 

.630 

-.3639 

.730 

-.3090 

.'760 

-.2143 

.806 

-.2672 

4,413  j RUN  = 135.000  UN/D  a 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.559  j RUN  = 135.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

I 


3.969  BETA 


3.989  BETA 


4.231 


4.231 


DATE  07  NOV  74 


TABU. MED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  147 


T A70  01  712  51  P2  P8  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  1 1)  = 


SECTION  K 

1>VJ1N0 

2V/B 

.4360 

x/c 

,650  • 

,657 

-.0874 

.905 

-.0273 

.950 

,953 

-.0023 

MfcCH  l 1) 

= 

SECTION  t 

UVITNS 

2Y/B 

.4360 

X/C 

.000 

.3604 

,020 

,050 

-.2617 

,046 

-.2705 

.050 

,065 

-.3743 

• 150 

• 177 

-.6774 

.250 

.274 

-.8427 

• 402 

-.9019 

• 565 

-,432a 

,650 

,750 

.760 

-.2243 

.606 

-.3245 

,650 

,657 

-.1116 

.905 

-.0347 

.950 

.955  * 

— ,□393 

,839  ALPHA  ( 61  a 

UPPER  SURFACE 
.7710 

-.4451 

-.4049 

,899  ALPHA  l 9)  — 

UPPER  SURFACE' 

.7710 

.4491 

-.7983 

-.9367 
-1.1 539 
-1.0996 

-.6630 

-.6563 

-.3944 

-.5385 


6.539 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.716  RUN  = 133.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3,989  BETA 


(RF7U49) 


4,231 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  143 


I A70  01  jT12  Si  PB  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 21  - 1.090  ALPHA  I 11  = _-8.743  j RUM  = 100. BOO  RN/L  =•  6.700  SETA 

SECTION  l UVJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.2680  ' 

.2799 

.020 

,3914 

.030 

.4648 

.048 

.4333 

.030 

.4346 

,083 

.3302 

.130 

.1212 

.177 

,1938 

.230 

-.0213 

.274 

-.1294 

.402 

-.0180 

.365 

.0937 

.630 

-.0943 

.730 

-’..2857 

.760 

-.0088 

.008 

-.2773 

- 

.850 

-.2611 

,837 

-.0987 

.903 

-.0140 

.9  30 

-.0434 

.953 

.0672 

MACH  t 21  = 1.102  ALPHA  I 21  = -6. 532  j RUN  = 100.000  RN/L  = 6.700  BETA 

SECTION  ( HVJ1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

! 

2t/B  .4360  .7710 

X/C 


.OQO 

.3785 

.3712 

,020 

.3272 

.030 

.4189 

,04© 

.3721 

,030 

.3240 

,095 

.2718 

,150 

-.0223 

,177 

.'1529 

,250 

-.2063 

274 

-.1937 

,402 

-.2012' 

565 

.1022 

650 

-.1051 

750 

-.2748 

760 

-.0017 

609 

-.2718 

(RF7U49) 

4.323 


4.323 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  US 


TA7Q  01  T12  Si  P2  PS  VJTNG  UPPER  SURFACE 

MACH  l S)  * 1.103  ALPHA  l 2)  = -6.532 

SECTION  ( UW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

aV/B  ,4350  .7710 

X/C 


.830 

- .3369 

.837 

-,iais 

.003 

-.oaaa 

.930 

- .0433 

.933 

.0333 

MACH  l 2)  = 1.118  ALPHA  { 3)  = -4,344  RUN  ~ 100,000  RN/L  = 6.700  BETTA 

SECTION  ( DVrtNC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

3V/B  .4360  .7710 

x/c 


.000 

.4356 

.4673 

.020 

.4859 

,3530 

.048 

.3975 

.050 

.2637 

.085 

,1466 

.150 

- .0933 

.17? 

.1030 

.250 

-.3119 

.274 

-.2476 

.402 

-.3175 

.565 

.0530 

.650 

-.3096 

.750 

-.3365 

.760 

-.0006 

.808 

-.3373 

.850 

-.0748 

.057 

-.1659 

.903 

-.1177 

.930 

.0133 

.933 

,0219 

IRF7U49) 


4.333 


date  07  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 74,70 


PACE  150 


U70  01  jtl2  SI  P2  PS  VANS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 21  a 1,123  ALPHA  l 41  a -2,143  RUN'  a 100.000  RN/L  = . 3.700.  BETA 

SECT1W  VillWlNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT.  VARIABLE  CP  . ’ .. 


2V /B 

.4360 

,7710 

x/c 

.000 

.4706 

.3470 

.020 

.4193 

.030 

.2601 

.040 

.2263 

,030 

.2031 

.063 

.0064 

.130 

-.2171 

.177 

.0236 

.250 

-.3940 

.274 

-.2968 

.402 

-.3727 

.563 

-.0676 

.330  , 

-.4096 

.730 

-.3390 

.760 

-.0043 

.60S 

-.2443 

.650 

-.2004 

.637 

-.1604 

.603 

-.1690 

.650 

-.1190 

.953 

-.0761 

I.  ■ 

MACH  t 21  = 1,125  ALPHA  < 5)  a ,057  RUN  = 100.000  RN/L  = 6.700  BETA 

SECTION  t 11VJIN0  UPPER  SURFACE*  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4330  .7710 

x/c 


.000 

.4631 

.6343 

.020 

.3293 

.030 

.1922 

.048 

.1443 

.050 

.1427 

,083 

-.0787 

.130 

-.3737 

.177 

.0192 

' 

.230 

-.4998 

.274 

-.3681 

.402 

-.4169 

.363 

-.1632 

,630 

-.6494 

.730 

-.3968 

.760 

-.0133 

.609 

-.2397 

TRF7U491 
: 4.325 


4,325 


OMt  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 

tA70  01  712  SI  P8  PB  VANS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 81  a 1,185  ALPHA  l 5)  a .OS? 

&CC7TW  1 UVAN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


17/0 

.4380 

.7710 

X/C 

.030 

-.2378 

.037 

-.1036 

.009 

-.1798 

.030 

-.8488 

.033 

-.1173 

MACH  ( 8>  a 1.119  ALPHA  ( 6)  = 2.278  RUN  a 100.000  RN/L  a 8.700  SETA  a 4.389 

SECT1CN  <,  11VAN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4380  .7710 

X/C 


,000 

.4848 

.6878 

.080 

.1686 

.030 

,1000 

.048 

.0635 

,.030 

,0330 

■ 089 

-.1681 

.130 

-.4698 

.177 

.0059 

.830 

-.6068, 

.874 

-.4273 

.408 

-.4363 

.365 

-.2163 

.630 

-.7178 

.750 

-.3414 

.760 

-.0489 

,808 

-.2468 

.830 

-.3863 

.857 

-.8180 

.903 

-.8004 

,930 

-.8749 

.933 

-.1383 

DATE  07  NOV  74 


7 ABULATEO  PRESSURE  DM4  - 747.0 


P46E  152 


7470  01  712  SI  P2  PS  V|7N&  UPPER  SURFACE 

MACH  ( 2)  a 1,104  ALPHA  ( 7)  a 4. 401  RUN  a 100,000  RN/L  a 6.700  BETA 

SECTION  1 DW1N0  UPPER  SURFACE DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4300  ,7710 

VC 


,000 

.4500 

.6591 

.020 

-.1611 

.030 

-.0305 

.040 

-.0161 

.050 

-.1341 

.065 

-.2602 

.150' 

-.5746 

.177 

-.0060 

,250 

-.6975 

.274 

-.4698 

.402 

-.4943 

.063 

-.3181 

.650 

-.8043 

,750 

-.6681 

,760 

-.1235 

.606 

-.2754 

.850 

-.4839 

.637 

-.2497 

.905 

-.2306 

.950 

-.3804 

.953 

-.1685 

MACH  1 2)  = 1.094  ALPHA  l 0)  a 6,657  RUN  a 100.000  RN/L 

SEC7TCN  ( DW1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3994 

.6408 

.020 

-.3226 

.030 

-.1468 

.046 

-.1201 

.030 

-.4293 

.063 

-.3453 

.150 

-.6697 

.177 

-.0210 

.230 

-.7743 

.274 

-.3173 

.402 

-.3469 

.363 

-.3101 

.650 

-.6658 

.730 

-.7332 

♦ 760 

-.1914 

» 60S 

-.3087 

6.700  BETA 


IRF7UW 

4.32! 


4.325 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  753 


1470  01  TIE  Si  PE  PS  VANS  UPPER  SURFACE 


MACH  { E) 

x 1, 

.094  ALPHA 

SECTION  i. 

IT WINS  UPPER  SURFACE 

EV/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.650 

-.3832 

.657 

-.2861 

.635 

- .2622 

.956 

- . 5369 

,953 

-.2257 

MACH  (,  2> 

=i  1. 

.OSS  ALPHA 

SECTION  <, 

lTVrtNS  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,009 

.3306 

.6120 

.020 

-.4376 

,039 

-.2497 

.046 

-.2100 

.050 

-.5742 

.065 

-,4263 

.150 

-.7994 

.177 

-.0316 

.250 

-.6559 

' .274 

- . 5660 

,402 

- . 5907 

.565 

-.6310 

.650 

-.9516 

.750 

-.8417 

.760 

- .2825 

,606 

-.3818 

.650 

-.6918 

.857 

-.3535 

.905 

-.3346 

.950 

-.6143 

.953 

-.3052' 

6,637 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.639  RUN  = 100.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,700  BETA 


IRF7U4S1 


4.325 


6143 


DATE  QT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA&E  13* 


IA70  01  TIE  Si  PE  P8  VJlNO  UPPER  SURFACE  TRF7U49) 

MACH  1 35  s 1.196  ALPHA  1 1)  s -5.710  RUN  a 131.000  RN/L  a 7.100  BETA  = 4.33E 

SECTION  1 UVJTNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1/  B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.2084 

.3936 

,020 

, 5S90 

.030 

,4302 

.049 

.4053 

.050 

.4343 

.095 

.3421 

.150 

.1324 

.177 

.1361 

.250 

-.0566 

.274 

- *0759 

.402 

-.1551 

.565 

.1553 

.650 

.0294 

.750 

-.1356 

.760 

.0952 

.908 

-.1296 

.950 

-.1170 

.857 

-.0705 

.905 

.0281 

.050 

.0306 

,953 

.1361 

MACH  t 3)  = 1 .009  ALPHA  1 E5  = -6,491  RUN  = 131.000  RN/L  a 7,100  BETA  a 4.333 

SECTION  { 15 WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

EY/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.2699 

.4041 

.020 

.5726 

.030 

.3626 

.046 

,3493 

.050 

,3864 

.085 

.2469 

,150 

.0664 

.177 

,0742 

.250 

-.1373 

.274 

-.1276 

.402 

-.2066 

. 565 

.0292 

.650 

- .3370 

.750 

- ,2270 

.760 

.0869 

,606 

-.1266 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U70 


PAGE  135 


1470  01  T12  SI  P2  P8  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  ( SI  = 1,209  ALPHA  l 2)  a -5,491 

SECTION  1 DVitNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,630 

-.1003 

.837 

-.0617 

.90S 

-.0733 

.930 

- ,0009 

,933 

,0131 

MACH  t 3)  = 1.216  ALPHA  ^ 3)  s -4,233  RUN  a 131,000  RN/L  a 7,100  BETA 

SECTION  ( 11W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2r/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,O00 

.3462 

.4999 

.020 

.3363 

.030 

.3373 

.04© 

.2961 

.030 

.3320 

.095 

.1277 

♦ 150 

- .0278 

.177 

.0264 

.250 

-.2113 

.274 

-.1371 

.402 

-.2404 

.565 

-.1820 

,650 

-.4516 

.750 

-.4601 

,760 

.0746 

,908 

-.1234 

.950 

-.1910 

.957 

-.0876 

.605 

-.0909 

.950 

-.1132 

.953 

-.0314 

IRF7U49) 


4,332 


0A7E  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  154 


IA?D  01  TIB  31  P2  P6  VJlNt  UPPER  SURFACE 

MACH  1 3)  a 1.820  ALPHA  l 4)  a .-2.047  RUN  = 131,000  RN/L  a 7.100  BETA 

SECT1W  1 DUINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4380 

.7710 

vc 

.000 

.4006 

.3777 

.020 

.4784 

.030 

.2739 

.048 

.2344 

.050 

.2730 

.085 

.0520 

.150 

-.1440 

.177 

- .0501 

.250 

-.2979 

.274 

-.2418 

.402 

-.3011 

.585 

-.3720 

.650 

-.5219 

.750 

-.5723 

.750 

.0283 

.BOS 

-.1208 

.650 

-.2767 

.857 

-.0957 

. 

,905 

-.0957 

.950 

-.2039 

.953 

-.0693 

MACH  1 3)  a 1.219  ALPHA  1 5)  a .188  RUN  = 131.000  RN/L  a 7.100  BETA 

SECTION  l UV«N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.4165 

.6332 

.020 

.3931 

.030 

.2069 

.048 

.1766 

.050 

.2138 

.083 

-.0160 

.130 

-.2669 

.177 

-.1391 

.230 

-.3998 

.274 

-.3096 

.402 

-.3634 

.563 

-.4284 

.690 

-.3869 

.750 

-.6223 

. 76D 

-.0444 

.608 

-.1292 

IRF7U49) 
a .4,332 


4.332 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 


PASE  1ST 


DATE  07  NOV  74 

ia7o  oi  na  si  pa  ps  vans  upper  surface  irf7U49) 

MACH  l 3)  a i.219  ALPHA  l ‘ ,188 

SECTION  I UVUNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,630 

-.3137 

*65? 

-.1097 

*603 

-.1095 

.9  30 

-.2670 

.935 

-.0877 

MACH  I 3)  = 1.211  ALPHA  l 6)  a 3.393  RUN  = 131.DOO  RN/L  . = 7.100  BETA  = 4.333 

SECTION  | liWINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

SW/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .4793  .6744 

.020-  .2721 

.030  .1399 

.046  .1225 

.050  .1303 

.083  -.0973 

.130  -.3689 

.177  -.2426 

.250  -.4734 

.274  -.3799 

.402  -.4220 

.363  -.4748 

.650  -.6314 

.730  -.6770 

;?60  -.1213 

.808  -.1342 

.830  -.3478 

.837  -.1267 

t<W3  S|183l 

.930  -.3017 

.933 


1021 


Due  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA.  - TA70 


PA6E  US 


IA7D  01  T«  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 3T  = 1.203  ALPHA,  t 7)  a 4.361  RUN  a 131,000  .RN/L  = 7.100  BETA 

SECTION  l DVllNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.4622 

.7011 

.020 

-.0213 

.030 

.0182 

.040 

.0233 

.030 

-.0080 

.023 

-.1833 

.150 

-.4497 

.177 

-.3434 

.250 

-.5576 

.274 

-,.4511 

.402 

-.4771 

.565 

-.3127 

.630 

-.7140 

,730 

-.6757 

.760 

-.2029 

.208 

-.2041 

.650 

-.4284 

.837 

-.1622 

.605 

-.1450 

,950 

-.3951 

.933 

-.1224 

MACH  l 3)  a 1.194  ALPHA  l 8)  a 8.789  RUN  a 131.000  RN/L  = 7.100  BETA 

SECTION  t UWINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

?r/B  .4360  .7710 

. X/C 


.OOD 

.3962 

.6970 

.020 

-.1766 

.030 

-.0998 

.042 

- .1080 

.030 

-.2843 

.083 

-.2798 

,130 

-.3382 

.177 

-.4233 

.230 

-.6348 

.274 

-.3022 

.402 

-.3227 

.363 

-.3420 

.650 

-.7633 

;730 

-.6377 

.760 

-.2666 

.808 

-.2373 

tRF7U49) 

4.332 


4,332 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA,  - U70 


PACE  159 


IA70  ol  T12.S1  P2  PS  VrtNG  UPPER  SURFACE 

HACH  ( SI  = 1,194  ALPHA  t 8>  a 6.789 


SECTION  l DVRN&  UPPER  SURFACE 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

• 830 

-.4997 

.837 

-.2149 

.903 

-.1652 

.950 

-.4473 

.933 

-.1599 

M*CH  { 3) 

= 1, 

,182  ALPHA 

SECT  10-4  t 

iiWtNO  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3796 

.6723 

.020 

-.2999 

.030 

-.I860 

,048 

-.1842 

.030 

-.4373 

.085 

-.3882 

.150 

- . 6630 

.177 

-.3473 

.230 

-.7118 

.274 

- . 3603 

.402 

-.3671 

.565 

- . 3726 

.650 

-.8211 

.750 

-.7329 

.760 

-.3238 

.808 

-.3130 

.850 

-.3996 

.837 

-.2882 

.905 

-.2419 

• 

.950 

-.5129 

.953 

-.2033 

. 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.971  RUN  a 131.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


IRF7U49) 


A.  332 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  160 


1A70  01  T12  31  P2  PB  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 41  a 1.504  ALPHA  ( 11  = -8,663  RUN  a 109.000  RN/L  = 7.556  BETA 

SECTION  l 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

,4360 

.7710 

X/C 

,000 

.2460 

.4491 

.020 

.6657 

.0*0 

.3967 

.048 

.3746 

.030 

.5124 

.085 

.2625 

.150 

.2138 

.177 

.1606 

.£50 

.0479 

.£74 

.0042 

,402 

-.0745 

.563 

-.1394 

.630 

-.1797 

.750 

-.2573 

.760 

.1794 

.608 

.0716 

.830 

-.2678 

.857 

.0699 

.905 

.0766 

.950 

-.0659 

.95* 

.1013 

MACH  4 41  a 1.504  ALPHA  l 21  = -6.600  RUN  a 109.000  RN/L  = 7.556  BETA 

SECTION  { 11VJINC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,3061 

,5141 

.020 

,6442 

.030' 

,3450 

,046 

.3199 

.050 

.4745 

.085 

.1904 

.150 

.1400 

.177 

.1153 

.250 

-.0129 

.274 

-.0493 

,402 

-.1215 

.585 

-.1927 

,650 

• 

-.2451 

,750 

-.2988 

,760 

.0928 

.808 

-.0*02 

(RF7U49) 

4.356 


4,356 


DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70  . PACE  161 

U7D  01  712  SI  P2  P6  VJ1N6  UPPER  SURFACE  tRF7U491 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  t 21  a -8.600 


SECTION  l 11VJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.850 

-.3120 

.857 

.0371 

.903 

,0303 

.930 

-.2031 

.933 

,0661 

MACH  l 4)  a 1.304  ALPHA  <,  51  a -4.390  RUN*'  a 109.000  R7VL  3.  7.556  BETA.  a 4.356 

SECTION  < 11V11N5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

;7710 

X/C 

.000 

.3448 

.3384 

.020 

.6133 

.030 

. .3066 

.049 

.2813 

,030 

.4334 

.083 

.1382 

.130 

.0736 

.177 

.0381 

.230 

-.0737 

.274 

-.1026 

. 402  ' 

-.1740 

.363 

-.2418 

.650 

- .2903 

.730 

-.3490 

.760 

.0047 

.608 

- ,0216 

,.BSO 

-.3369 

.837 

,0020 

.903 

,0243 

.930 

-.2647 

' .933 

.0417 

oate  ot  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - IA70 


PAGE  162 


U70  01  712  SI  P2  PS  VJlNG  UPPER  SURFACE 

MAC*  i 41  a 1,504  ALPHA  ^ 4)  a -2.150  RUN  = 109,000  RN/L  a 7.556  BETA 

SECT  1CW  < UWING  UPPER  3URFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4560  ,7710 

X/C 


.000 

.5769 

.6032 

«o£o 

.5745 

,030 

.2475 

,046 

.2259 

.050 

.3901 

.035 

.0756 

.150 

.0069 

.17? 

- ,0549 

.250 

-.1379 

.274 

-.1520 

.402 

-.2206 

,565 

-.2605 

.650 

-.3314 

.750 

-.3913 

.760 

-.0712 

.606 

- .0901 

.650 

-.3939 

.657 

-.0523 

.005 

- .0124 

,650 

-.3227 

.653 

.0149 

MACH  ( 4)  = 1.504  ALFHA  l 5)  = ,095  RUN  a 109,000  RN/L  = 7.556  BETA 

SECTION  ( DVJING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/0 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4025 

.8748 

.020 

.5025 

.030 

.1905 

.049 

.1690 

,050 

.3387 

.085 

.0151 

.150 

-.0635 

.177 

-.1029 

,250 

-.1962 

.274 

-.2003 

.402 

-.2631 

.565 

-.3091 

• 550 

-.3769 

.750 

-.4197 

.760 

-.1305 

.809 

-.1458 

IRF7U49) 

4,556 


4.556 


DME  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA4E  165 


1A70  Ol  T12  51  P2  P6  VllNO  UPPER  SURFACE 


M4CH  i,  41  = 1.504  ALPHA  1 57  * .095 

SECTION  l 17WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


»/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.&5o 

.B37 

-.1129 

,903 

-.0610 

,930 

- ,3609 

.953 

-.0166 

MACH  ( 4)  = 1.504  ALPHA  t 67  = 2.315  RUN  = 109.000  RWL  s 7,556  BETA 

SECTION  { DWIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  . 7710 

x/c 


.ooo 

.4242 

.7108 

.020  ' 

.3904 

.0?0 

.139  5 

.046 

,1203 

.050 

.2513 

.065 

-.0352 

.150 

-.1297 

.177 

-.1679 

.250 

-.2523 

.274 

-.2510 

.402 

-.3039 

.565 

-.3332 

.650 

-.4181 

.750 

-.4531 

.760 

-.1938 

.606 

-.1992 

.650 

-.4592 

.657 

-.1777 

.905 

-.1219 

.950 

-.4001 

.953 

-.0665 

1RF7U49) 


4.356 


DATE  07  TOM  '74' 


TABULATE  -.ESSLRE  DATA  - 1A70 


PACE  154 


IA7D  01  712  SI  P2  P8  WING  UPPER  SURFACE 

MTOH  l 4)  5 1*804  ALPHA  17)-,  4,537  RUN  = 109 .OQO  RN/L  a 7.356  BETA 

SECTION  1 DVllNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.4336 

.7410 

,020 

,2049 

,0S0 

.0953 

.043 

.0612 

.050 

.1799 

.035 

- .0990 

.150 

-.1912 

.177 

-.2319 

.250 

-.3037 

.274 

-.3026 

.402 

-.3402 

,535 

-.3592 

.650 

-.4354 

.750 

-.4840 

,730 

-.2590 

,603 

-.2571 

.350 

-.4812 

.357 

-.2297 

.305 

-.1907 

.950 

-.4223 

.953 

-.1211 

MACH  ( 4) 

= 1. 

304  ALPHA 

SECTION  ( 

DIVING  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4527 

.7661 

.020 

.1113 

.030 

.0370 

.043 

.0164 

.050 

.0307 

.035 

-.1333 

.150 

-.2403 

.177 

=.2871 

.250 

-.3306 

.274 

-.3736 

.402 

-.4042 

.565 

-.3883 

,650 

-.4992 

.750 

-.3085 

.760 

-.3166 

.QOft 

-.3241  • 

£.773 


RUN  = 109.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.336  BETA 


(RF7U49) 

4,336 


4,356 


OWE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - TA70 


U7Q  01  TIE  St  PE  PS  U|TN6  UPPER  SURFACE 

MACH  1 4)  = 1,304  ALPHA  t 61  = 8.779 

SECTION  t 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


EY/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,930 

- . 5044 

,53? 

-.9735 

.905 

- ,9966 

,930 

-.4336 

.935 

-.1606 

MACH  t 41  = 1.504  ALPHA  1 9)  = 9.010  RUN  a 109,000  RN/L  = T.556  BETA 

SECTION  « 11WN0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

EY/B  .4360  . 7710 

X/C 


,000 

,4905 

.7634 

,020 

.0263 

,050 

.0S33 

,045 

.0063 

,050 

- .0972 

.093 

-.1507 

,150 

- .3022 

.177 

-.3056 

,£50 

-.3854 

.274 

-.4024 

,402 

— . 4402 

,365 

-.4321 

.650 

-.5086 

,750 

- . 5233 

.760 

-.3694 

.909 

-.3695 

.950 

-.5163 

,857 

-.3363 

,905 

-.2939 

,9  50 

-.4549 

.953 

- ,2058 

<RF7U49> ' 


4.356 


DATE  07  U0v:i>'  TABULATED  PRESS',/.  1A70  PAGE  166 

TA7D  ol  TIB  SI  PB  PB  UllNG  UPPER  SURFACE  (RF7U30)  1 B5  SEP  74  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

a B69D.DQ00  SO. FT 

. XMRP 

1076.6600 

IN.  XO 

BETA  a 

,000 

ELV-l 

z 

4.000 

LREF 

a 474,6100  IN. 

VMTP 

- 

.0000 

IN.  VO 

ELV-2  = ' 

4.  ODD 

ELV-3 

“ 

4.000 

BREF 

a 936,6600  IN. 

ZMIP 

375,0000 

IN.  20 

ELV-4  a 

4,000 

BOFLAP 

= 

,000 

SCALE 

a ,01 30 

ELV-IB  a 

4.000 

ELV-CB 

& 

4.000 

MACH 

( 11  a ,696 

ALPHA  I 

1> 

a -8.469 

RUN 

a 95.000  RN/L  = 

6.000  BETA 

ts 

.000 

SECTION  t lTVUNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

.1038 

-.0951 

.OBO 

.4309 

.030 

,4003 

.046 

.3796 

.030 

.085 

.3999 

.150 

-.0173 

.177 

.0429 

*B30 

-.1922 

.374 

-.0607 

.402 

-.1494 

.565 

-.1393 

.650 

- .3242 

.750 

- . 5393 

,760 

-.3366 

,608 

- . 3037 

.850 

-.1156 

,857 

-.1312 

.905 

-.0467 

.930 

-.0150 

.933 

-.0476 

MACH  l VI  a .698  ALPHA  l 2)  a -9,312  RUN  a 93,000  RN/L  = 6,000  BETA  a ,000 

SECTION  t UW1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

3V/B  .4360  ,7710 

x/c 


,000 

.3166 

,0823 

,020 

,4051 

,030 

.3553 

,040 

,3200 

,050 

.2253 

,003 

,2206 

,130 

-.1361 

,177 

-.0497 

250 

-.2683 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTO 


PAGE  1ST 


, IA70  01  TIE  SI  PE  PS  VjlNS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 1)  a ,896  ALPHA  ( Z)  a -6.312 


SECTION 

1 nVJlNG  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.1399 

.402 

-.2100 

.563 

-.2061 

.630 

- .3291 

.730 

-.5666 

.760 

-.2766 

.60S 

-.5365 

.630 

-.0664 

.637 

-.1396 

.905 

-.0434 

■ 930 

-.0122 

.953 

-.0424 

MACH  1 1>  3 

897  ALPHA  l 

SECTION 

l DW1NS  UPPER  SURFACE 

Sy/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3060 

.2011 

.020 

.3542 

.030 

.3007 

,04Q 

,2539 

.050 

.1344 

.065 

.1344 

.150 

-.2633 

.17? 

-.1308 

.250 

-.3964 

.274 

-.2260 

,402 

-,260B 

.565 

-.2403 

.650 

-.4208 

,750 

-.6173 

.760 

-.3300 

.000 

-.5639 

,650 

-.0733 

.637 

-.1414 

,605 

-.0430 

.050 

-.0195 

.053 

-.0360 

DEPENDED  VARIABLE  CP 


-4.176  RUN  • = 95,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9.000  BETA 


(RF7U50) 


3 .000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PAGE  1*8 


MACH  l 

1>  a 

.897  ALPHA 

SECTION 

I 1)WING  UPPER  SURFACE 

2V/9 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3691 

.3389 

,020 

.2873 

.030 

.2372 

.048 

.1821 

.050 

.0219 

.085 

.0442 

,150 

-.4233 

.177 

-.2543 

.230 

-.3640 

.274 

-.3821 

.402 

-.3383 

.365 

-.2793 

.630 

-.4499 

.730 

-.6271 

.760 

-.3933 

.606 

-.6327 

♦ 650 

-.1031 

.857 

-.1637 

.005 

-.0310 

.650 

-.0272 

.953 

-.0318 

U70  Ol  T12  SI  PE  PS 
4)  = -2.037  RUN  s 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


VJlNG  UPPER  SURFACE 
95.000  RN/L  s 6.000  BETA 


MACH  ( 1)  a .897  ALPHA  ( 55  a 
SECTION  ( DWING  UPPER  SURFACE 
27 /B  .4360  . 7710 


.119  RUN  a 93.000  RN/L  a 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.000  BETA 


X/C 


.000 

.3997 

.4396 

,020 

.1198 

.030 

.1491 

.046 

.0912 

.050 

-.1067 

.065 

-.0640 

.150 

-.5825 

.177 

-.3379 

.250 

-.6442 

.274 

-.4838 

,402 

-.4058 

.965 

-.3027 

.630 

-.3140 

,750 

-.3711 

,760 

-.4171 

.608 

-.6381 

(RF7U50) 

.000 


,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  «9 


1 A70  01  T12  si  PS  PB  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 11  = .897  ALPHA  1 51  = 

SECTION  1 HW1NG  UPPER  SURFACE 


ev/E 

.4350 

.7710 

x/c 

. 

.650 

-.1133 

.837 

-.1912 

.905 

- .0640 

.930 

- .0361 

.933 

-.0312 

MACH  1 1)  s .B9S  ALPHA  1 6)  = 2.242  RUM  = 95.000  RU/L  = 6.000  BETA 

SECTION  1 1MHG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4660  .7710  ■ 

X/C 


.000 

.3971 

.4799 

.020  * 

-.0535 

,030 

.0533 

.048 

- .0022 

.030 

-.2324 

.095 

-.1763 

.150 

-.6310 

.177 

-.4074 

.250 

-.9034 

.274 

- . 6126 

,402 

-.4226 

.565 

-.3455 

.650 

-.4834 

.750 

-.3976 

.760 

-.4296 

■ 808 

-.6554 

.830 

-.1470 

.857 

-.1996 

.905 

-.0779 

.930 

-.0801 

.953 

-.0356 

.119 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7U501 


.000 


DATE  07, NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7Q 


PAGE  170 


IA7Q  01  T12  SI  PE  PS  - VflNG  UPPER  SURFACE  (RF7US0) 

MACH  ( U = .89?  ALPHA  l 7)  = 4,39?  RUM  S 93.000  RN/L  = 6,000  SET  A 5 .000 

SECUCN  t i)WtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3733 

.4754 

.020 

-.2613 

.030 

- .0411 

.048 

- .0887 

.030 

-.3723 

.083 

- .3403 

.ISO 

- .97?0 

.177 

- .4720 

.^50 

-1.0718 

.274 

-.69.49 

.402 

-.6969 

.363 

-.3760 

.630 

-.3698 

.750 

-.4517 

,760 

-.4281 

.808 

-.5509 

.830 

-.2963 

.837 

-.1826 

,903 

-.0841 

.930 

-.2042 

.9  53 

-.0376 

MACH  ( 1)  = .898  ALPHA  ( 8)  = 6.328  RUN  ~ 95.000  RN/L  = 6.000  BETA  a .000 

SECTION  ( DVJIN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/8 

.4360 

, .7710 

x/c 

,000 

•540  6 

‘.4?31 

.020 

- . 3429 

.030 

-.1309 

.048 

-.1667 

.030 

-.3166 

.083 

-.4376 

,150 

-1.0640 

.177 

-.5249 

.230 

-1,1701 

*274 

-.7399 

.402 

-.7893 

.365 

-.4004 

.630 

-.6111 

.730 

-.3394 

♦ 760 

-.3614 

,808 

-.4437 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  m 


TA70  01  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


(RF7U3Q) 


MACH  ( 11 

5 

SECTION  t 

11VJ1N6 

2T/B 

.4360 

X/C 

,650 

.837 

-.1639 

.903 

-.0766 

.930 

,933 

-.0413 

MACH  { 11 

= 

SECT1CN  ( 

11VJ1N6 

2r/9 

.4360 

X/C 

.000 

■ .2944 

.020 

.030 

-.2283 

.048 

-.2443 

,030 

.083 

- . 3297 

,130 

.177 

-.3581 

.230 

.274 

-.8048 

.402 

-.8509 

.363 

-.4378 

,830 

.730 

.760 

-.3203 

.808 

-.4548 

,830 

.837 

-.1682 

• 90S 

-.0831 

.930 

.9  33 

-.0322 

,896  ALPHA  1 Si  = 
UPPER  SURFACE 
.7710  ' 

-.4629 

-.3991 

.900  ALPHA  l 9)  - 
UPPER  SURFACE 

.7710 

.3717 

-.7944 

-.6339 
-1 ,0897 
-1,1830 

-.6336 

-.6237 

-.5443 


6.328 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.667  RUN  = 93.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.000  BETA 


.000 


4902 


OMR  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE;  DMA  - 1A70 


PAGE  178 


U70  01  718  SI  P8  PS  VJlNG  UPPER  SURFACE  TRFTUSO) 

MACH  1 8)  a 1,091  ALPHA  { 1>  a -9,738  RUN  a 99,000  RN/l,  a 6.679  BETA  a .009 

SECTION  ( DVfTNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.8077 

.1137 

,080 

.5331 

.030 

.4476 

,048 

.4333 

.030 

.4837 

,065 

.3818 

.150 

.1648 

.177' 

.8631 

.850 

■0505 

.874 

.0580 

.402 

.0836 

.395 

.0301 

,650 

- .0939 

.730 

-.3118 

.760 

-.0370 

.80S 

-.3810 

,950 

-.3190 

.837 

-.8384 

.903 

-.1883 

.930 

-.1587 

.9  33 

-.0881 

MACH  l 8)  a 1.105  ALPHA  t 8)  a -6,541  RUN  8 99,000  RN/L  a 6.979  BETA  = .000 

SECTION  ( DVUNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

8V/B  .4360  ,7710 

X/C 


♦ 000 

.3181 

.8647 

.020 

.3861 

,030 

.3890” 

,040 

,3598 

.030 

.3760 

,003 

.8956 

,130 

.0909 

4 177 

* 1 798 

.230 

- .0408 

.274 

-.1138 

,402 

-.0030 

,363 

.0470 

,630 

-.1078 

,750 

-.3018 

.760 

-.0434 

600 

-.3040 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7D 


PACE  173 


U7D  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 El  a 1.103  ALPHA  1 El  a -6.341 
SECTION  {,  11WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

VC 

.690 

- ,2992 

.637 

-.3481 

.903 

-.1609 

.930 

-.1384 

.9  33 

-.0383 

MACH  < El  a 1.120  ALPHA  ( 31  = -4.33E  ' RUN  a 09,000  RN/L  = 8.978  BETA 

SECTION  1 11VJIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARtABLE  CP 


EY/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.3730 

.3363 

.020 

.4367 

,030 

.3322 

,040 

.2696 

,030 

.2436 

.003 

,2012 

.ISO 

-.0364 

.177 

.1341 

.250 

-.2703 

.274 

-.2065 

.402 

- .2334 

.505 

.0445 

.050 

-.1167 

.750 

-.2839 

.700 

-.0367 

.000 

-.2921 

.650 

-.2497 

.657 

-.2373 

.905 

-.1835 

,950 

-.0631 

,933 

-.0788 

IRFTUSO) 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  174 


1A70  01  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  121  s 1.1S3  # ALpH^  1 4)  = -2.164  RUN  ’ s 99.000  RN/L  = 6.678  BETA 

SECTION  l UW1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4093 

.4411 

.020 

.3836 

.030 

.2677 

,046 

.2238 

.030 

.1838 

,083 

.0460 

.130 

-.1774 

.177 

.0833 

.230 

-.3346 

.274 

-.2381 

.402 

-.3183 

.383 

-.0113 

.630 

-.2279 

.750 

-.2666 

.760 

- .0427 

.808 

-.2824 

.830 

-.0966' 

.857 

-.2379 

.903 

-.2178 

.930 

- .0072 

.953 

-.1371 

MACH  ( 2)  a 1.138  ALPHA  { 5)  a .031  RUN 


99.000-..  RN/L  s 6.676  BETA 


SECTION  c DW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


fcr/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4419 

.3151 

.020 

.3079 

.030 

.2163 

,043 

.1737 

,050 

.1264 

,0B3 

-.0243 

.130 

-.3065 

.177 

.0230 

♦ 250 

-.4263 

♦ 274 

-.2898 

.402 

-.3334 

.363 

-.1088 

.650 

-.4010 

.750 

-.3584 

.760 

-.0301 

.606 

-.2782 

(RF7U50) 

.000 


.000 


CMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  175 


u?o  oi  nz  si  pa  pb  wins  upper  surface  (rftu307 

MACH  { 27  = 1.1SS  ALPHA  l 5)  = .031 

SECTION  (.  17VIIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  ,7710 

X/C 


,830 

-.1915 

,837 

- .2412 

,903 

- .2277 

,930 

-.0975 

,933 

-.1729 

MACH  T 27  a 1,129  ALPHA  { 67  = 2,221  RUN  = 99.000  RN/L  = 6.676  BETA  = .000 

SECTION  { 17VUN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  ,7710 


X/C 

,000  , 4248 

.020 

.030  .1234 

.049  ,0960 

,050 

,065  -.1003 

.150 

.177  .0136 

.250 

.274  -.3463 

.403  -.4033 

.565  -.1801 

.650 
.750 

.760  -.0720 

.BOB  -.2803 

.850 

.657  -.2539 

.905  -.2466 

.9  50 
.953 


.5924 

.1952 

.0465 

-.4517 

-.5434 

-.5685 

-.4096 


-.2909 

-.2186 


,2123 


OATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70  PACE  176. 

U70  01  TIE  SI  PE  P6  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 El  * 1.120  ALPHA  1 71  a '4; 39 5 RV)N  a 99 .000  RN/L  a 6,673  SETA 

SECTION  1 DWINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ST/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.3503 

.6036 

,020 

-.0211 

.0067 

.048 

.0229 

.050 

-.0719 

,005 

-.1661 

.150* 

-.3463 

,177 

.0014 

,050 

-.6501 

*274 

-.4113 

,402 

- .4460 

,565 

-.2460 

.650 

-.6669 

.750 

-.4279 

.760 

-.1006 

.eoa 

-.2686 

,850 

-.3277 

,857 

-.2723 

,805 

-.2624 

,950 

-.3184 

,953 

-.2321 

MACH  ( 2)  = 1.110  ALPHA  < 8>  a 

SECTION  l DWTN6  UPPER  SURFACE 
E7/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

,3290 

.3930 

.020 

-.2846 

,030 

-.0908 

.048 

-.0320 

.050 

-.3344 

.085 

-.2364 

,150 

-.6072 

.177 

-.0103 

.250 

-.7207 

.274 

-.4708 

.402 

-.4936 

.565 

-.3270 

.650 

-.8062 

.750 

-.6765 

..760 

-.1333 

• 608 

-.3149 

6.59S  RUN  = 99.000  RN/L  =■  6,676  BETA  = .000 

DEPENDENT  variable  CP 


(RF7U50) 
a .000 


DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA3E  ITT 


1ATO  01  T12  31  PS  PS  UINS  UPPER  SURFACE 

MACH  ( 2>  * 1,110  ALPHA  l 0)  a 3.592 

SECTION  l DVrtNt  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARtABLE  CP 


av/B 

,4330 

.TT10 

X/c 

.690 

-.4316 

,05T 

-.3041 

.905 

-.2931 

.950 

-.4344 

.953 

-.aue 

MACH  [ Z)  a 1,104  AL PHA  ( 9)  3 0.753  RUN  3 99,000  RN/L  a 6,6TB  BETA 

SECTION  1 11WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  ,TT10 

X/C  


.000 

.aasa 

.5T43 

,020 

-.3944 

.030 

-.1052 

.040 

-.1469 

.050 

'-.3133 

.005 

-.3205 

.150 

-,T1S0 

.ITT 

-.0199 

,250 

-.0009 

,2T4 

-.5121 

.4oa 

-.5316 

.505 

- • 4T20 

,650 

-.8891 

.T50 

-.TT05 

. T60 

-.1052 

.809 

-.3601 

.050 

-.6350 

,05T 

- ,33TT 

.905 

-.3390 

.950 

-.3059 

.953 

-.3143 

(RFTU50) 


,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PACE  178 


1A70  01  TIB  Si  P2  PS  VRNG  UPPER  SURFACE 

MACH  1 Si  3 1.2B1  ALPHA  ( 1)  a -8.766  RUN  a 130,000  RN/L  a 7.176  BETA 

SECTION  t 11W1NC  UPPER  SURFACE  - DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

.1333  ,1763 

•OBO 

.3336 

.030 

.3653 

.048 

*3327 

.050 

.4037 

.083 

.3333 

.i3o 

.1303 

.177 

.1320 

.230 

-.0334 

.274 

- .0324 

,403 

-.1061 

. 363 

.1337 

.630 

.0148 

.750 

-.1734 

.760 

.0633 

. 808 , 

-.1397 

.650 

-.1891 

.837 

—.1253 

.'90S 

-.0761 

.8  30 

- .0428 

,933 

.0391 

MACH  t 3) 

= 1,213  ALPHA 

SECTION  ( 

HVJlNG  UPPER  SURFACE 

BT/B 

.4360  .7710 

X/C 

- 

.000 

.2303  .2970 

.b3o 

.3110 

.030 

.3328 

.048 

.3084 

.030 

.3317 

.085 

,2434 

.iso 

.0661 

.177 

.0998 

,B50 

-.1102 

.274 

-.0833 

.402 

-.1727 

.563 

.0996 

.830 

.0104 

.730 

-.1642 

.780 

.0538 

.608 

-.1398 

-6.491 


RUN  = 130. 000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.178  BETA 


1RF7U5Q) 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


7 ADULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PAGE  179 


IA7Q  01  TIE  51  PE  P6 


VJlHO  UPPER  SURFACE 


1RF7U501 


MACH  l 3) 

a 1 

SECTION  l 

1 TWINS 

5W/B 

.4360 

X/C 

.630 

.837 

-.1301 

.903 

-.1200 

.930 

.933 

- ,0329 

MACH  l 31 

a 1, 

SECTION  1 

1 TWINS 

2Y/B 

.4360 

X/C 

I 

.000 

.3573 

.020 

.030 

.3232 

.048 

.2855 

.030 

.083 

.1443 

.150 

.177 

.0432 

.250 

.274 

-.1411 

.402 

-.2160 

.563  ' 

- .0031 

.650 

.750 

;760 

.0411 

,808 

-.1633 

.850 

.857 

-.1412 

.903 

-.1413 

.930 

.933 

-.0880 

.213  ALPHA  l E)  a 

UPPER  SURFACE 
.7710 

-.1656 

- .0526 

.220  ALPHA  < 51  a 

UPPER  SURFACE 
.7710 

,3774 

.4699 

.2925 

-.0228 

-.1999 

-.2269 
- .2340 

-.1223 

- .0270 


-6.491 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.298  RUN 


130,000  RR/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.176  BETA 


.000 


OAJE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PACE  160 


7 A70  01  712  Si  P2  PS  VUN6  UPPER  SURFACE 


IRF7U3Q) 


MACH  1 SI  a 1.824  ALPHA  l 41  a 
SECTION  ( DWINS  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.OOD 

.3937 

.4673 

.020 

.4212 

.030 

.2689 

.048 

.2303 

,030 

.2335 

.085 

.0616 

.130 

-.1266 

.177 

-.0141 

.250 

-.2759 

.274 

-.1824 

.402 

-.2643 

,363 

-.1920 

.650 

-.4694 

.730 

-.3780 

..760 

.0243 

.808 

-.1688 

.830 

-.1933 

.837 

-.1495 

.903' 

-.1346 

.930 

-.1195 

-.933 

-.1216 

* 

MACH  ( 3) 

= 1. 

226  ALPHA 

SECTION  I 

HVJlNS  UPP.ER  SURFACE 

27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

>000 

.4166 

-.3332 

.020 

' 

.3483 

.030 

.2046 

.04© 

.1763 

.030 

.1710 

.085 

-.0082 

.150 

-.2316. 

.177 

-.0801 

.230 

-.-3609 

.274 

-.2383 

.402 

-.3097 

.365 

-.3594 

.650 

-.3337 

.750 

-.3613  . 

.760 

-.0043 

.806 

-.1716 

-4i072  RUN  = ISO  ,000  'rN/L 

" DEPENDENT  VARIABLE  CP~ 


.131  RUN  = 130,000  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7. 178  BETA 


7,178  BETA 


.ODD 


,000 


DATE  07  NOV  74 


1 ABULATEO  PRESSURE  DMA,  - U70 


PAGE  181 


TA70  01  TIE  31  pa  P8  VUNG  UPPER  SURFACE 


MACH  ( 5)  a 1 .EES  ALPHA  T 3)  = 


SECTION 

t 11VHN6  UPPER  SURFACE 

ZV/B 

.4380 

.7710 

x/c 

.650 

- .E537 

.657 

-.1346 

.905 

-.167E 

.650 

-.1814 

.955 

-.1433 

.131 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  l 3)  = 1.E16  ALPHA  ( 6)  = E.334  RUN  = 130.000  RtVL  a 7.178  BETA 

SECTION  { UVilND  UPPER  SU1FACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


.OOQ 

' ,4123 

.5838 

,020 

.2328 

,030 

.1209 

,046 

.1043 

,050 

.0807 

,035 

-.0313 

.150 

-.3749 

.177 

-.1673 

.250 

-.4646 

.274 

-.3136 

.402 

-.3603 

.535 

-.4214 

,350 

- . 3938 

.750 

-.6241 

.730 

-’.0503 

.606 

-.1744 

.650 

-.3158 

,657 

-.1624 

.905 

-.1774 

.950 

-.2550 

,953 

-.1601 

(RF7U50) 


,000 


oate  o?  nov  ta 


TABULATED. PRESSURE  DMA  - U70 


PACE  162 


U70  01  712  SI  P2  PS  ■ WIND  UPPER  SURFACE 

MACH  1 37  a 1.2*0  ALPHA  l 7)  'a  4.345  RUN  s 130.000  RN/L  = 7,178 

SECTION  { 17VJ1N0  UPPER  SWFACE-  ••  - • DEPENDENT- VARIABLE  CP 

*V/S  ,4360  ,771,0 

X/C 


,020 

,3889 

.5931 

.020 

-.0231 

,030 

,0038 

*046 

,0044 

.050 

-.0120 

.089 

-.1796 

*1.30 

' 

-.4420 

.17  7 

-.2644 

,250 

-.5429 

.274 

-.3713 

.402 

-.4140 

.585 

-.4988 

.630 

-.6750 

.730 

- . 6840 

.760 

-.1201 

,606 

-.1993 

,630 

-.3655 

.637 

-.1822 

,003 

-.1903 

.030 

-.3033 

.03,0 

-.1737 

MACH  < 3)  - 1.204  ALPHA  ( 8)  a 6,749  RUN  = 130.000  RN/L  = 7,178  BETA  a ,000 

SECTION  ( DV/ING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4360  .7710 

X/C 


.000 

.3134 

.6093 

.020 

-.1800 

,030 

-.0924 

.048 

-.0903 

.050 

-.2347 

.083 

-.2613 

,130 

-.3127 

.177 

-.3617 

,230 

-.6072 

.274 

-.4192 

.402 

-.4328 

.363 

-.4932 

.830 

-.7372 

,730 

-.7077 

,760 

-.1814 

.608 

-.2264 

mF7U307 

BETA  a ,000 


ovre  ot  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * IA7Q 


PAGE  163 


1A7Q  01  TIE  SI  P2  P8  VllNG  UPPER  SURFACE 


MACH  < 3)  a 1.204  ALPHA  t 6)  a 
SECTION  < 17VI1NG  UPPER  3URFACE 
2V/B  *4380  .7710 

X'C 


,850 

-.4932 

.637 

• .0007 

.903 

- .2089 

.930 

-.4224 

.953 

-.1933 

MACH  t 3) 

a 1. 

193  ALPHA  i 

SECTION  1 

1JVJ1N0  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,OOQ 

.1896 

.6003 

.020 

- .2932 

.030 

-.2270 

' ,046 

-.2025 

.030 

-.4187 

,oes 

-.3396 

.130 

-.6228 

.177 

-.4501 

.250 

-.6798 

.274 

-.4744 

*402 

-.4843 

.365 

-.3312 

. 

,630 

-.7927 

.750 

-.7389 

,760 

-.2134 

•eoa 

-.2678 

.650 

-.3730  ■ 

.637 

-.2363 

.605 

-.2502 

.930 

-.3061 

,933 

-.2304 

6.749 

DEPENDED  VARIABLE  CP 


8.933  RUN  = 130.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,178  BETA 


(RF7US07 


.000 


5061 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  184 


1A70  01  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  *RF7U501 

MACH  t 4>  = 1,504  ALPHA'  ( 1)  a -8.757  RUM  a 110.000  RN/L  a 7.578  BETA  a ,QBO 

SECTION  1 15VJING  UPPER  SURFACE  " “ DEPENDENT  VARIABLE  Cp" 


2V/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

, .1355 

.2912 

.020 

.5682 

' .030 

,3320 

.048 

.3203 

iQSO 

,44BO 

.095 

.'25130 

.150 

.1684 

.177 

.1740 

.250 

.0379 

.274 

.0084 

.402 

-.0652 

.555 

-.1307 

.650 

-.1562 

.750 

-.2343 

.760 

.1911 

.808 

.0531 

.850 

-.1417 

.857 

.0366 

.905 

.0408 

.950 

.0434 

.953 

.0538 

MACH  1 45  = 1,504  ALFHA  l 2)  a -6,513  RUN  = 110,000  RN/L  a 7,578  BETA  a .000 

SECTION  l DVJlNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2f/0 

.4360 

,7710 

X/C 

♦ OQtJ 

.1765 

.3493 

.020 

.5552 

.03a 

.2912 

,049 

.2762 

.050 

.4081 

,095 

.1762 

.150 

.1276 

.177 

.1146 

♦ 250  k 

-.0183 

.274 

-.0399 

.402 

-.1101 

• 365 

-.1753 

.650 

-.2079 

♦ 750 

-.2762 

.760 

.1346 

.909 

,0224 

DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


BASE  185 


IA7Q  01  TIE  Si  PE  PS  WIND  UPPER  SURFACE 

MACH  1 41  a 1,504  ALPHA  ( El  a '6.010 


SECTION  l UWING  UPPER  SURFACE 


2Y/8 

.4380 

.7710 

x/c 

,830 

-.2791 

.837 

.0175 

.805 

.QUO 

.830 

-.0717 

.833 

.0320 

MACH  < 4) 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  < 

1)WIM6  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.2264 

.4076 

.020 

.5285 

.030 

.2453 

,048 

.2278 

.050 

.3536 

.083 

.1124 

.150  , 

.0583 

.177 

.0525 

.250 

- .0769 

.274 

-.0911 

.402 

-.1557 

.583 

-.2168 

.650 

-.2624 

.730 

-.3223 

.760 

.0598 

.808 

-.0143 

,830 

-.3212 

,857 

-.0141 

.903 

-.0093 

.9  30 

— 1 1B49 

.933 

.0021 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.418  RUN  = 110, 000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


7.578  BETA 


1RF7U5B) 


.ODD 


DATE  07  NOV  74 


7 ABULATED  PRESSURE  DAT A - U70 


PAGE  186 


' U70  01  712  Si  P2  P6  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 4)  * 1.104  ALPHA  l 4)  = -2.184  RUN  = 110,000  RN/L  = 7.578  BETA 

SECTION  ( DWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,4360 

.7710 

x/c 

.ooo 

.2865 

.5054 

.020 

.5094 

.050 

.2045 

.048 

.1858 

.050 

.3350 

.085 

.0540 

.150. 

-.0144 

.177 

-.0214 

.250 

-.1460 

.274 

-.1392 

.402 

-.2013 

,565 

-.2604 

.650 

-.’3158 

.750 

-.3706 

,‘760 

-.-0123 

.806 

-.0541 

.850 

-.3667 

.857 

-.0405 

.905 

-.0271 

,950 

-.2686 

.953 

-.0134 

MACH  I 41 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  ( 

llWING  UPPER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

13280 

.5669 

.020 

.4513 

.030 

.1629 

.04* 

.1486 

.030 

.2688 

.083 

.0098 

,130' 

-.0640 

,177 

-.0820 

.250 

-.2092 

.274 

-.1850 

.402 

-.2397 

.363 

-.2929 

,630 

-.3664 

.730 

-.4077 

,760 

-.0838 

.no  8 

-.0989 

.046  RUN  = 110,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.578  BETA 


IRF7U50) 

,000 


,000 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  187 


1A70  01  T12  Si  P2  P8  U1N6  UPPER  SURFACE  (RF7U50) 


MACH  X 4) 

a 1,504  ALPHA  I 5)  « , 

.046 

SECTION  X 

DU1N6  UPPER  SU1FACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /Q 

.4560  .7710 

VC 

•asa 

-.4093 

.*37 

-.0738 

.903 

-.0480 

.950 

-.5256 

.933 

-.0301 

MACH  1 4)  a 1.504  ALPHA  ( 6)  a 2.267  RUN  = 110.000  RN/L  ' a 7.578  BETA  a .t»0 

SECTION  1 1)UX HO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.3398 

.6168 

.020 

.3442 

.030 

.1179 

,046 

,1061 

.050 

.2243 

.085 

- ,0360 

.150 

-.1479 

.177 

-.1425 

.250 

-.2625 

.274 

-.2293 

.402 

-.2767 

.563 

-.3182 

.630 

-.4104 

.730 

-.4440 

,760 

-.1404 

.80S 

-.1370 

.630 

-.4443 

,637 

-.1176 

.603 

-.0771 

.930 

-.3270 

.933 

-.0490 

0490 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PA6E  168 


U70  01  712  SI  P2  P8  WINS  UPPER  SURFACE 

MACK  ( 4)  # 1.304  ALPHA  l 7)  a 4,517  RUN  a 110,000  RtVL  a 7,578 

SECTION  < DWTNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

37/8  ,4550  ,7710 

X/C 


,qqo 

.3339 

.6546 

.020 

,1366 

.030 

.0483 

.048 

.0486 

.030 

.1343 

.083 

-.0893 

1130 

-.3133 

.177 

-.3043 

.350 

-.31 78 

.374 

-.3786 

.403 

-.3133 

.383 

*.3435 

.630 

-.4493 

.730 

-.4804 

.760 

-.1931 

.808 

-.3140 

.830 

-.4706 

.837 

-.1767 

.805 

-.1333 

.830 

-.3983 

,833 

- .0779 

MACH  ( 4)  a 1,504  ALPV1A  l 6)  a 6.743  RUN  a 110.000  RU/L  a 7.578  BETA  a ,000 

SECTION  < DVflNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

X/C 

-.oob 

.3367 

.8700 

.030 

.0346 

.030 

-.0734 

.048 

-.0306 

.050 

-.0381 

.083 

-.1633 

.150 

-.3733 

.177 

-.3619 

.330 

-.3709 

.374 

-.3308 

.403 

-.3498 

.365 

-.3683 

.630 

-.4836 

.750 

-.3030 

.760 

-.3431 

.806 

-.3618 

IRF7U50) 

BETA  a iOQO 


OME  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  189 


1A7D  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

HACH  ( 4)  a 1 .304  ALPHA  t 6)  s 6.743 
SECT1 CM  l A) WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /O 

.4360 

.7710 

x/c 

.8  50 

^,4945 

.857 

- .2303 

,905 

-.1703 

,9  50 

-.3339 

,933 

-.1164 

MACH  < 4)  = 1.504  ALPHA  ( 9)  = 6.944  RUN  _ s 110,000  RN/L  = 7.379  BETA 

SECT1CM  <.  17WTU6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZY/B  .4360  .7710 

VC 


,QQQ 

.3202 

.6792 

(0£Q 

- .0373 

.030 

-.1250 

.048 

- • 1024 

,050 

-.1665 

,085 

-.2220 

.150 

-.3564 

.177 

-.3415 

.£50 

-.4163 

.£74 

-.3973 

,40£ 

-.3615 

,365 

-.3973 

,650 

-.5139 

.730 

-.3279 

.760 

-.2921 

,8QQ 

-.3017 

.850 

-.4392 

.857 

-.2767 

.905 

-.2132 

.950 

-.3813 

.953 

-.1573 

IRF7U3D) 


.000 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 
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1A7Q  01  TIE  SI  PE  P6  WING  UPPER  SURFACE  (RFTUSi)  ( E5  SEP  74  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF  a 2690.0000  SO. FT,  XMRP. 

LREF  a 

474.8100  IN.  7M1P 

0REF  a 

936.6800  IN.  ZVRP 

SCALE  a 

.0130  ' 

MACH  1 15 

= .899  ALPHA  1 

SECTION  ( 

15W1N6  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360  ,7710 

VC 

.000 

.0800  -.2254 

,020 

,3613 

.030 

.3623 

.048 

.3476 

.050 

.2558 

.085 

.2816 

.130 

-.0143 

.177 

.0623 

.250 

-.1881 

.274 

- .0423 

.402 

-.1521 

.565 

-.2195 

.650 

-*.3754 

.730 

-.6114 

,760 

-.3064 

.808 

-.3823 

.850 

-.2369 

.857 

-.2714 

.903 

-.1393 

.930 

-.0637 

.953 

-.1144 

MACH  ( 15 

= .993,  .*  ALPHA  j 

SECTION  l 

15WTNG  UPPER  SURFACE 

2V/B 

,4360  ,7710 

X/C 

,000 

.1801  -.0660 

,020 

.3484 

,030 

.3281 

,040 

,3006 

. ,050 

.2034 

,053 

.2171 

,150 

-.1137 

.177 

-.0234 

,2iJ0 

-.2644 

1076.6800  IN.  XO 

.0000  IN.  VO 
075.0000  IN.  ZO 

-8.492  RUN  a 134,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-6.314'  RUN-  ='  134.000  RN/U 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

-4,000 

ELV-l 

5 

4,000 

ELV-2 

4.000 

_ ELV-3 

4,000 

ELV-4 

4,000 

‘ BDFLAP 

- 

,000 

ELV-1B 

4,000 

ELV-CO 

= 

4,000 

6.000  BETA  = -4.EJ0 


6.000  BETA  a -4.E30 


DATE  Of  NOV  74 


T ABLLATEO  PRE99WE  DM  a - 1A70 
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IA7D  01  712  Si  PE  P®  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  ( « : .993  ALPHA  t 21  = 

SECTION  1 1MN0  UPPER  SURFACE 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.274 

-.1165 

.402 

-.2134 

.565 

-.2391 

,630 

-.4332 

*730 

-.6344 

.760 

-.4007 

.606 

-.6506 

,850 

-.2256 

.637 

-.2916 

.903 

-.1321 

,950 

-.0367 

,953 

-.1010 

-6.314 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


WF7U51) 


MACH  1 \>  = .696  ALPHA  1 3)  = -4.175  RUN  ~ 134.000  RN/L 

SECTION  1 DVflNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZY/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2449 

.0793 

.020 

.3144 

,030 

.2917 

.048 

.2459 

,050 

.1233 

.085 

.1490 

.150 

-.2229 

.177 

-.1003 

,230 

-.3311 

.274 

-.1794 

.402 

-.2659 

,565 

. -.2759 

.650 

-.4731 

.750 

-.6899 

,760 

-.4307 

.606 

-.6990 

.630 

-.3525 

,657 

-.3904 

.905 

-.1649 

,950 

-.1047 

,953 

-.1096 

<5.000  BETA  = -4.230 


DM6  0?  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7Q 


PACE  192 


U70  01  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 1)  ■ ■ *997  fLPHA  t 41  a -2.026  RUM  S 134, ODD  RN/L  s 6.000  SETA 

SECTION  l UVJIN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2686 

.2294 

.020 

.2431 

.030 

.2164 

.046 

.1732 

.030 

.0230 

.065 

.0875 

•i?o 

-.3663 

.’177 

-.1699 

• 

.250 

- » *622 

.274 

- .2326 

.402 

- .3164 

.563 

- .3130 

.650 

- . 3049 

.750 

-.6931 

,760 

-.4312 

.608 

-.7228 

.830 

-.3299 

.837 

-.4543 

.903 

-.1834 

.930 

-.1100 

.933 

-.1111  _ 

MACH  ( i> 

= 

898  ALPHA 

SECTION  ( 

11WIN6  UPPER  SURFACE 

27/S 

.4360 

.7710 

X/C 

,2914 

,3431 

.020 

.1231 

>030 

.1284 

*049 

.0883 

.050 

-.1016 

.09  5 

-.0269 

.150 

-.4786 

.177 

-.2772 

.250 

-.64D2 

.274 

-.3689 

.402 

-.3532 

.595 

-.3373 

.650 

-.3367 

,750 

-.6879 

.760 

-.4863 

,909 

7,7331 

.1SS  RUN  s 134,000  ■ RN/L  a 6.000  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


TRF7U51) 
a -4.230 


-4.230 


OATt  07  NOV  TA 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  tOO 


U70  01  TIE  51  PE  PS  WING  UPPER  SURFACE 


MACH  1 1)  ».  ,696  ALPHA  l 57  * 

SECTION  l 11W1NG  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4560 

.7710 

X/C 

,830 

-.3117 

.857 

-.4909 

.903 

- .£097 

.950 

-.1179 

.95* 

-.1189 

MACH  < 1) 

a , 

698  ALPHA 

SECT  ION  { 

UWING  UPPER  SURFACE 

*f/B 

.4560 

• 7710 

x/c 

.000 

.2267 

.4014 

.020 

-.0356 

.050 

.0266 

.046 

-.0094 

.050 

-.2163 

,065 

-.1325 

.150 

-.7091 

.177 

-.3659 

.250 

-.6724 

.274 

-.4707 

.402  ■ 

-.4072 

.565 

- ,3796 

.650 

-.5977 

.750 

-.6962 

.760 

-.4835 

.606 

-.7453 

.850 

-.2706 

.657 

-.4610 

.905 

-.2190 

.950 

-.1249 

.955 

-.1240 

.135 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


E.E77  RUN  a 154.000  RN/L 

DEPENDENT  variable  CP 


6.000  BETA 


IRF7U517 


-4.250 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PAGE  194 


TA70  01  TIE  51  PE  PS  V|1N&  UPPER  SURFACE 

MACH  t 11  a .998  ALPHA  t 7)  = 4.454  RON  = 134.000  RN/L  = 6.000  BETA 

SECTION  ( 1)V»N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,1691 

.4076 

.020 

-.2349 

.030 

- .0687 

.046 

- ,0971 

.030 

-.3498 

,065 

- .2333 

.150 

-.9451 

.177 

-.4424 

.250 

-.9309 

.274 

- . 5804 

.402 

-.4356 

,363 

-.4113 

.650 

-.5780 

.730 

-.5131 

.760 

-.5018 

.608 

-.7503 

.830 

-.2776 

.837 

-.3870 

.905 

-.1947 

.9  50 

-.1448 

.953 

-.1134 

MACH  ( 1)  = .900  AlIPHA  < 8)  = 6.596  RUN  ~ 134,000  RN/L  a 6,000  BETA 

SECTION  ( 11VUN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  ,4360  .7710 

x/c 


,0Q0 

.1590 

.3731 

.020 

-.4892 

.030 

-.1530 

.049 

-.1745 

.050 

-.4938 

*095 

- .3300 

,150 

-1.0383 

.17? 

-.5102 

.250 

-1,1126 

.274 

- ,6595 

,402 

-.5769 

.565 

-.4362 

.650 

-.3017 

,750 

-.4924 

.760 

-.4996 

.909 

- • 6967 

IRF7U31) 

-4.230 


-4.230 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  BATA  - IA7D 


PAGE  195 


U70  Ol  TIE  ST  PE  P8  WING  UPPER  SURFACE  IRF7U511 

MACH  l 11  = ,900  ALPHA  l 81  = 6.596 

SECTION  t 11  WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/0  .4360  .7710 

VC 

. .850  -.3876 

.657  -.3046 

.905  -.1604 

.950  - .2867 

.953  -.1004 

MACH  t 11  = ,900  ALPHA  { 91  = 8.732  RUN  = 134.000  RN/U  = 6.000  BETA  = -4.230 

SECTION  l 11W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  ,4360  .7710 

VC 

.000  .1090  .2909 

.020  -.7743 

.030  -.2498 

.048  -.2572 

.050  -.6832 

.065  -.4320 

.150  -1.1175 

.177  -.5715 

.250  -1.1349 

.274  -.7170 

.402  -.7183 

.565  -.4612 

.650  -.5936 

.750  -.6199 

.760  -.4278 

.808  -.5984 

.830  -.5193 

.857  -.2963 

.905  -.1650 

.950  -.4497 

.953 


1137 


OATE  07  NCN  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  195 


’ TATO  01  TIE  si  P2  P9  WtN6  UPPER  SURFACE  1RF7U51.) 

MACH  <.  D = 1 .099  ALPHA  l 1)  = -9.692  RUN  = 99.000  RN/L  *=  9.667  BETA  * -4,325 

S EXT l CM  t DW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Zt/B  ,4360  ,7710 

X/C 


,QQQ 

.1236 

-.0662 

.020 

.4668 

,030 

.3969 

,048 

.3937 

.050 

.4070 

.083 

.3754 

.1.30 

.1931 

.177 

.1757 

.250 

.0764 

.274 

.111! 

,402 

.0546 

.565 

.0106 

.650 

-.0946 

.750 

-.3325 

.760 

-.0977 

.806 

-.3521 

.850 

-.3566 

,857 

-.3209 

.905 

-.2194 

.950 

- .2069 

.953 

-.1012 

MACH  ( 2)  = 1.104  ALFMA  { 2)  = -6,535  RUN  = 96.000  RN/L  = 6.667  BETA  = -4.325 

SECTION  ( DVJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C, 


.000 

.2127 

.0947 

.020 

.4677 

.030 

,3476 

.048 

.3349 

,030 

.3577 

,085 

,3005 

.130 

.1276 

,177 

.0729 

.230 

.0211 

.274 

.0223 

.402 

.0116 

.365 

.0001 

.650 

-.1143 

.730 

-.3257 

760 

-.0904 

.408 

-.3407 

GATE  07  NOV  74 


■TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7D 


PACE  197 


U70  Ot  TIE  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  IRF7US11 

MACH  t 2)  a 1.104  ALPHA  1 21  = -9.595 

SECTION  l 11WN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZY/B 

.4360 

.7710 

VC 

.950 

- .3432 

.037 

-.3101 

,903 

- ,2492 

,930 

-.1979 

.933 

-.1239 

MACH  1 21  - 1.119  ALPHA  l 31  - -4,395  RUN  = 99. ODD  RN/L  = 5,667  BETA  = -4.323 

SECT  1CH  5 DW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2y/B  .4360  .7710 

VC 


,000 

.2764 

.2355 

.020 

.4244 

,030 

.2939 

.048 

.2766 

.050 

.2838 

.085 

.2334 

,150 

.0727 

,17? 

.0289 

♦250 

- .0901 

,274 

-.1456 

.402 

.0221 

.565 

- .0331 

,650 

-.1635 

,750 

-.3276 

,760 

-.0911. 

,808 

-.3359 

,850 

-.3361 

.857 

-.3018 

.903 

-.2730 

.950 

-.1683 

.953 

-.1769 

1963 


DATE  07  NOV  74 


T PRESSURE  DATA  - U70 
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1A70  01  712  SI  P2  PS  DINS  UPPER  SURFACE  IRF7US1) 

MACH  t 2)  a 1.128  ALPHA  t 4l  a *2,156  RUN  a 98,000  RN/L  a 6.667  SETA  a -4,325 

SECT  1CW  {,  1)V(1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/8 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3020 

.3489 

.020 

.3338 

.030 

.2307 

.046 

.2007 

.050 

,1889 

.085  _ 

.1256 

.130 

-.1438 

.177 

- .0268 

.250 

-.3004 

.274 

-.2113 

.402 

-.•1479 

,565 

- .0312 

.650 

-.1935 

.750 

-.3337 

.760 

-,0903 

.808 

-.3300 

.830 

-.3148 

.837 

-.2907 

.903 

-.2670 

.930 

-.1339 

.933 

-.1990 

MACH  t 21  a 1.127  ALPHA  ( 51  a .034  RUN  a 98,000  RN/L  a 6.667  BETA  a -4.325 

SECTION  ( HW1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4380 

.7710 

X/C 

.OOO 

.3800 

.4190 

*020' 

.2766 

.030 

.1832 

.04© 

.1339 

.050 

.0903 

,065 

.0314 

.150 

-.2888 

.177 

-.0811 

.250 

-.4121 

.274 

-.2438 

.402 

- ,2988 

.563 

-.0733 

.630 

-.2069 

.750 

-.3160 

,760 

-.1122 

.60© 

-.3399 

DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - TA70 


PAGE  190 


1A7Q  01  TIE  31  PE  P«  VJlNG  UPPER  SURFACE 


MACH  \ E)  3 1,127  ALPHA  l 5)  s ,034 

SECTION  ( 15W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.2246 

.837 

-.3003 

.303 

- .2921 

,930 

-.0896 

.333 

- .2330 

MACH  ( 21  = 1.116  ALPHA  l 65  a 2.220  RUN  s 96.000  RN/L  ~ 6.6S7  BETA 

SECTION  l 15W1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2 7/0  .4360  .7710 

X/C 


>000 

.2889 

.4773 

,oeo 

.1706’ 

,030 

.1057 

,043 

.0813 

,050 

.0040 

,063 

-.0347 

,130 

-.4399 

,177 

-.1338 

230 

- . 5071 

274 

-.2991 

,402 

-.3660 

,365 

-.1309 

,650 

-.3664 

,750 

-.3721 

760 

-.1428 

,806 

-.3388 

850 

-.1832 

837 

-.3153 

305 

-.3146 

330 

-.0923 

953 

-.2606 

IRF7U51) 


-4.323 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA&E  200 


UTO  01  T12  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

NACR  { 21  a 1.105  ALPHA  l 71  a 4.423  RUN  * 98,000  RN/L  * 6.657  BETA 

3EC7IW  l 11  WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

,4330 

.7710 

x/c 

.000 

.2359 

.3001 

.020 

.0162 

,030 

.0139 

.048 

-.0037 

,050 

- .0998 

•Oft  5 

-.1340 

.150 

-.3385 

.177 

-.2313 

.£50 

-.6260 

.£74 

-.3561 

.402 

-,4217 

.555 

-.1773 

, .550 

-.4683 

.750 

-.4512 

• ?§0 

-.1710 

,eoa 

-.3776 

.050 

- .2826 

.357 

-.3319 

.305 

-.3304 

.350 

-.1752 

.353 

- .2602 

MACH  ( 2) 

= 1, 

,097  ALPHA 

SECTION  l 

11WIN6 

upper  surface 

2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.1234 

.•301,3 

.020 

-.2510 

.030 

-,0933 

.048 

-.1026 

.050 

-'.I960 

.083 

-.2113 

♦ 150 

-,6300 

.177 

-.3013 

.250' 

- .-7286 

.274 

-.4016 

.402 

-.4359 

.535 

-.2164 

.850 

-.3376 

' .730 

-.5049 

1 760 

-.2158 

.808 

-.4049 

6.683  RUN  = 98.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.667  BETA 


(RF7U51) 
a -4.325 


-4.325 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA10 


PACE  207 


TA70  07  712  57  P2  p8  VrtNO  UPPER  SURFACE 


MACH  < 27  = 7.097  ALPHA  l 8) 


SECTION  l 17VJ1N&  UPPER  SURFACE 


27/ B 

.4360  .7770 

X/C 

.950 

-.3895 

.857 

-.3563 

.905 

-.3531 

.950 

-.2712 

,953 

-.3017 

MACH  t 27 

= 1.068  ALPHA 

SECTION 

17VJIN5  UPPER  SURFACE 

27 /B 

.4360  .7710 

X/C 

,000 

-.0186  . 4979 

,oao 

-.4152 

,030 

-.2203 

.048 

- .2053 

.050 

-.5054 

.085 

- .2993 

.150 

-.6937 

.177 

-.3605 

•250 

-.7962 

.274 

-.4349 

.402 

-.4635 

.565 

-.2551 

.650 

-.7401 

.750 

-.6164 

.760 

-.2752 

.808 

-.4552 

,850 

-.4984 

.857 

-.4019 

.805 

-.3931 

.8  50 

-.3506 

.953 

-.3391 

6.603 

DEPENDENT 'VARIABLE  CP 


8.952  RUN  = 99 .000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9.867  BETA 


(RF7US7) 


-4,325 


OATE  07  MOV  74 
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U70  07  772  SI  P2  P6  VI1N&  UPPER  SURFACE  (RF7U31) 

MACH  7 2)  a 1>196  ALPHA  t 71  a iS.'762  RUN  * 729,000  RN/L  = 7.200  BETA  = -4.354 


SECTION  ( 7) WING  UPPER  SURFACE 


2T/B 

.4360 

.7770 

X/C 

.000 

.0766 

.0405 

.020 

.4777 

.030 

.3079 

,o4s 

.2901 

.080 

,4192 

.OSS 

.3062 

.ISO 

.2446 

>777 

.7538 

.1572 

.£74 

- ,0346 

.402 

.1807 

»1S65 

>0601 

.630 

.0024 

.750 

-.2015 

.760 

.0765 

.606 

-.1967 

.650 

-.2289 

.657 

-.1878 

.605 

-.1502 

.950 

-.0970 

.953 

-.0482 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  { 3)  a 7.207  ALPHA  ( 2)  a -6,573  RUN  ■=  729, 000  RN/L  a 7.200  BETA  = ’-4,334 

SECTION  I IlVilNG  UPPER  SURFA’CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,'0oo 

.21335 

.1440 

.020 

.4364 

.030 

.3182 

.046 

.2943 

.050 

,3067 

.085 

.2471 

,'750 

.0689 

,177 

,iiio 

.250 

-.0817 

.274 

-.0531 

.402 

-.1074 

.565 

.0629 

.650 

-.0239 

.750 

-.2063 

,780 

.0171 

>606 

-;1948 

DA7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  203 


1A70  01  712  Si  P2  P8  VITN&  UPPER  SURFACE  (RF7US1) 

MACH  1 3)  * 1.207  ALPHA  1 21  = -6.373 

SECTION  1 11H1N0  UPPER  SURFACE  ’ DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.436Q 

.7710 

X/C 

.630 

-.2276 

.637 

-.1781 

.90S 

-.1643 

.930 

- .0961 

.933 

-.0763 

MACH  1 3)  a 1.214  ALPHA  ( 3)  a -4.337  RUN  = 120.000  RN/L  = 7.200  BETA  = -4.334 

SECTION  1 DVjtNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4360  .7710 

X/C 

.000  .2429  .2834 

.020  .4212 

..030  .2677 

.046  .2446 

.030  .2347 

.083  ,1747 

.130  -.0142 

.177  .0343 

,25D  -.1425 

.274  -.1164 

.402  -.1923 

.363  .0244 

.630  -.0412 

.730  -.2080 

.760  .0063 

.808  -.1991 

.630  -.2111 

.637  -.1837 

.308  -.1819 

.930  -.0947 

.933 


1231 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PA6E  204 


U70  01  T12  St  P2  PS  VI1N&  UPPER  SURFACE 

MACH  1 3>  a 1.21S  ALPHA  ( 4)  a -2.157  RUN  a 129.000  RN/L  = 7.200  BETA 


SECTION  I DW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

■ 2916 

.3492 

,020 

.3793 

,030 

.2292 

.046 

.2033 

.050 

.2072 

.065 

.1006 

.150 

-.1062 

.177 

.0026 

.£50 

-.2569 

.274 

-.1643 

.402 

-.2351 

.365 

-.0512 

.630 

-.1769 

.750 

-.2235 

.760 

-.0162 

,806 

-.2142 

.850 

-.1844 

.857 

-.1934 

,805 

-.1991 

,850 

-.0701 

.853 

-.1613 

MACH  t 3) 

= 1. 

213  ALPHA 

SECTION  ( 

1)W1N5  UPPER  SURFACE 

27/0 

.4360 

.7710 

X/C 

•bob 

.2964 

.4264 

.bafl 

.3194 

,030 

.1721 

.048 

.1478 

.050 

.1434 

.065 

.0330 

• ISO 

-.2164  1 

.177 

-.0330 

.250 

-.3367 

*274 

-.2087 

.402 

-.2733 

.365 

-.1278 

.630 

-.4026 

.730 

-.3243 

.760 

-.0394 

.808 

-.2266 

.060  RUN  = 129.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.200  BETA 


(RF7U51) 

-4.354 


-4,334 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PASS  205 


U70  01  112  SI  P2  P8  VUN6  UPPER  SURFACE  (RF7U51) 

MACH  l SI  = 1.215  ALPHA  l 5)  = .060 

SECTION  l IIVUNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V /B  .4360  .7710 

X/C 


.630 

-.1915 

.657 

- .2043 

,903 

-.2195 

.950 

-.0693 

.93* 

-.1875 

MACH  { 3)  3 1 ,206  ALPHA  ( 6)  = 2.276  RUN-  = 129.000  RN/L  = 7,200  BETA  = -4.334. 

SECTION  t DWINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.2999 

.4780 

.020 

.2159 

.020 

.1046 

.049 

,0675 

.050 

.0594 

.095 

-.0511 

,150 

-.3572 

.177 

-.1166 

.230 

-.4330 

.274 

-.2560 

.402 

-.3257 

.563 

-.2265 

.630 

-.5315 

.750 

-.4326 

.760 

-.0706 

.808 

-.2409 

.850 

-.2439 

,857 

-.2161 

.903 

-.2339 

.950 

-.1782 

.933 

-.2116 

DATE  07  NOV  74 


T ABULATEO  PRESSURE  DATA  - TA7D 


PAGE  2D® 


HACH  t 3)  = 1.200  ALPHA  <,  7) 

SECT TCW  l llvnuo  UPPER  SURFACE 


U7D  01  TIE  SI  PE  PS  WING  UPPER  SURFACE 

4.485  RUN  a 123.000  RN/L  a 7,200  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


<RF7US1) 
a -4,334 


ET/O 

.4360 

,7710 

X/C 

.ODD 

.2414 

.5161 

• OED 

,0700 

.030 

.0263 

.048, 

.0187 

.050 

. 

- .0246 

.083 

-.1223 

.150 

-.4545 

.177 

-.1718 

,250 

- . 3310 

.274 

-.3070 

.402 

-.3683 

.563  ■ 

- .3071 

.650 

-.6072 

.750 

-.4964 

.760 

-.1003 

.808 

- .2545 

.850 

-.3139 

.837 

— .2324 

,905 

-.2496 

,930 

-.2839 

.933 

-.2260 

8.648  RUN  = 129.000  RN/L  '=  7.E00  BETA  . a -4.334 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


x/c 


.000 

.1403 

.5224 

.020 

-.1825 

.030, 

-.0702 

.048 

-.0698 

.030 

-.1438 

.083  > 

-.1860 

,'130 

- . 3023 

.177 

-.2392 

.230 

-.6041 

.274 

-.3437 

.402 

-.4136 

.363 

-.3237 

.630 

- . 6661 

.750 

-.5611 

.730 

r .1374 

.808 

-.2763 

MACH  i 3)  a 1,190  ALPHA  t 8)  s 
' SECTION  ( 11WING  UPPER  SURFACE 
2V/B  .4360  .7710 


date  tn  nov  74  tabulated  pressure  data  - iato 

7470-  ■ 01  Tis  51  pa  pe  WING  UPPER  SURFACE  (RF7U51) 

MACH  l 5)  a 1.190  ALPHA  t 6)  a 6.546 
SECTION  1 11W1NG  UPPER  SURFACE  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 

A 

2V/B  .4560  .7710 


X/C 


$30 

-.3727 

$37 

-.2550 

$03 

-.2753 

$30 

-.3552 

$33 

-.2314 

MACH  ( 5)  a 1.100  ALPHA  1 9)  a 0.060  RUN  a 129.000  RN/L  = 7.200  BETA  a -4.554 

SECT  t CM  t HVilNG  ljDPER  SURFACE  DEPENDENT  VAR  TABLE  CP 


2f/B  .4560  . 7710 


PAGE  207 


X/C 

.000  .0162 

.020 

.050  -.1670 

.046  -.1666 

,OSO 

,005  -.2572 

.150 

,177  -.5065 

.250 

.274  -.5947 

.402  ‘ -.4451 
.565  -.3215 

,650 
,750 

.760  -.1866 

,606  -.3160 

.850 

.057  -.2659 

.905  -.3007 

.950 

.953  -. 


.5324 

-.2951 

-.3904 

-.5894 

-.6628 

-.7370 

-.6173 

-.4750 

-.4914 


,2715 


date  qt  nov  74 
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1A70  01  TIB  SI  PB  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MAW  1 A)  5 1 ,SOA  ALPHA  ( 1)  a -S.60B  RUN  a 111,000  RN/L  a 7.589  BETA 

SECTION  { DVUNG  UPPER  SURFACE DEPENDENT  -VARIABLE -CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.0698 

.1433 

.020 

.4724 

.030 

.2764 

,040 

.2737 

,030 

.3616 

.003 

.2163 

,150 

.1691 

,177 

.1640 

.BSD 

.0305 

.874 

,0133 

.402 

-.0316 

.363 

-.1271 

.630 

-.1388 

.730 

-.8104 

.760 

.1838 

.608 

,0383 

.850 

. .0893 

.837 

.0031 

.605 

-.0033 

,930 

.1147 

.933 

.0085 

MACH  l 41 

= 1. 

304  ALPHA 

SECT1CN  1 

DVJTNG  UPPER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

,0998 

.1936 

.020 

.4603 

.030 

.8323 

.048 

.2842 

,030 

.3460 

,083 

.1333 

.ISO 

.1178 

.177 

.1060 

,230 

-.0183 

.274 

-.0306 

.402 

-.0944 

.363 

-.1690 

,630 

-.1741 

.730 

-.8309 

.760 

,1336 

,606 

-.0020 

-ft, 631 


RUN  a 111,000  RN/L  a 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


T.5S9  BETA 


IRF7U51J 
= -4.333 


a -4,333 


DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  0 ATA  - IA70  PAGE  209 

U70  01  712  SI  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE  1RF7US1) 

MACH  1 4)  a 1.504  . ALPHA  t 21  a -G.631 

SECTION  l 1)U1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT ’ VARIABLE  CP 


2V/8 

.4360 

.1710 

X/C 

,630 

-.1317 

>837 

-.0074 

>003 

-.0199 

>030 

.0325 

>033 

-.0134 

MACH  1 41  a 1.5Q4  ALPHA  l 3)  a -4.434  RUN  a 1U.DD0  RN/L  = 7.369  BETA  a -4.355  • 

SECTION  l UWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.1583 

.2932 

,oao 

.4598 

.030 

.1995 

>040 

.1634 

,030 

.3198 

.003 

.0994 

,150 

.0629 

,177 

.0342 

,250 

- .0661 

.274 

-.0733 

,402 

-.1339 

.503 

-.2011 

.630 

-.2244 

.730 

-.2649 

.760 

• .0909 

.000 

- .0266 

.630 

-.2692 

.837 

-.0334 

.903 

-.0363 

.950 

- .0741 

.933 

- .0293 

,0293 


OVte  07  NOV  74 
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U70  Oi  712  Si  P2  PS  WING  UPPER 'SURFACE 

MACy  I 41  * 1.5R4  ALPHA  (.  4>  a '2,1»5  RUH . 4 111,00.0  RIVE  4 7,300  BE^A 


SECTION  I DW1NG  UPPER  SURFACE 


2T/B 

,4360 

.7710 

A/C 

.000 

.2177 

.3908 

.020 

.4174 

.030 

.1662 

.048 

.1503 

.050 

,2686 

,085 

.0536 

.150 

-.0168 

x'Tf 

.0051 

.230 

-.1315 

.274 

-.1142 

.402 

-.1667 

. 4 583 

* ,2285 

.630 

-.2712 

.750 

- .3288 

.760 

.0469 

.808 

-.0317 

.850 

-.3273 

.857 

-.0568 

.903 

-.0573 

.950 

-.1672 

.933 

-.0488 

MACH  I 41 

a 1 . 

504  ALPHA 

SECTION  t 

DVilRG  UPPER  SURFACE 

2f/B 

.4360 

.7710 

XSC 

.2667 

.4606 

.020 

.3662 

*030 

.1361 

.040 

.12?1 

.050 

.2263 

.005 

.0087 

.150 

- ,1064  * 

.177 

-.0448 

,250 

- .2140 

.274 

-.1308 

.402 

-.2039 

.565 

-.2333 

.050 

-.3383 

.750 

-.3763 

.760 

.0017 

,600 

-,0780 

.DEPENDENT  VARIABLE  CP 


•'MS  RUN  a 111,000  RN/L  ' a 1,589  BETA 

dependent  variate  CP 


(RF7U51) 

4 *4,553 


t4.355 


DATE  07  NOV  74 
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IA70  ot  713  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURF4CE  (RF7U5U 

MACH  t 41  a 1.504  ALPHA  ( 31  a .048 
SEC71W  < llVitHO  UPPER  3URF4CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

,630 

-.3683 

.837 

- .0800 

,905 

-.0778 

.930 

-.2344 

. .933 

-.0702 

MACH  I 41  a 1,504  ALPHA  I 5)  a 2.283  RUN  = 111.000  RN/L  = 7.589  . BE7A  a -4.355 

SECT ICW  l 11  WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 


.000 

,2881 

.4960 

,020 

.2515 

,030 

.0930 

W 

,040 

.0877 

,030 

.1623 

,085 

-.0331 

.150 

-.1749 

,177 

-.1037 

.250 

-.2712 

,274 

-.1912,. 

.402 

-.2360 

,585 

-.2679 

*.850 

-.3876 

.730 

-.4239 

,760 

-.0347 

,808 

-.1046 

,650 

-.4174 

,837 

- , 1007 

.905 

-.0932 

,950 

- .2078 

,938 

-.0822 

DATE  07  NOV  74 
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1A70  07  712  SV  P2  PS  VUNG  UPPER  SURFACE 

MACH  ( 4)  a 1.504  ALPHA  ( 7)  a 4.479  RUN  = 111.000  RN/L  a 7.5S9  BETA 

SECTION  l DWINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2647 

.5439 

.020 

.0736 

.030 

.0329 

.046 

.0344 

,030 

.0862 

.063 

- ,0601 

• 130 

-.2360 

.177 

-.1614 

.250 

- .3293 

.274 

- .2362 

.402 

-.2710 

.365 

-.3161 

.650 

-.4351 

.750 

-.4662 

.760 

-.1174 

.eoa 

-.1402 

.030 

-.4550 

.657 

-.1219 

.603 

-.1057 

o 

,650 

-.2629 

.653 

-.0949 

MACH  l 4)  = 1.504  ALPHA  ( 6)  s 6.710  RUN 


111.000  RN/L 


SECTION 

( DW1N6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1516 

.5667 

.020 

-.0057 

.030 

-.0568 

.046 

-.0469 

.030 

-.0770 

,065 

-.1476 

,130 

-.2930 

.177 

-.2104 

.250 

-.3786 

.274 

-.2739 

,402 

-.2962 

.365 

-.3376 

.630 

-.4831 

.730 

-.3045 

.760 

-.1625 

.606 

-.1822 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.569  BETA 


IRF7US1) 

= -4,355 


-4.355 


DATE  07  NOV  74 
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IA70  01  712  SI  P2  P8  Ml NO  UPPER  SURFACE  IRF7U31) 

MACH  l 4)  a 1.304  ALPHA  l S>  a 6.710 
SECTION  l UVUUG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2v /a 

.4380 

.7710 

X/C 

.830 

-.3883 

.837 

-.1587 

.905 

-.1353 

.930 

-.3177 

.933 

-.1208 

MACH  l 47  = 1.504  ALPHA  l 97  a 3.931  RUN  = 111.000  RN/L  a 7.589  BETA  = -4.355 

SECTION  l 17WING.UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARtABLE  CP 

•Si/ 9 .4360  .7710 

x/c 

.000  .0640  . 5785 

.020  -.0770 

.030  -.1707 

.046  -.1215 

.030  -.1839 

.035  -.2071 

.130  -.3349 

.177  -.2611 

.230  -.4219 

.274  -.3062 

,402  -.3236 

.365  -.3573 

.630  -.5124 

.730  -.5263 

.760  -.1983 

.808  -.2201 
.830  -.3967 

.837  -.1906 

.90S  -.1631 

.930  -.3645 

.933  -, 


1437 


OAU  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


PACE  214  ' 


7470  01  712  31  P2  PS  WINS  UPPER  8URFACE  (RF7U521  l 25  SEP  74  ) 


REFERENCE  0474 

SREF  a 2630,0000  80. FT,  XMRP  a 1073.6800  7N.  XO 

LREF  a 474.6100  7N.  VMRP  a .0000  7N.  VO 

BREF  a 936.6800  7N.  2 MRP  a 375.0000  7N,  20 


SCALE  a .01  SO 

MACH  7 11  a .693  ALPHA  t 11  a 
SEC77CN  l DVilNO  UPPER  SURFACE 


2V/B 

,4360  .7710 

x/c 

.000 

,0404  - .3624 

.020 

.3098 

.030 

.3410 

.046 

.3343 

.050 

.2526 

.085 

.2806 

.150 

,0077 

.17T 

.0911 

.250 

-.1617 

.274 

- .0204 

.402 

-.1484 

.565 

-.2663 

.950 

-.3992 

.750 

-.6876 

.760 

-.4058 

.608 

-.6344 

.850 

-.4374 

.857 

-.3943 

.905 

-.1921 

.950 

-.1061 

.953 

-.1633 

MACH  ( 1) 

a .898  ALPHA 

SECTION  t 

UVI1N6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  ,7710 

X/C 

.000 

.1081  -.1991 

.020 

.3116 

♦ 030 

.3053 

,045 

.2866 

,030 

.2041 

.053 

.2159 

.130 

-.0750 

.177 

.0229 

.230 

-.2269 

-6.466  RUN  a 96.000  RN/L  a 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-6.528  RUN  a 98.000  RN/L  a 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

3 

-6,000 

ELV-1  a 

4.000 

ELV-2 

3 

4.000 

ELV-3  a 

4.000 

ELV-4 

= 

4.000 

BDFLAP  a 

,000 

ELV-TB 

3 

4.000 

ELV-Cfl  = 

4.000 

6.011  BETA  a -6.464 


6.011  BETA  = -8,464 


2269 


GATE  07  NOV  7*  • TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 

U70  01  T12  Si  P2  P6  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 1)  a ,698  ALPHA  l 2>  a >0.326 
aECTICM  {.  17W1N5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  ' 


2VPB 

.4360 

.7710 

X/C 

.274 

- .0728 

.402 

-.1871 

• 365 

-.2671 

.630 

-.4416 

.730 

-.7099 

.760 

-.4479 

.606 

-.6729 

.830 

-.4582 

.837 

-.4019 

.903 

-.2031 

,930 

-.1163 

.933 

-.1637 

MACH  ID  .697  ALPHA  ( 31  = -4.192  , RUN  3 96.000  RN/L  = 6.011  BETA 

SECTION  C DW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ay/B  .4360  .7710 


X/C 


.000 

.1142 

-.0341 

,020 

.2920 

.030 

.2723 

,□48 

.2517 

,050 

.1398 

.083 

.1732 

,130 

- . 1802 

.177 

-.0419 

.250 

-.2919 

.274 

-.1260 

.402 

-.2264 

.363 

- ,3D56 

• 630 

. 

-.4919 

,750 

-.7306 

.760 

-.4806 

,608 

-.7078 

.850 

-.4264 

.,837 

-.4370 

,903 

-.2182 

.930 

-.1291 

.933 

-.1619 

(RF7U52) 


-8.464 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 


PACE  216 


U7Q  01  714  SI  P4  PS  WINS  UPPER  SURFACE  WF7U52) 

MACR  (,  1)  a .699  ALPHA  ( 4)  a -4.048  * RUN  a 95.000  RN/U  a 6.011  BETA  a -8.4S4 

SECTION  l 15W1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


4T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1145 

.1181 

.020 

.2402 

.030 

.1841 

.048 

.1736 

.050 

.0311 

.085 

.1144 

.130 

-.3004 

.177 

-.0693 

.250 

- .3873 

.274 

-.1742 

.402 

-.4640 

.363 

- .3260 

.650 

-.3261 

.730 

-.7332 

.760 

-.4973 

.606 

-.7467 

.650 

-.3890 

.837 

-.4336 

,903 

-.4238 

.950 

-.1310 

.953 

-.1397 

MACH  < 1) 

= 

899  ALPHA 

SECTION  l 

DWIN6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1032 

• 45)53 

.040 

• 1336 

.030 

,0843 

.046 

,0701 

.050 

-.0349 

.083 

.0171 

.150 

-.3909 

.177 

-.1398 

.430 

-.3158 

.474 

-.2139 

,402 

-.2968 

.363 

-.3487 

.650 

-.5494 

.750 

-.7379 

.760 

-.3150 

.806 

-.7488 

.119  RUN  a 96.000  RN/L 

DEPENDENT  variable  CP 


6.011  BETA  = -8.464 


0 ATE  Of  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  217 


U70  m 714  si  pa  pe  wins  upper  surface 


MACH  < t) 

= .899  ALPHA 

SECTION  l 

11WXNG  UPPER  SURFACE 

2t /a 

.4360  . 7710 

X/C 

.850 

-.3306 

.857 

-.4169 

.905 

- .2247 

.950 

-.1304 

.9  53 

-.1559 

MACH  1 1) 

a .900  ALPHA  1 

SECTION  {. 

HWIN6  UPPER  SURFACE 

2r/B 

.4360  .7710 

X/C 

.OOO 

.0597  .3386 

.020 

.0318 

.030 

-.0038 

.048 

-.0191 

.050 

-.1637 

.085 

-.0748 

.150 

-.5158 

.177 

-.2071 

.250 

-.6291 

.274 

- .2657 

.402 

-.3326 

.565 

-.3664 

.650 

-.5858 

.750 

-.7422 

.760 

-.5372 

.809 

-.7276 

.850 

-.2821 

.857 

-.3573 

.905 

-.2255 

.9  50 

-.1289 

.953 

-.1611 

.119 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.259  RUN  a 98.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8. OH  BETA 


IRFTUSa) 


-8.464 


1289 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  047*.  - TA70 


PAGE  218 


MACH  l 11  P .900  ALPHA  T 7)  = 
SECTION  I 11VRN6  UPPER  SURFACE 


7 A70  07  712  31  P2  PS  VUNG  UPPER  SURFACE 

4.429  . RUN  P 96,000  RN/L  a 6,011 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BETA 


2V/B  ,4360 


X/C 


.000 

-.0136 

.020 

.030 

- .0942 

.046 

-.1041 

.050 

,085 

-.1630 

.150 

.177 

- .2880 

.250 

.274 

-.3312 

.402 

- .3^06 

1 383 

-.8967 

.650 

.750 

.760 

-.5343 

.808 

-.6326 

,850 

.857 

-.3330 

.903 

-.2216 

.930 

.933 

-.1604 

MACH  < 11 

3 

SECTION  ( 

11WIN6 

2Y/B 

.4360 

X/C 

.000 

-.1042 

.020 

.030 

- .1929 

.048 

-.1699 

.0?0 

.083 

-.2327 

.130 

.177 

-.3679 

.230 

.274 

-.4016 

.402 

-.4326 

.363 

-.4303 

.630 

.730 

,760 

-.3380 

.808 

-.3313 

.7710 

.3770 

-.1327 

-.2702 

-.7261 

-.7337 

-.6262 

-.7365 

-,2641 

-.1278 

,898  ALPHA  < 8)  =~ 
UPPER  SURFACE 
.7710 

,3638 

-.3848 

-.4300 

-.9813 

-.9212 

-.4618 

-.5428 


6,562  RUN  3 96,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  DP 


6.011  BETA 


IRF7U321 
a -8,464 


a -8,464 


date  07  mi  u 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  *19 


U7Q  01  T12  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  (RP7U32) 

MACH  1 1)  a .BPS  ALPHA  1 6)  * 6.392 

SECTION  1 DW1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .*360  .7710 

x/c 


*50 

-.2792 

*57 

- .3028 

303 

-.2007 

930 

-.1630 

335 

-.1358 

MACH  1 1)  a ,693  ALPHA  1 91  a 6.714  RUN  = 96.000  RN/L  3 6,011  BETA  = -9.46* 

SECT t CM  1 HVrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  ,4360  .7710 

X/C 

.000  - ,1523  .3400 

.020  -.6449 

.030  -.2810 

.046  -.2631 

.030  -.3517 

.085  -.3290 

.130  -1.0707 

.177  -.4423 

.230  -1.1477 

.274  -.4744 

.402  -.4903 

.365  -.4645 

.630  -.3026 

.730  -.3754 

.760  -.4900 

.60B  -.4366 

• .630  -.3039 

,637  -.2772 

.903  -.2030 

.930 
.933 


1369 


,2071 


DATE  07  NOV  7* 


TABLLA7E0  PRESSURE  Dm  - U70 


PA6E  220 


1X70  01  712  SI  P2  PS  ' WINS  UPPER  SURFACE 

MXCN  1 21  a 1,082  ALPHA  T 11  a >8,767  RUN  a 97.000  RN/L  a 6,678  BETA 

SECTION  t 11V11N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4350  ,7710 

VC 


.000 

,0603 

-.2002 

.020 

.3961 

.030 

.3520 

.040 

.3706 

.050 

.3769 

.085 

.3720 

.150 

.2072 

.177 

,1990 

.250 

.0674 

.274 

.1250 

.402 

.0530 

.565 

-.0320 

.650 

-.1112 

.750 

-.3325 

.760 

-.1489 

.000 

-.3962 

.630 

-.3633 

.057 

-.3639 

.905 

- .3002 

.950 

-.2334 

.953 

-.2223 

MACH  ( 21  = 1,097  ALPHA  ( 21  a -6,547  RUN  - 97,000  . RN/L  = 6,670  BETA  = -0,645 

SECTION  ( 11WIN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

W/B  .4360  .7710 

X7C 


.000 

.0697 

-.0429 

.020 

.4270 

.030 

.3001 

.048 

.3143 

.030 

.3580 

.083 

.3067 

.150 

.1304 

.177 

.1264 

.230 

.0361 

.274 

.0746 

.402 

.0213 

.363 

-.0449 

.630 

-.1283 

.730 

-.3433 

,760 

-.1323 

606 

-*,3723 

(RF7US2! 

-0,645 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  221 


TA70  01  712  Si  P2  P8  VANS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 2>  = 1.097  ALPHA  ( 2t  s,  -6.547 

SECTION  l 11W1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/0 

.4390 

.7710 

x/c 

.630 

-.3736 

.537 

-.3671 

,503 

- .3032 

»95Q 

-.2370 

.553 

-.2213 

MACH  I 2>.=i  1,106  ALPHA  ( 3)  = -4.332  RUN  “ 97.000  RtVL  = 9.970  BETA 

SECTION  I llVftNS  UPPER  SURFaCE  DEPENDS'!!  VARIABLE  £P 


Zi/ B 

.4360 

,7710 

x/c 

' 

.000 

.0952 

.1246 

.520 

.4144 

.030 

,2099 

.043 

.2135 

‘.030 

.2962 

.055 

.2164 

.150 

.0993 

.177 

.0447 

.250 

-.0123 

<274 

-.0320 

.402 

-.0135 

.563 

-.0437 

.650 

-.1524 

,730 

-.3447 

.760 

-.1203 

,&08 

-.3652 

.eso 

-.3670 

.037 

-.3405 

,905 

-.2946 

.950 

-.2273 

.955 

-.2169 

IRF7U521 


-6.943 


,2273 


date  o?  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA6E  222 


IA70  'oi  712  SI  P2  P8  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  t 2)  a 1.U7  ALPHA  ( 47  a -2.114  RUN  a 97.UOD  RN/l,  = 8,878  SETA 

SECTION  ( l)WtN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2VB 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

,1099 

.2460 

,020 

,3333 

.030 

.1270 

.049 

.1252 

.050 

.1777 

,093 

.1077 

.130 

.0796 

.177 

-.0067 

.250 

-.1190 

.274 

-.1478 

.402 

-.0344 

.363 

-.0369 

.650 

-.1927 

.730 

-.3306 

.760 

-.1325 

.809 

-.3637 

.830 

-.3388 

.837 

-.3166 

.903 

-.2923 

.930 

-.1962 

.933 

-.2299 

MACH  ( 25 

= 1. 

114  ALPHA 

SECTION  l 

DWING  UPPER  SURFACE 

ZV/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.0941 

.3526 

.020 

.2627 

.030 

.0640 

.048 

.0363 

.030 

.0908 

,083 

.0272 

,130 

-.2091 

.177 

-.0798 

.230 

-.2961 

.274 

-.1763 

.402 

-.1136 

.383 

-.1013 

,930 

-.2323 

.750 

-.3586 

.760 

-.1386 

,808 

-.3738 

.115  RUN  a 97,000  RN/L  a 6.679  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7U52) 
a -9.645 


•9,645 


X/C 


.000 

.0293 

.4243 

.020 

.1515 

.030 

-.0094 

,046 

-.0174 

,030 

-.□□10 

.065 

— .0453 

.150 

-.3759 

.177 

-.1463 

.230 

-.4482 

,274 

- .2242 

.402 

- ,2062 

.563 

- ,1136 

.650 

- .2520 

♦ 750 

-.3815 

,760 

- ,2026 

.809 

-.4231 

,830 

-.3051 

.637 

-.3174 

.803 

-.3016 

.9  50 

-.1549 

.953 

- .2368 

2388 


OATt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PACE  224 


MACH  ( 2)  a *,007  ALPHA  l 7)  n 
3ECT1CN  ( DLtTNO  UPPER  SURFACE 


1A70-  ox  T12  SI  P2  PS  VUN6  UPPER  SURFACE 

4,309  RUN  a 97, QUO  RN/L  » 6,07ft 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BETA 


2*/B  ,4360  , 7710 

A/C 


,000 

-,0214  .4342 

.020 

.0032 

.030 

— ,0390 

.04$ 

-.0563 

.050 

-.0933 

,065 

-.0963 

.150 

-.5237 

.177 

-.2000 

.250 

-.3602 

.274 

-.2691 

.402 

-.2392 

,565 

- ,1366 

• 650 

-.2697 

.730 

-.3931 

.760 

-.2379 

.606 

-.4378 

.650 

-.3382 

,657 

-.3483 

.605 

-.3233 

,950 

-.1831 

.953 

-.2310 

MA.CH  ( 2) 

a 1 .088  ALPHA 

SECTION  l 

DVJTN6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

,4360  .7710 

x/c 

.000 

-.0706  .4696 

.020 

-.2002 

,030 

-.1102 

.046 

-.1147 

,030 

-.1670 

,065 

-.1490 

.150 

-.6153 

.177 

-.2422 

.250 

-.6773 

.274 

-.2903 

.402 

-.2643 

. 565 

-.1625 

.650 

-.3533 

.7  50 

-.4429 

.760 

-.2623 

-.4927 

6.739  RUN  a 97,000  RN/L 

' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.676  BETA 


1RF7U32) 
a -ft, 643 


-S .643 


0A7E  07  NOV  74 


FACE  825 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7D 

U70  01  112  Si  P2  PS  WIND  UPPER  SURFACE 

MACH  I 21  a 1.088  - ALPHA  t 81  a 6.739 

SECTION  l UVllNS  UPPER  SURFACE  ’ . DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c-  . 

.*50 

-.3393 

.*57 

-.3960 

.905 

-.3749 

.950 

-.2037 

.95* 

- .2689 

MACH  < 21  a 1.079  ALPHA  l 91  a 8.949  RUN  a 9T.00Q  RtVL  a • 6.678  BETA 

SECTION  ( 11VHN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE -CP 

2Tf/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

-.0864 

.4642 

.030 

-.3911 

.0*0 

-.1437 

.049 

-.1472 

,050 

7,3761 

,095 

-.1852 

.150 

-.6717 

.177 

-.2793 

.350 

-.7788 

,374 

-.3331 

.403 

-.3249 

.565 

-.2378 

.650 

- 

-.4746 

.750 

-.3247 

.760 

-.3286 

.909 

- . 3262 

.950 

-.3667 

,957 

-.4474 

.905 

-.4058 

.950 

-.2189 

.953 

-.3267 

(RF7U32) 


a -8,643 


DATE  07  NOV  74 


tabulated  pressure  data  - uto 


PACE  223 


IA70  01  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 3)  a 1,192  ALPHA  l 1)  » ' -8.813  RUN  a 183.000  RN/L  = 7.055  9E7A 

SECTION  l IRWINS  UPPER  SURFACE  DEPENOENt  VARIABLE  CP 


W/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

,0302  - .0999 

.020 

.4212 

,030 

.2319 

.046 

.2357 

.050 

.4027 

.093 

.2716 

.150 

.2573 

.177 

.1449 

.250 

.1654 

.274 

-.0122 

.402 

.1396 

.565 

- .0060 

.550 

-.0176 

,730 

- .2104 

.760 

- .0289 

.608 

-.2364 

.830 

-.2466 

.837 

-.2608 

.905 

-.2211 

.950 

-.1187 

.933 

-.1434 

MACH  { 3) 

= 1.202  ALPHA 

SECTION  ( 

1JW1N6  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.1111  .0193 

.020 

,3851 

.030 

.2407 

,040 

.2294 

,030 

.2945 

.033 

.2189 

.130 

.1438 

.177 

.0943 

.230 

.4  632 

.274 

-.0413 

,402 

.0193 

,363 

-.0279 

.630 

-.0713 

.730 

-.2187 

.760 

-.0228 

.606 

-.2277 

-6.517 


RUN  = 133,000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.056  BETA 


IRF7U52) 

-8.663 


-8.663 


0A7E  07  NOV  74 


7 ABULA7E0  PRESSURE  DATA  - 1470 


PAGE  227 


7A7Q  01  712  SV  P2  P®  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  t 3)  a 1.202’  ALPHA  ( 21  = -6.317 

SECTION  l 11  WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/6  ,4360  .7710 


X/C 


,630 

-.2310 

,837 

-.2432 

,903 

- .2160 

,930 

-.1323 

,933 

-.1433 

MACH  t 3)  s 1 ,210  ALPHA  l 3)  a -4.326  RUN  = 133.000  RN/L  a 7.056  BETA 

SECTION  t HVrtND  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/S 

X/C 

.OQO 

.020 

.030 

.046 

.050 

.063 

.130 

.177 

.250 

.274 

.402 

.563 

.650 

.750 

.760 

.606 

.630 

.637 

.905 

.930 

.933 


.4360 


.0690 

.2111 

.2114 

” .1609 

.0526 

-.1039 
-.1472 
- .0490 


-.0220 

-.2299 

-.2362 

-.2163 

-.1630 


,7710 

.1435 

.3756 

.2464 

,0180 

-.1109 

-.0903 

-.2376 

-.2320, 

-.1333 


IRF7U32) 


-3,663 


date  07  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7D 


PA6E 


228 


U70  01  T12  SI  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE  IRFTUS2) 

MACH  l 3)  a 1.215  ALPHA  l 4)  a -2,106  RUN  a 133,000  RN/L  a 7,036  BETA  = -6.663 

SECTION  { 11W1N6  UPPER  SURFACE  OEPENOENT  VARIABLE  CP 


27  /B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1124 

.2374 

.020 

.3442 

.030 

.1376 

.046 

.1366 

.050 

.1889 

.083 

.1183 

.130 

-.0706 

.1J7 

- .0042 

.230 

-.1944 

.274 

-.1435 

.402 

-.1838 

.363 

-.0723 

.650 

-.1167 

.730 

-.2493 

.760 

-.0415 

.808 

-.2386 

.830 

- .2496 

.837. 

-.2133 

.803 

- .2233 

,830 

-.1298 

,833 

-.1807 

MACH  ( 3) 

= 1. 

212  ALPHA 

SECTION  t 

DW1NG  UPPER  SURFACE 

27/0 

.4360 

.7710 

X/C 

.ooo 

.1038 

.3489 

.020 

.2949 

.030 

.0784 

.048 

.0694 

.030 

.1238 

.OSS 

.0448 

'.ISO 

-.1863 

.177 

-.0640 

.230 

-.3003  • 

.274 

-.1603 

.402 

-.2313 

.363 

-.0930 

.650 

-.2061 

.750 

-.2833 

.760 

-.0798 

.806 

-.2612 

.140  RUN  = 133,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.056  BETA  = -8.663 


DATE  07  NOV  74  ’ 


tabulated  pressure  data  - wo 


PACE  229 


1A7D  01  112  Si  P£  PS  VrtN6  UPPER  SURFACE 


MACH  ( 3)  ■ 1.212  AUPHA  { t)  * 


SECTION  l DVUN6  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4360  .7710 

X'C 

.630 

-.2493 

.637 

- .2228 

.903 

-.2263 

.930 

-.1027 

.953 

-.1923 

MACH  < 3) 

a 1.206  ALWA 

SECTION  l 

UVjlNG  UPPER  6URFACE 

2T/B 

,4360  ,7710 

X/C 

.000 

.0334  .4136 

.020 

.1763 

.030 

.0126 

.049 

.0043 

.030 

.0405 

.063 

-.0229 

.130 

-.3231 

.177 

-.1229 

.230 

-.3936 

.274 

-.2160 

.402 

-.2760 

.363 

-.0976 

.630 

-.2730 

.730 

-.3173 

.760 

-.1203 

.808 

-.2949 

.630 

-.2261 

.637 

-.2494 

.903 

-.2316 

.930 

-.0777 

.933 

-.2137 

.140 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.370  RUN  = 133.000  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.036  BETA' 


WF7US2) 


« *6,663 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PA8E  230 


U70  01  712  Si  P2  PS  VrtN&  UPPER  SURFACE 

MACH  < 5)  * 1.196  ALPHA  t 7>  a 4.591  RUN  a 153.000  RN/L  a 7,038  BETA 

SECTION  l DVJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4380  .7710 

VC 


.ooo 

.0139 

.4490 

.020 

.0341 

.030 

-.0345 

.048 

-.0423 

.050 

- .0380 

.083 

-.0746 

.150 

-.4427 

.177 

-.1708 

.230 

-.3041 

.274 

-.2334 

.402 

-.3072 

.563 

-.1253 

.630 

-.3438 

.730 

-.3692 

.760 

-.1331 

,808 

-.3173 

.830 

-.2233 

.837 

-.2622 

.903 

-.2693 

.930 

-.0935 

.933 

- .2277 

MACH  1 3>  s 1.190  ALPHA  ( 8)  = 6.807  RUN  = 133.000  RN/L  = 7.038  BETA 

SECTION  l 11W1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

-.0190 

.4709 

.020 

-.1616 

• 030 

-.0829 

.048 

-.0861 

♦030 

-.1198 

.085 

-.1241 

.130 

- . 5008 

.177 

-.2163 

.250 

-.3841 

♦ 274 

-.2872 

.402 

-.3399 

• 565 

-.1327 

,650 

-.4162 

.750 

-.4381 

• 760 

-.1824 

.808 

-.3278 

IRF7U32) 
a -8.683 


-8.683 


DATE  07  NOV  n 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - 1A7D 


PACE  231 


IA70  ■ 01  T12  si  P2  PS  ' VIlNS  UPPER  SURFACE  (RFTUS2T  ■ 

HACH  l 3>  a 1.190  ALPHA  ( 6)  = 6.S07  , 

SECTION  l 1 TWINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/S  .4360  ;?710 

vc 

.S30  -.3007 

.657  -.2762 

.905  -.2672 

.950  -.1524 

.933  -.2479 

MACH  { 3>  = 1,176  ALPHA  < 9)  a 9.040  RUN  a 133. 000  RN/L  =.  7,036  BETA  = -8.663 

SECTION  l 1TW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

VC 

.OOO  -.0519  .4760 

.020  -.3039 

.030  -.1271 

,046  -.1261 

. .030  -.3553 

.OSS  -.1663 

.150  -.5363 

.177  -.2344 

.250  ' r.654Q 

' .274  -.31-74- 

.402  . -.3573 
.365  -.1624 

.650  -.4671 

,730  -.4907 

.760  -.2296 

.009  -.3762 

.630  -.3735 

.857  -.3272 

.903  -.3296 

.930  -.2032 

.933 


2636 


OMR  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1470 


PA6E  832 


MACH  1 4>  a 


1.504 


1A70  01  712  Si  P2  P6  VIlNS  UPPER  SURFACE 

ALPHA  l 11  a -6.809  RUN  a 112,000  RN/L  * 7,622  BETA 


WP7U52) 
a -8,711 


SECTION  1 llVilNS  UPPER  SUTFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/6 

.4380 

.7710 

X/C 

,000 

.0398 

.0213 

.020 

.3693 

.030 

.2516 

,048 

.233,4 

.050 

.3336 

.083 

.2214 

.130 

.1716 

.177 

.1669 

.250 

.0636 

.274 

.0269 

.402 

-.0476 

.365 

-.0370 

.630 

-.0398 

.750 

-.1294 

.760 

.1394 

.808 

.0367 

.850 

-.0224 

.837 

-.0036 

.903 

- .0301 

.950 

.0737 

.953 

- .0270 

-MACH  { 4)  3 1.504  ALPHA  l 2)  = -8.631  RUN  ~ 112.000  RN/L  = 7.622  BETA  = -6.711 

SECTION  l DWINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 

2V/B  .4360  . .7710 

X/C 


,000 

.0439 

.0841 

,020 

.3899 

• 030 

.2139 

,04a 

.2083 

.050 

.3132 

♦ 063 

.1494 

,1 50 

.1282 

,177 

.1101 

.230 

.0239 

.274 

-.0166 

• 402 

-.0980 

.565 

-.1094 

,650 

-.0936 

,730 

-.1649 

, 760 

.0842 

,606 

.0177 

0A7E  07  NOV  74 


7 ADULATED  PRESSURE  DATA  - 1 470 


PAGE  233 


1A7C  01  712  Si  P2  PS  VrtNO  UPPER  SURFACE  1RF7U525 

MACM  I4),a  1.504  ALPHA  l 25  = -6.631 

SECTION  l uwm  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cfi 

2V/B  .45 SO  ,7750 

X/C 

.650  -,1W 

.857  -.0155 

.905  -.0406 

.050  .0456 

,953  -.0448 

MACH  l 45  = 1.504  ALPHA  C 55  3 -4.399  RUN  3 112,000  RN/L  =-  7. 622  BETA  • 3 -9.711 

SEC710N  4 15VJ1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,0293 

.2007 

,020 

.4007 

.030 

.1710 

.048 

.1748 

.050 

.2856 

.085 

.1106 

,150 

.0715 

.177 

.0713 

• 250 

-.0390 

.274 

-.0511 

.402 

-.1218 

.565 

-.1711 

,650 

-.1650 

.750 

-.2145 

.760 

,0544 

'.808 

- ,0248 

,850 

-.1980 

.857 

-.0290 

.905 

-.0480 

.950 

-.0180 

.953 

-.0518 

evrt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0 ATA  - 1470 


PACE  254 


1470  01  TIE  31  P2  P6  WINS  UPPER  SURFACE  <RF7US2) 

MACH  l 4>  a 1.304  ALPHA  l 41  a -2.133  RUN  a 112.000  RN/L  = 7.622  BETA  » -6.711 

SECT  1CW  l 11VI1  MS-UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*r/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.ooo 

.0676 

.2943 

.020 

.3792 

.030 

.0962 

.048 

.1029 

.030 

.2451 

.065 

.0668 

.130 

- ,0020 

.177 

.0303 

.230 

-.1093 

.274 

-.0642 

.402 

-.1433 

.363 

-.1861 

.630 

r ,2368 

.730 

-.2633 

,760 

.0223 

.606 

-.0669 

.630 

-.2372 

.637 

-.0717 

.803 

-.0733 

.930 

-.1012 

.933 

-.0641 

MACH  ( 4) 

a 1, 

304  alpha 

SECTION  < 

DWIN6  UPPER  SURFACE 

2*70 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,0806 

.3803 

,020 

.3373 

.030 

.0639 

,046 

.0607 

,050 

.2033 

.063 

.0450 

.130 

-.0877 

;177 

-.0179 

.250 

-.1608 

,274 

- . 1097 

.402 

-.1667 

.563 

-.2105 

.630 

-.2672 

.730 

-.3332 

.760 

.0012 

.806 

-.0986 

.005  RUN  a 112,000  RNA.  a 7,622  BETA  a -8.711 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q' 

1A70  01  TIE  SI  PE  PS  VrtN6  UPPER  SURFACE 

MACH  1 41  a 1.504  ' ALPHA  l 51  = .005 

SECTION  1 11VHN6  UPPER  SURFACE  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

,7710 

X/C 

.050 

-.2953 

.057  • 

-.1001 

.905 

-.1056 

.950 

- .1342 

.953 

-.0914 

MACH  1 41  a 1.504  ALPHA  l 61  a 2.323  RUN  a 112.000  . RN/L  . 7. SEE  BETA  a -S.711 

SECTION  1 UWN5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0669 

.4422 

*020 

.'2499 

.030 

.0253 

.046 

.0212 

,030 

.1534 

.003 

-.0002 

.150 

-.1684 

.177 

- .0595 

.230 

-.2542 

.274 

-.1370 

.402 

-.1933 

.505 

-.2456 

*030 

-.3390 

.750 

. 

-.3806 

.760 

-.0153 

,600 

-.1090 

.650 

-.3603 

.637 

-.1096 

.905 

-.1147 

.950  - 

-.1960 

.953 

-.1079 

1079 


OVtt  07  NOV  74 


T ABULATEO  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  256 


MKH  1 41  a 


UTO  01  712  Si  P2  PS  VilNO  UPPER  SURFACE 

1.504  ALPHA  C 71  s 4.565  RUN  = 112,000  RtVL  = 7.622  BETA 


SECTION  l 11W1N6  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4560 

.7710 

X/C 

.000 

.0577 

.4765 

.020 

.0879 

,050 

-.0145 

.046 

-.0169 

.050 

.0765 

.065 

-.0455 

,150 

-.2281 

.177 

-.1015 

.250 

-.3140 

.274 

-.1672 

.402 

-.2176 

.565 

- .2667 

.650 

- .3963 

.750 

-.4169 

.760 

-.0452 

,606  ' 

-.1209 

.650 

-.3614 

.657 

-.1155 

.905 

-.1226 

.950 

-.2328 

.955 

-.1152 

MACH  < 41 

= 1. 

504  ALPHA 

SECT! CM  ( 

11W1N0  UPPER  SURFACE 

27/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0090 

.4912 

*020 

-.0326 

.030 

-.0607 

.046 

-.0554 

.030 

-.0667 

.063 

-.0866 

.130 

-.2678 

.177 

-.1372 

.230 

-.3625 

.274 

-.1926 

.402 

-.2361 

.563 

-.2866 

.630 

-.4422 

.750 

-.4551 

.760 

-.0764 

.606 

-.1509 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


S.BOO  RUN  5 112.000  RWL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,622  BETA 


(RF7US2) 

= -6.711 


-6,711 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OAT*  - TATO 


PAGE  257 


IA7D  01  T12  Si  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE  TRF7U521 

MACH  < 41  = 1.504  ALPHA  l 8)  a 0,800 

SECTION  < 11 WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2t/B 

,4360 

,7710 

X/C 

.850. 

-.3382 

.857 

-.1367 

.905 

-.1387 

.950 

-.2534 

.953 

-.1288 

MACH  l 4)  = 1.504  ALPHA  ( 91  a 9.048  RUN  = 112.000  RN/L  s 7.622  BETA  a -8.711 

SECTION  { UVUNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  . 7710 

X/C 


.003 

-.0117 

.5199 

.020 

- .0950 

.030 

-.1011 

.048 

-.0965 

.050  . 

-.1777 

.085 

-.1242 

.150 

-.3429 

.177 

-.1648 

.250 

-.4085 

.274 

-.2200 

.402 

-.2596 

.565 

- .3077 

.650 

-.4832 

..750 

-.4958 

.760 

— ,10B1 

.808 

-.1815 

,850 

-.3331 

.857 

-.1651 

.905 

-.1607 

.950 

-.2934 

.953 

-.1496 

0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAOE  258 


IA70  01  712  Si  P2  P6  WINS  UPPER  SURFACE 


(RF7U331  t 25  SEP  74  1 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


8REP 

a 

2690,0000  SO .FT 

. XMRP 

3 

1076.6600 

IN.  XO 

- 

BETA 

a 

6.000 

. ELV-1  -a 

. 6.000 

LREF 

a 

474.6100  IN. 

VM1P 

a 

.0000 

IN.  VO 

ELV-2 

a 

8.000 

ELV-3  a 

6,000 

BREF 

a 

936.6600  IN. 

ZW1P 

a 

375.0000 

IN.  20 

ELV-4 

a 

8.000 

BOFLAP  a 

,000 

SCALE 

a 

.0130 

ELV-1B 

a 

6.000 

ELV-QB  a 

6,000 

MACH 

* 

11  a ,900 

ALPHA  l 

\) 

a -6.402 

RUN 

a 150,000  UK/L  * 

6.000 

BET* 

a 8, 

,461 

SECTION  1 11VHN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.2849 

.2131 

.000 

.3310 

,030 

.4385 

.048 

.3876 

.050 

.3416 

.085 

.2373 

.150 

-.0337 

.177 

-.0433 

.250 

-.2269 

.274 

-.1303 

.400 

-.1512 

.565 

-.0311 

.650 

-.1314 

.750 

-.7421 

,760 

-.2129 

.608 

-.7439 

.850 

-.2678 

.857 

-.3233 

.903 

-.0323 

.930 

.0032 

.953 

.0101 

MACH  { l 1 a .696  ALPHA  t 2)  a -6,194  RUN  = 150,000  RN/L  = 6.000  BETA  = 6.461 

SECTION  ( UW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  .4360  .7710 


VC 


,000 

,3844 

.3451 

,020 

.4863 

,030 

.3701 

,046 

.3077 

.050 

.2334 

.065 

.1334 

,150 

-.2012 

.177 

-.1830 

,230 

-.3932 

DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DM*.  - TA70  ' 


PA6E  239 


TA70  01  T12  31  P2  P8  • 
MACH  1 1>  a ,093  ALPHA  ( 2)  a -6.191 
SECTTCM  t DHTN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

,7710 

X/C 

.274 

-.2373 

.402 

-.2236 

.365 

-.0918 

.630 

-.1276 

.730 

-.7427 

.780 

-.2326 

.608 

-.7337 

.850 

-.1876 

.837 

- .2252 

.903 

-.0310 

.930 

.0421 

.933 

.0211 

WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  l l)  a .898  ALPHA  ( 3)  a 
SECTtCN  t 1)V(IN6  UPPER  SURFACE 


Zf/B  ...  j4360 


X/C 

.000 

.020 

.030 

.018 

.030 

.033 

.130 

.177 

.330 

.274 

.402 

,383 

.830 

.730 

.780 

.808 

.830 

.837 

,903 

.930 

.933 


.4348 

.2937 

.2234 

.0480 

-.2703 

-.4161 

-.3108 

-.1293 


-.2508 

-.7588 

-.1533 

-.0113 

.0313 


.7710 

.4693 

.3926 

.1196 

-.3863 

-.3271 

-.1542 

-.7327 

-.0760 


-4.062  RUN  = 150.000  RU/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.000  BETA 


(RF7U33) 


6.461 


,0733 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRE3SURE  DATA  - U70 


PACE  240 


iato  oi  na  si  pa  pa  vittw  upper  surface 

MACH  l IT  * .837  ALPHA  t 4)  a -7.305  RUN  a 150.000  RN/L  a 6.000  BETA 

SECT1W  1 1TVHN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4964 

.5676 

.oao 

.2533 

.030 

.2044 

.046 

.1315 

.050 

-.0171 

.065 

-.0701 

.150 

-.6024 

.177 

-.3383 

.250 

-.7447 

,274 

- . 3320 

.402 

-.3835 

,563 

-.1683 

.650 

-.1826 

.750 

-.7477 

.760 

-.2710 

.608 

-.7385 

.650 

-.0142 

,857 

-.1066 

.903 

.0016 

.950 

.0761 

.953 

.0376 

MACH  ( 1)  = .637  ALPHA  ( 5)  a .233  RUN  = 150.000  RN/L  = 6.000  BETA 

SECTION  1 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3093 

.6223 

.020 

.0912 

.030 

.1077 

.048 

.0374 

.050 

-.1416 

.083 

-.1964 

.150 

-.8280 

.177 

-.4188 

.230 

-.8974 

.274 

-.6636 

.402 

-.6347 

.363 

-.1946 

.650 

-.4721 

.730 

-.3603 

,760 

-.2763 

.608 

-.3752 

TRF7U53) 

6.461 


a 8,461 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*  - 1*70 


PAtE  241 


t*70  01  712  SI  P2  P8  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  1 1)  a ,897  ALPHA  1 51  a 


SECTION  1 11  WINS  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

.850 

-.0753' 

.857 

- .0817 

.905 

.0104 

.950 

.0287 

.953 

.0445 

MACH  1 11 

a .899  ALPHA 

SECTION  l 

11WIN6  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.5002  .6327 

,020 

-.1032 

.030 

'.0052 

.048 

-.0534 

.050 

- .2627 

.085 

-.3791 

.150 

-.9451 

.177 

-.4989 

.250 

-1.0331 

.274 

-.7414 

.402 

-.7693 

.565 

-.2608 

.650 

-.6093 

.750 

-.5081 

.760 

-.2667 

.803 

- . 5033 

.850 

-.3998 

.857 

-.0912 

.905 

.0009 

.950 

-.2898 

.953 

.0348 

,253 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.417  RUN  a 150,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,000  BETA 


TRF7U53) 


8.461 


DATE  07  NOV  74 


TAB ULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PA6E  242 


1A70  01  112  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  < \)  a ,898  ALPHA  ( 7)  a 4.566  RUN  a 150,000  RN/L  a 6.000  BETA 

SECT! CM  l DWINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,4735 

.6045 

.020 

-.3868 

.030 

-.1038 

.048 

-.1475 

.050 

-.4128 

.065 

-.4747 

.150 

-1.0233 

,177 

-.5603 

.250 

-1.0401 

.274 

-.8062 

.402 

-.8383 

.565 

-.3768 

.650 

-.6035 

.750 

-.5358 

.760 

-.2385 

.808 

-.6252 

.850 

-.4744 

.857 

-.1131 

.905 

-.0246 

.950 

-.4320 

.953 

.0073 

MACH  < 11  = ,699  ALPHA  ( 61  a 6.T42  RUN  = 150,000  RN/L  a 6.000  BETA 

SECTION  i HWINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.4324 

.5512 

.020 

-.6706 

.030 

- .2239 

.046 

-.2408 

.030 

-.7886 

.063 

-.5564 

.130 

-1.0667 

.177 

-.7079 

.250 

-1,0316 

.274 

-.8387 

.402 

- ,8982 

• 363 

-.4387 

.650 

-.6199 

,750 

-.5808 

.760 

-.2390 

.606 

-.8584 

(RF7U53) 

6.461 


6.461 


OWE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PAGE  843 


IATO  01  TIE  Si  PS  P8  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 15  a ,699  ALPHA  t 8)  = S.74S 

SECTION  { 15V11NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2y/B 

.4390 

.7710 

X/C 

.650 

-.5335 

.657 

-.1773 

.905 

- .0730 

.950 

- . 5103 

.953 

- .0399 

MACH  l 1)  = .899  ALPHA  l 91  = 8,899  RUN  3 150.000  RN/L  = 6,000  BETA 

SECTION  l HVilNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

tr/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.4209 

.5005 

.0*0 

- .8043 

.000 

-.3144 

.049 

-.3092 

,050 

-.9608 

,0*5 

-.6315 

.150 

-1 .2277 

.177 

-.8207 

,250 

-1.1351 

.274 

-.9113 

.402  • 

-.9479 

♦ 363 

- . 4989 

.650 

-.7282 

.750 

-.7223 

.760 

-.2995 

.608 

-.6820 

.850 

-.6683 

.657 

-.2549 

.803 

-.1429 

.9  30 

-.6441 

,933 

-.1029 

IRF7U55) 


8.461 


DATE  07  NOV  74 


TA6ULATE0  PRE6SURE  DATA  - U70 


PAGE  244 


IA7D  01  T12  57  P2  P8  VjTNO  UPPER  SURFACE  IRF7U5S) 

MACH  ( 21  a 1.078  ALPHA  l 1)  a -6.845  RUN  a 159.000  RN/L  = 8.533  BETA  a 6.599 

SECTION  l 11VI1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3384 

.3744 

.020 

.6064 

.030 

.4989 

,046 

.4537 

.050 

.4021 

.065 

.3374 

.150 

.0333 

,177 

,0343 

.250 

-.1866 

.274 

-.1917 

.402 

-.2631 

.563 

.1205 

.650 

- .0671 

.750 

-.4358 

.760 

.0091 

.606 

-.4105 

.650 

-.3922 

.857 

-.3354 

.905 

- .2061 

.950 

-.1760 

.953 

-.1267 

MACH  ( 2)  = 1.092  ALPHA  < 2)  a -6,565  RUN  = 159.000  RN/L  = 6.533  BETA  = 8.599 

SECTION  ( 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

x/c 


.000 

.4497 

.4711 

.020 

.3616 

.030 

.4609 

.046 

,4043 

.030 

.3362 

.083 

,2693 

.150 

-.0400 

,177 

.0082 

.230 

-.2681 

.274 

-.2313 

,4h2 

-.3086 

.363 

.0609 

.030 

-.2495 

.750 

-.4447 

.760 

-.0093 

.608 

-.4123 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTD, 


PACE  BAS 


U70  01  TIB  SI  PB  PS  VITN6  UPPER  SURFACE  IRFTUSJ) 

MACH  l E)  ■ 1.Q9B  ALPHA  l B)  * -6,583 

SECT  1 CM  < DUINC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


47 /B 

,4360 

.7710 

A/C 

.830 

« .3239 

,887 

-.SB74 

.903 

-.BBSS 

.950 

-.1491 

.933 

-.1401 

MACH  IB)  9 1.103  ALPHA  (5)  a -4.4B4  RUN-  •«  139,000  RN/L  a 6.333  BETA  a 8.399 

, ' * 

SECTION  l DVHN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


B7/B 

.4360 

.7710 

x/c 

- 

.000 

.3140 

,3357 

.OBO 

.3330 

.030 

.4005 

,046 

.3381 

. .030 

. .2949 

.083 

.1372 

.130 

-.1322 

.177. 

- .0397 

.250 

-.3353 

.274 

-.B900 

* 

.402 

-.3631 

.365 

- .0978 

.630 

- . 5970 

.730 

-.6390 

.760 

•-.0127 

.808 

-.3983 

.830 

-.3017 

.837 

-.3770 

.903 

-.3044 

.930 

-.1979 

.933 

-.1416 

t 

OATt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


FADE  245 


1A7D  01  T12  Si  P2  P8  VllNG  UPPER  SURFACE 

MACH  I 2)  » 1.112  ALPHA  < A)  a -2.194  RUN  a 139.000  RN/L  a 6.333  BETA 

SECTION  i DVilNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,3392 

.6370 

,020 

.4706 

,030 

.3294 

.046 

.2660 

.030 

.2420 

.063 

.0136 

.130 

-.2311 

.177 

-.1213 

.230 

-.4128 

.274 

-.3239 

.402 

-.4062 

.363 

-.2376 

.630 

-.6393 

.730 

-.7826 

.760 

-.0393 

.606 

-.3719 

,630 

-.4022 

.657 

-.3607 

.903 

-.3040 

.930 

-.3223 

.933 

-.2473 

MACH  (!)  ! 1.110  ALPHA  t 9)  a .DBA  RUN  a 159.000  RN/L  = 6,533  BETA 

SECTION  I UVrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

StV/B  ,A360  .7710 

x/c 


»ooo 

.3782 

.7281 

.020 

.3636 

•030 

.2432 

•04$ 

.1867 

.030 

.1622 

,083 

-.0704 

.130 

-.4036 

.17? 

-.2108 

,230 

-.5192 

.274 

-.3996 

,402 

-.4636 

,393 

-.4304 

,950 

-.7193 

.730 

-.6324 

,790 

-.1032 

.908 

-.3661 

(RF7U53) 

6.S99 


6.599 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAOE  247 


1A70  01  T12  si  P2  pe  U1N6  UPPER  SURFACE 

MACH  t 2)  a 1.110  ALPHA  I 3)  a .004 
SECTION  (,  DVrtNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE, CP 


27/B 

.4360 

.7710 

VC 

.850 

-.4778 

.857 

-.3367 

.905 

-.3123 

.950 

-.4124 

.953 

-.2614 

MACH  i.  2)  s 1.104  ALPHA  { 6)  s 2,212  RUN  a 159.000  RN/L  = 6.533  BETA 

SECTION  I 11U1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE -CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

VC 

,ooo 

.5713 

.7584 

.020 

.1891 

.030 

.1445 

• 048 

,1055 

.050 

.0429 

.085 

-.1320 

.150 

-.5096 

.177 

-.3198 

.250 

.-.6191 

.274 

- .4621 

.402 

-.3183 

.565 

- .5696 

,650 

-.7932 

,750 

-.8149 

.760 

-.1851 

,608 

-.3798 

,850 

-.6214 

1 .657  § 

-.3670 

.905 

- ,3326 

.930 

-.5387 

.953 

-.2829 

(RF7U33) 


S ,339 


2829 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA?D 


PACE  248 


IA70  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

NACH  1 E)  = 1.095  ALPHA  1 ?T  = 4.401  RUN  e 159.000  RN/L  = 6.533  SETA 

SECTION  { DVttNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


By  /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.5411 

.7299 

,020 

-.1428 

.030 

.0147 

.048 

,0135 

.050 

-.1396 

,0*5 

-.2435 

,150 

-.3918 

.177 

-.4241 

.250 

-.7098 

.274 

-.5431 

.402 

-.5695 

.565 

-.6403 

.650 

-.6663 

,750 

-.8933 

.760 

- .2624 

.603 

-.4218 

,850 

-.6667 

.857 

-.3980 

.805 

-.3563 

.850 

-.5727 

.853 

-.3005 

MACH  ( 2>  = 1.086  ALPHA  < 8)  = 6,591  RUN  s 159.000  RN/L  = 6.533  BETA 

3ECT1CN  ( DW1N9  UPPER  SURFACE  . DEPENDENT  VARIABLE  CP 
STr/B  ■ 4360  . 7710 

X/C 


.000 

.4769 

.7032 

,020 

-.2994 

,030 

-.1404 

,048 

-.1032 

,050 

-.4325 

,035 

-.3519 

,150 

-.6968 

,177 

- . 5431 

,250 

-.7939 

,274 

- . 8420 

402 

-.8566 

585 

-.7096 

650 

-.9315 

750 

-.8051 

760 

-.3501 

608 

-.4732 

(RF7U53) 

8.599 


S.  599 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PA6E  249 


1A70  01  712  31  pa  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  1 21  a 1.036  ALPHA  l 61  a 
SECTION  1 11WIN6  UPPER  SURFACE 


av/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.850 

-.7380 

.85? 

-.4479 

.505 

-.3969 

.550 

-.8692 

.553 

— ,3008 

MACH  t Z) 

a 1, 

,077  ALPHA 

SECTION  { 

DWIN&  UPPER  SURFACE 

ssv/e 

.4360 

,7710 

x/c 

.000 

.4750 

.6643 

.020 

-.4302 

.030 

-.2340 

,040 

-.2149 

.050 

-.3796 

.005 

-.4502 

.150 

-.8323 

.177 

-.6338 

.250 

-.8819 

.274 

-.7627 

.402 

-.7426 

,565 

-.7573 

.650 

-.9881 

.750 

-.8310 

.760 

-.3931 

.eoe 

-.5416 

.050 

-.8133 

.857 

-. 3408 

,505 

-.4789 

.950 

-.7408 

.953 

-.3722 

6.591 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


S.7S4  RUN  = 159.000  RN/L  = 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.533  BETA  > 


IRFTU53) 


6,599 


3722 


7406 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  ISO 


IA70  Qt  IU  at  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l St  a t.ISS  ALPHA  t tt  » -8.662  RUN  a 149.000  RN/L  a 7.0S9  BETA 

8ECT1CN  < ttVitNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1RF7U53) 

= 8,662 


2Y/8 

,4360 

.7710 

X/C 

.GOO 

,3320 

.4388 

.020 

.6683 

*030 

.3233 

,046 

.4669 

.030 

.4793 

.063 

.3966 

.130 

' 

.1394 

.177 

.1478 

.230 

-.0725 

,274 

- .0809 

.402 

-.1667 

.363 

.0924 

.650 

-.3169 

.750 

-.3553 

.760 

.0936 

.606 

-.2803 

.630 

-.2375 

.657 

-.2620 

.605 

-.1653 

.650 

-.1163 

.653 

-.0363 

MACH  ( 3)  a 1.199  ALPHA  1 2)  = -6.446  RUN  a 149.000  RN/L  = 7.056  BETA  a 8.662 

SECTION  1 1>W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Sv/B  .4360  .7710 

x/c 


.000 

.3875 

.3174 

,020 

.6460 

,030 

,4446 

.046 

.3988 

,050 

. 

.4345 

.063 

.2611 

,130 

.0767 

.177 

.0781 

.230 

-.1408 

.274 

-.1263 

,402 

-.2094 

.363 

-.1743 

.550 

-.4309 

.730 

- . 3932 

,760 

.0716 

i 605 

-.2730 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  251 


1A70  01  T12  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  - 


MACH  l 31  a 1.100  ALPHA  1 21  a 
SECTION.!  llVrtNO  UPPER  SURFACE 


2v/ a 

.4360 

.7710 

X/C 

• 650 

-.3364 

.857 

' .2613 

.003 

-.2030 

.050 

-.1767 

.033 

-.1393 

MACH  l 31 

a 1; 

.206  ALPHA 

SECTION  ! 

11U1N6  UPPER  SURFACE 

W/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.QOQ 

.4344 

.6060 

,020 

.3990 

• 030 

.3762 

•040 

.3277 

.030 

.3916 

•093 

.1330 

.130 

-.0224 

• 177 

.0096 

.230 

-.2131 

• 274 

-.1641 

.402 

-.2366 

.363 

-.3363 

.650 

-.4761 

• 730 

-.6287 

• 760 

.0236 

,909 

-.2644 

.930 

-.4166 

.957 

-.2520 

,903 

-.2043 

.930 

- .2763 

.933 

-.1691 

'8.446 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.220 


RUN 


140.000  RU/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.056  BETA 


WFTUS31 


6.662 


,2763 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 


PA6E  252 


MAC*  1 31  a 1,211 


1A7D  01  TIE  St  P2  PS  WXH& 'UPPER  SURFACE 

ALPHA  t 4)  a -2.000  RUN  a 149.000  RN/L  = 7.056  BETA 


SECTION  t UW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

.4782 

.6750 

.020 

.5293 

.030 

,3106 

.048 

.2617 

.030 

.3209 

.083 

.0568 

.130 

-.1374 

.177 

-.0601 

,250 

-.3031 

.274 

-.2506 

.402 

-.3147 

.363 

-.4067 

.630 

-.5303 

.730 

-.6733 

.760 

- .0720 

.808 

-.2660 

.830 

-,41Q_8 

.857 

-.2311 

.905 

-.2108 

.930 

-.3372 

.953 

-.1806 

MACH  { 3)  - 1,207  ALFHA  X 3)  = ,249.  RUN  a 149.000  RN/L  a 7.039  BETA 

SECTION  t 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  . 4360  ,7710 


X/C 


«ooo 

.4991 

.7208 

.020 

.4334 

.030 

.2545 

.04$ 

.2134 

.030 

.2474 

.083 

-.0099 

.130 

-.2748 

,177 

-.1393 

.230 

-.3936 

,274 

-.3129 

.402 

-.3715 

.365 

-.4341 

.630 

-.5985 

,730 

- , 7091 

.760 

-.1738 

,606 

-.2992 

tRFTuSS) 

8,662 


= 8.662 


date  07  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PAGE  2 S3 


TA7Q  01  T12  St  P2  P8  VftN6  UPPER  SURFACE 

MACH  { 3)  a 1.207  ALPHA  {,  S>  a .246  ' 


SECTION  ( DW1N9  UPPER  SURFACE 


2T/B 

.4360 

X/C 

.630 

.837 

-.2783 

.903 

- .2332 

.930 

.933 

-.1968 

MACH  t 3) 

a 1, 

SECTION  < 

11VITN6 

2V/B 

.4360 

X/C 

.000 

.3607 

.020 

. .030 

.1653 

.048 

.1391 

,030 

.083 

-.1023 

.130 

.177 

-.2617 

.230 

-.274 

-.3835 

.402 

-.4285 

,565 

-.4922 

.630 

.730 

,760 

-.2597 

.808 

-.3438 

.850 

.857 

-.3138 

.903 

-.2607 

.930 

,953 

-.2164 

,7710 

-.4323 

-.3640 

.203  ALPHA  < 6}  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.7802 

.3022 

.1531 

-.3671 

-.4770 

-.6612 

-.7498 

-.4979 

-.4380 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.436  RUN  a 149.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7;056  BETA 


IRF7USS) 


8.662 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DVT*  - IATO 


PACE  234 


TA70  01  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 SI  a 1.196  ALPHA  l 7)  s A. 583  RUN  a 149.000  RN/L  a 7.036  BETA 

SECTION  1 UW1NS  UPPER  SURFACE,  DEPENDENT  VARIABLE  .CP 


27  /B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.3374  .7916 

.020 

- ,0043 

.030 

.0340 

.049 

.0376 

.030 

.0011 

.085 

-.1764 

,130 

-.4433 

.177 

-.3674 

.230 

-.3614 

.274 

-.4668 

.402 

-.4737 

.363 

-.3283 

.630 

-.7143 

.730 

-.6889 

.760 

-.3331 

.808 

-.4033 

.850 

- . 3740 

.837 

-.3663 

.903 

-.3047 

,930 

- . 3336 

.933 

-.2418 

MACH  1 3) 

a 1.187  ALPHA 

SECTTCN  l 

1)W1N6  UPPER  SURFACE 

27 /B 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

.5480  ,7744 

.020 

-.1458 

.050 

-.0439  , 

.046 

-.0418 

,050 

-.2707 

.065 

-.2678 

.150 

-.3378 

.177 

-.4618 

♦ 250 

- ; 6344 

.274 

-.3471 

*402 

-.3421 

.563 

-.3602 

.630 

-.7790 

.750 

-.7073 

.760 

-.4034 

.fioe 

-.4723 

6. SSS  RUN  a 149.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7 .036  BETA 


(RFTU53) 

8.662 


6.662 


OATS  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


pace  ass 


IATO  01  712  SI  pa  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  t S)  * 1.187  ALPHA  { 8)  a 6.683 

SECT  lew  1 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE. CP 


27/  B 

• A3  60 

.7710 

X/C 

.850 

• 837 

-.4264 

.903 

-.3600 

.950 

'.3967 

.933 

- .2473 

MACH  l 31  a 1.173  ALPHA  1 9)  a 9.Q96  RUN  a 149.000  RN/L  a 7.D56  BETA 

SECTION  1 DVrtNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2//B  • 

.4360 

' .7710 

x/c 

.000 

.3686 

.7399 

.020  ' 

-.2726 

.030 

-.1039 

.048 

-.1027 

.'.030 

-.4205 

.083 

-.3277 

.130 

-.6632 

.177 

-.3330 

.230 

-.7143 

.274 

-.6354 

.402 

-.6130 

.565 

-.6465 

.630 

-.6222 

.730 

-.7216 

.760 

-.4569 

.808 

-.3447 

.850 

-.6861 

.837 

-.4351 

.903 

-.4202 

.930 

-.6331 

.933 

-.2624 

IRF7U53) 


6.662 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PA6E  236 


U70  01  712  SI  P2  P8  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  ( *t  • 1.504  ALPHA  l 11  a -8.830  RUN  a 102.000  RN/L  a 7.722 

SECTION  1 UVIlHo'uPPER  51ft  FACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3662 

.6072 

.020 

.7553 

.030 

.4757 

.048 

.4466 

.050 

.3826 

.083 

.3112 

.130 

.2522 

.177 

.2134 

.250 

.0749 

.274 

.0246 

■ .402 

-.0487 

.363 

-.1186 

.650 

-.1636 

.750 

-.3237 

.760 

.1836 

.608 

-.0130 

.850 

-.3304 

.657 

- .0069 

.903 

.0235 

.950* 

-.1674 

.953 

.0459 

MACH  l 4)  = 1.504  ALFHA  ( 2)  = -6,329  RUN  a 102.000  RN/L  = 7.1722  BETA  a 8.710  ' 

SECTION  (.  11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2y/B 

.4360 

.7710 

■ X/C 

.000 

.4049 

.6488 

.020 

.7143 

,030 

.4243' 

.048 

.3934 

.050 

.3319 

.085 

,2373 

.130 

.1701 

.177 

.1323 

.230 

.0092 

.274 

-.0339 

.402 

-.1111 

.563 

-.1700 

' .630 

-.2393 

.730 

-.3704 

,760 

.0811 

- .008 

-.0467 

IRF7U5J) 

BETA  a 8,710 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OKU  - 1A70 


PACE  257 


tA7Q  01  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  i 41  = 1.504  ALPHA  { 21  = -6.529 

SECTION  l 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2v  /a 

.4360 

.7710 

x/c 

.850 

-.3726 

.857 

-.0266 

.905 

.0029 

.950 

-.2679 

.933 

.0202 

MACH  < 41  = 1.504  ALPHA  { 31  a -4.2S2  RUN  = 102.000  WL  ='  7.722  BETA 

SECTtW  { 11WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  . 

2T/B  .4360  . 7710 

X/C 


,Q00 

.4653 

.6957 

.020 

.6733 

.030 

.3622 

.040 

.3262 

.050 

.4877 

.085 

,1638 

.150 

.0932 

.177 

.0451 

.250 

-.0620 

.274 

-.0964 

.402 

-.1547 

.565 

-.2178 

,650 

-.2686 

.750 

-.3996 

.760 

-.0115 

.80S 

-.1000 

.850 

-.4074 

.857 

-.0690 

,805 

-.0324 

.950 

-.3445 

.953 

-.0103 

1RF7U531 


8.710  . 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DAT*  - U70 


PAGE  238 


U70  01  TIE  51  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACN  1 4>  a 1.504  ALPHA  l 4)  a -E.019  RUN  a IDE, ODD  RN/L  a 7.7EE  BETA 

SECT1CN  l 11V11NG  UPPER  SURFACE  - - DEPENDENT  VARIABLE -CP 


Er/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4925 

.7362 

.020 

,6266 

.050 

.3020 

.049 

.2707 

.050 

.4447 

.095 

.0979 

.150 

.0224 

.177 

-.0417 

,050 

-.1238 

.274 

-.1577 

.402 

- .2099 

.565 

-.2565 

.650 

-.3351 

.750 

-.4324 

.760 

- .0624 

.609 

-.1591 

.650 

-.4373 

.957 

-.1276 

.905 

-.0787 

.950 

-.3804 

.950 

-.0462 

MACH  1 4) 

= 1. 

504  ALFHA 

SECTION  < 

DWtNG  UPPER  SURFACE 

EY/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4969 

.7732 

.020 

.3513 

.020 

.2420 

.049 

,2131 

.050 

.3753 

.085 

.0410 

.150 

-.0432 

.177 

-.1050 

.?50 

-.1612 

.274 

-.2148 

.402 

-.2756 

.563 

-.2935 

.630 

-.3767 

.750 

-.4636 

.760 

-.1479 

.808 

-.2140 

.218  RUN  B 102,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.  TEE  BETA 


IRF7U33) 

9.710 


8.710 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*  - 1A70 


PACE  259 


U70  01  112  SI  P2  P8  WINS  UPPER  SURFACE 


IRF7U53) 


MACH  l 4) 

a 1.504  ALPHA 

SEC!  TON  l 

DVilNS  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

,4360  .7710 

X/C 

.650 

-.4651 

.857 

-.1914 

.905 

-.1372 

.950 

-.4166 

.953 

- .0942 

MACH  T 4) 

a 1.504  ALPHA 

SECTION  1 

DWINS  UPPER  SURFACE 

2VB 

.4360  .7710 

X/C 

•000 

,3157  .8040 

,oao 

.4304 

.030 

.2039 

*040 

.1743 

•030 

.2951 

•083 

-.0016 

.150 

-.1089 

• 17? 

-.1687 

• 230 

-.2350 

• 274 

-.2669 

.402 

-.3106 

.583 

- .3332 

.630 

-.4133 

.730 

-.4849 

• 760 

-.2131 

• 80B 

-.2741 

• 850 

-.4873 

• 83? 

-.2498 

.903 

-.1973 

• 930 

-.3313 

• 9 53 

-.1481 

,2ia 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.46B  RUN  a 102.000  RN/L  a 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.722  BETA 


a,  710 


DM6  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7D 


FADE  2 SO 


U70  01  TU  SI  P2  PS  WIND  UPPER  SURFACE  IRFTU53) 

MACH  i,  4)  a 1 . 504  ALPHA  ( 7)  = A. 702  RUN  = 108.000  RN/L  = T.722  BETA  ? 6.710 

SECTION  1 DWTN3  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP. 

2T/B  .4030  ,7710 

X/C 


.000 

.5430 

.6395 

.020 

,3154 

.000 

.1606 

.048 

,1300 

.050 

.2478 

.085 

-.0415 

,150 

-.1540 

.177 

-.2094 

.250 

-.2755 

.274 

-.3013 

.402 

-.3562 

.535 

-.3609 

• 350 

-.4440 

.750 

-.5007 

.760 

-.2763 

.808 

-.3462 

,850 

-.3654 

.857 

-.2941 

.905 

-.2476 

.950 

-.3653 

.9  53 

-.1760 

MACH  l 4>  = 1.S04  ALPHA  l 6)  = 6,945  RUN  a 102.000  RN/L  = 7,722  BETA  a 8,710 

SECT 1CW  t 11WIN3  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZY/B  ,4360  .7710 

X/C 


.000 

.5774 

.8797 

.080 

,1908 

.030 

.1427 

.046 

.1085 

,050 

.1256 

.065 

-.0629 

.150 

-.1917 

.177 

- ,2423 

.250 

-.3123 

.274 

-.3433 

.402 

-.3861 

.565 

-.3824 

.650 

-.4653 

.750 

-.5182 

.780 

-.3186 

.80S 

-.4067 

DATE  Q7  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  261 


1A70  01  712  al  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 Al  » 1.50A  ALPHA  1 61  * 6,945 

SECTION  < 11W1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

VC 

.650 

-.4157 

.657 

-.3517 

.905 

- .2944 

.950 

-.3759 

.953 

-.2167 

MACH  1 4) 

3 1 

SECTION  1 

11W1NG 

2Y/B 

.4360 

VC 

,000 

.6306 

.020 

.030 

.1420 

.046 

.1051 

.050 

.065 

-.0676 

.150 

.177 

-.2561 

.250 

.274 

-.3674 

.402 

-.4090 

.565 

-.3996 

.650 

.750 

.760 

-.3477 

.608 

-.4306 

.650 

.657 

-.4026 

.905 

-.3546 

.950 

.953 

-.2239 

.504  ALPHA  1 91  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.6749 

.0665 

-.0705 
- .2601 
>.3595 

-.4907 
- . 5262 

-.4345 


9.193  RUN  = 102.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.722  BETA 


IRF7US31 


6.710 


4136 


DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 

7470  01  TIE  Si  PE  PS 

REFERENCE  D474 


SREF 

3 

2690.0000  SQ.FT 

. XWRP 

s 1076.6800 

IN.  XO 

LREF 

3 

474.S100  IN. 

VMRP 

a ,0000 

IN.  TO 

BREF 

3 

936.6800  IN. 

ZMRP 

- 375.0000 

IN.  20 

SCALE 

3 

.0190 

MACH 

l)  = .903 

ALPHA  7 

1)  a -8.340 

SECTION  7 MVIlNt  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PARE  E6E 

NT  NO  UPPER  SURFACE  IRF7U54)  1 25  SEP  74  > 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

= 

4.000 

ELV-1  = 

$.000 

ELV-2 

6.000 

ELV-3  = 

$.000 

ELV-4 

3 

8.000 

BDFLAP  = 

.000 

ELV-IB 

= 

9.000 

ELV-CB  = 

$.000 

191.000  RN/L  = 9.978  BETA  ~ 4.231 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.1924 

.0753 

.020 

.4976 

.030 

.4228 

.048 

.3869 

.050 

.3243 

.083 

.2822 

.150 

- .0308 

.177 

.0025 

.250 

-.1989 

.274 

- .0943 

.402 

-.1517 

.565 

-.1041 

.650 

-.1327 

.750 

-.7397 

.760 

-.2467 

,808 

-.7644 

.850 

-.6438 

.857 

-.6140 

.905 

-.2252  ■ 

.950 

-.1017 

.9  53 

-.0766 

MACH  ( 1)  = .898  ALPHA  ( 2)  = 

SECTION  ( DVJ1N&  UPPER  SURFACE 


2V/B  .4380  .7710 


X/C 

.000 

.020 

.030 

.048 

.050 

.085 

.150 

.177 

.250 


.2953 

.3699 

.3201 

.1934 

-.1045 


. .2059 
.4538 

.2370 

-.1599 


-6.179  RUN 


151.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9,978  BETA  a 4.231 


3100 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  * 1470 


PAGE  263 


1470  01  TIE  SI  PE  P6  WIND  UPPER  SURF4CE 

MACH  1 1)  = .890  4LPH4  < 2)  = -6.179 

SECTION  {.  llVtlND  UPPER  SURF4CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

EV/B  .4380  .7710 

VC 


,274 

-.1903 

,402 

- . 6639 

,365 

-.1544 

.630 

-.2133 

,730 

-.7399 

,760 

— ,679  5 

,6oa 

-.7691 

,630 

-.3127 

,657 

-.5099 

,005 

-.1424 

,050 

- .0410 

,033 

-.0436 

MACH  ( 1)  = .697  ALPHA  1 3)  = -4.056  RUN  = 151.000  RN/L  *<  3.976  BETA 

SECTION  l DVJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

VC 


.000 

.3790 

.3364 

.020 

.3660 

.030 

.3070 

.046 

.2470 

.030 

.1312 

,065 

.0965 

,130 

-.3041 

.177 

-.2164 

.230 

-.4713 

.274 

-.2834 

,402 

-.2960 

.365 

-.1936 

• 650 

-.3166 

.750 

-.7624 

,760 

-.3137 

.606 

-.8071 

.630 

-.2095 

.637 

-.3692 

.905 

-.1207 

• 030 

-.0263 

,033 

-.0343 

1RP7U54) 


4. ESI 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 


PAGE  264 


MACH  t 1)  s 


.896  ALPHA  l 47 


1470  01  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  (RF7U54) 

-1.913  RUN  = 151.000  RN/L  = 5.978  BET4  = 4.231 


SECTION  l DVJ1NG  UPPER  SURF4CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V /B 

.4360 

.7710 

X'C 

.000 

.4316 

.4575 

.020 

.2685 

.030 

.2267 

.049 

.1616 

.050 

.0069 

.085 

-.0075 

.150 

-.4881 

.177 

-.3087 

.250 

- . 5960 

.274 

-.4476 

.402 

-.3922 

.565 

- .2318 

.650 

-.3607 

.750 

-.7955 

.760 

-.3722 

.808 

-.8225 

.850 

-.1905 

.857 

-.2723 

.905 

-.1139 

.950 

-.0185 

.953 

-.0351 

MACH  t 1) 

- 

899  ALPHA 

SECTION  t 

DWTNG  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4572 

.5354 

.020 

.1183 

.030 

.1392 

.04® 

.0734 

,030 

-.1182 

,003 

-.1179 

.130 

- . 7299 

.177 

-.3674 

.250 

-.8166 

.274 

-.5903 

.402 

-.4158 

.363 

-.2435 

.630 

-.4053 

.750 

-.7624 

.760 

-.3916 

♦ 80S 

-.8594 

.229  RUN  = 151 .000  RU/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9.979  BETA  = 4.231 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA6E  285 


TA70  01  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 11  - .889  ALPHA  l 51  s ,229 

SECTION  ( 11  WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZV/B 

.4360 

,7710 

X/C 

.ft3Q 

-.1631 

*&37 

-.2506 

.903 

-.1166 

.930 

-.0372 

.933 

-.0412 

MACH  { 11 

a 

SECTION  1 

11WIN0 

2V /B 

.4360 

X/C 

.000 

.4532 

.020 

.030 

.0362 

.040 

-.0225 

.050 

.065 

-.2564 

.150 

.177 

-.4459 

.250 

.274 

-.6650 

.402 

-.6985 

.565 

-.2902 

.650 

.750 

.760 

-.4027 

,805 

-.8333 

,650 

.857 

-.2455 

.905 

-.1273 

.950 

.933 

-.0475 

SOD  ALPHA  C S)  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.5634 

-.0606 

- ,2446 
-.6161 
-.9763 

-.6155 

-.4719 

-.2699 


2,361  RUN  a 151.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.978  BETA 


1RF7U541 


4,231 


1535 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


pace  2»6 


U70  01  712  31  P2  P6  VHNO  UPPER  SURFACE  IRF7U54) 

MACH  1 11  a .398  ALPHA  t 71  a 4. SIS  RUN  a 151.000  RN/L  a 3.078  BETA  = 4.231 

SECTION  l 11VI1N4  UPPER  SURFACE  _ . DEPENDENT  VARIABLE  CP  - . . 

27 /B  .4380  .7710 

X/C 


.000 

.4237 

.5431 

.020 

-.3201 

.030 

-.0724 

,048 

-.1162 

.030 

-.3931 

,083 

-,433i 

,130 

-1.0167 

.177 

-.5195 

.250 

-1.1115 

.274 

-.7630 

.402 

-.7939 

.38b 

-.3708 

.630 

-.6736 

.750 

-.3338 

.760 

-.3768 

.808 

-.7843 

.830 

-.4584 

.837 

-.2434 

.903 

-.1131 

.930 

-.3834 

.933 

-.0394 

MACH  ( 11  a .899  ALPHA  t 81  a 6.633  RUN  a 131.000  RN/L  a 3.978  BETA  = 4.231 

SECTION  l 11VJ1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4360  .7710 


X/C 


,00Q 

.3993 

. 3048 

,020 

-.8313 

.050 

-.1644 

.046 

-.1947 

.050 

-.3913 

.083 

- . 3030 

.150 

-1.0852 

.177 

-.3421 

;230 

-1,0378 

.274 

-.8122 

.402 

-.8478 

.363 

-.4421 

.650 

-.6377 

.730 

-.6124 

.760 

-.3234 

.608 

-.7839 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 


PA6E  267 


U70  01  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MAW  l 1)  a .899  ALPHA  { 81  a 0.633 


(RF7U54) 


SECT1CN  1 DW1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/8 

.4360 

.7710 

VC 

,930 

-.3567 

.63? 

-.3484 

,605 

-.1335 

,050 

- ; 5289 

.9  53 

- .0682 

MACH  l 11  = ,899  ALPHA  l 9)  = 8.TS3  RUN  = 131.000  RN/L  a S.97S  BETA  = 4,231 

SECTION  l DW1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

VC 


,QOQ 

.3653, 

.4323 

,020 

-.7963 

,030 

-.2617 

.040 

-.2694 

•030 

-.9347 

.085 

-.3745 

,150 

-1.1549 

.177 

-.6838 

.250 

-1.1573 

.274 

-.8422 

,402 

- .9040 

.585 

-.3241 

.650 

-.7090 

.750 

-.7303 

,760 

-.3004 

.803 

-.7433 

,850 

-.7014 

.857 

-.3381 

.905 

-.1444 

.950 

-.6376 

.953 

-.0898 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PAGE  268 


1470  01  712  SI  P2  P8  WING  UPPER  SURF4CE 

M4CM  t 2)  = 1,054  ALPHA  1 11  = -8.687  RUN  5 1J8.000  RN/L  = 6.578  BET4 

SECTION  ( 11W1NG  UPPER  SURF4CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4380 

.7710 

X/C 

.000 

.2762 

.2733 

.020 

.3849 

.030 

.4682 

.046 

.4369 

.030 

.4230 

.083 

.3491 

.130 

.1288 

.177 

.0384 

.230 

- ,0460 

.274 

-.1422 

.402 

-.0308 

.563 

.0842 

.630 

-.1033 

.730 

-.4338 

.760 

-.0466 

.806 

-.4504 

.830 

-.4438 

.837 

-.3774 

.805 

-.2737 

.830 

-.2816 

.833 

-.1809 

MACH  ( 2) 

= 1. 

098  ALPHA 

SECTION  ( 

ingiNG  upper  surface 

27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3748 

.3707 

.020 

.3296 

.030 

.4174 

.045 

,3724 

.050 

.3247 

.055 

.2698 

.150 

-.0198 

.177 

.0178 

.250 

-.1960 

.274 

-.2017 

.402 

-.1812 

,565 

,1014 

t&sn 

-.1129 

.750 

-.4391 

.760 

-.0364 

.806 

-.4343 

-6.484 


RUN  = 158.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.578  BETA 


(RF7U34) 

4.300 


4,300 


date  ot  nov  74 


T ABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  269 


1A7Q  Ol  712  Si  P2  P6  VrtN6  UPPER  SURFACE 


1RF7US4) 


MACH  l 21  a 1.099  ALPHA  1 2)  a -6.494 


SECTION  t 11W1N0  UPPER  SURFACE 


27/B 

.4360  .7710 

X/C 

.930 

-.4176 

.937 

-.4072 

.903 

-.2603 

.930 

-.2360 

.953 

-.1736 

MACH  l 21 

= 1.113  ALFHA 

SECTION  l 

DWTN6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  .7710 

X/C 

,000 

.4326  . 4673 

,020 

.4096 

•030 

.3309 

.040 

.2977 

•050 

.2634 

• 0&5 

.1442 

• 150 

-.1236 

.177 

-.0311 

,250 

-.3173 

,274 

-.2321 

.402 

-.3160 

.565 

.0535 

.650 

-.1946 

.750 

-.4103 

.760 

-.0343 

,609 

-.4194 

.050 

-.3255 

,057 

-.3962 

.005 

-.3376 

.050 

-.1347 

,053 

-.2196 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.297 


RUN  a 156,000  ' RN/L  a 


0.376  BETA 


DEPENDENT  VARtABLE  CP 


4. SOD 


1347 


DATE  07  NOT  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  270 


U70  01  T12  Si  P2  PS  NINO  UPPER  SURFACE 


NACH  t 8>  a 1.121  ALPHA  I 4)  a -2.091  RUN  a 150.000  RN/L  = 6.578  BETA 


SECTION  1 DW1N6  UPPER  SURFACE 


2T/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.4660  ,3473 

.020 

,4199 

.030 

.2768 

.048 

,2268 

.050 

.2022 

.085 

.0041 

.150 

-.2416 

.177 

-.1109 

,230 

-.3986 

.274 

-.3031 

.402 

-.3729 

.563 

-.0822 

.636 

-.4113 

.730 

-.3098 

.760 

-.0397 

.808 

-.4078 

.830 

-.3018 

.837 

-.3916 

.903 

-.3442 

.930 

-.2211 

.933 

-.2618 

MACH  1 2} 

= 1.121  ALFHA 

SECTION  ( 

DWINO  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360  ,7710 

X/C 

.000 

.4803  .6316 

.020 

.3327 

.030 

■ 1911 

.048 

.1467 

.030 

.1442 

.083 

-.0799 

• ISO 

-.3908 

.17? 

-.1839 

.250 

-.4967 

,274 

-.3701 

.402 

-.4191 

.363 

-.1630 

.650 

-.6889 

.730 

-.6284 

,700 

-.0480 

.808 

- . 4000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.065  RUN 


158,000  RN/L  = 6.578  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7U54) 

4.500 


4.300 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  « 1A70 


PAOE  271 


IA7Q  Ol  T12  Si  P2  PS  WIND  UPPER  SURFACE  IRF7US4) 

MACH  t 2)  a 1.121  ALPHA  l 5)  a ,QS5 
SECTION  t ITVilUS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

VC 

.630 

-,346a 

.657 

-.3639 

.803 

-.3473 

.830 

- .2800 

.8  53 

-.3001 

MACH  1 2)  a 1.112  ALPHA  '(  5)  s 2.266  RUN  = 158.000  RN/L  * 6.578  BETA  = 4.300 

SECTION  1 UVlINd  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/B  .4360  .7710 

VC 


,000 

.4778 

,6861 

,020 

.1732 

.030 

.0835 

.048 

.0635 

.030 

.0340 

,063 

-.1632 

• 150 

-.5034 

,177 

- .2880 

.250 

-.6066 

,274 

-.4312 

.402 

-.4621 

.365 

-.2134 

.650 

-.7206 

.750 

-.7222 

.760 

- ,0786 

.606 

-.4066 

.650 

-.4504 

,657 

• -.4032 

.905 

-.3683 

.930 

-.3281 

.933* 

-.3274 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - IA70 


PA&E  272 


1A70  Ol  712  SI  P2  P8  VtlNO  UPPER  SURFACE 

MAW  1 21  a 1 ,101  ALPHA  l 7>  a 4.47S  RUN  a .158,000  RN/L  = S.578  SETA 

SECT1CN  t HVrtN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4429 

.6605 

.020 

-.1480 

.030 

- .0352 

.048 

-.0183 

.050 

-.1290 

.085 

-.2637 

.150 

-.5897 

.177 

-.3907 

.250 

-.6885 

.274 

-.4770 

.402 

-.4995 

.565 

-.3172 

.650 

-.8093 

.750 

-.6226 

.760 

-.1497 

.808 

-.4248 

.850 

-.6312 

.857 

-.4261 

.905 

-.3986 

.950 

-.4350 

.953 

-.3571 

MAW  < 21  = 1.091  ALPHA  l 8)  = 6.672  RUN  = 158,000  RN/L  a . 6.578  BETA 

SECTION  < DWIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

*000 

.3948 

.6440 

.Q20 

. 

-.3180 

.030 

-.1523 

.049 

-.1191 

,030 

-.4244 

,003 

-.3482 

.130 

-.6728 

.177 

-.4183 

,230 

-.7671 

,274 

-.5244 

.402 

-.5533 

.393 

-.5059 

.630 

-.8920 

.750 

-.8757 

.790 

-.2181 

.600 

-.4505 

WF7U541 

4.500 


4.300 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IATO 


PAGE  273 


U7Q  Ol  T12  Si  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 


MACH  1 21 

=■  1 ,091  ALPHA 

SECTION  t 

11VRNG  UPPER  SURFACE 

27 /B 

.4360  .7710 

X/C 

,650 

-.6581 

,857 

-.4568 

,903 

-.4322 

,950 

- . 5905 

,9  53 

-.3915 

MACH  l 8) 

s 1.083  ALPHA  i 

SECTION  t 

11VJXN6  UPPER  SURFACE 

/S 

,4360  .7710 

X/C 

.000 

.3343  .6151 

.010 

-.4342 

.030 

-.2360 

.048 

-.2141 

.030 

-.5736 

.063 

-.4333 

.130 

'-.8000 

.177 

-.4786 

.230 

-.6500 

.274 

-.5685 

.402 

-.5962 

.563 

-.6413 

.630 

-.9597 

.730 

-.8874 

.760 

-.3096  • 

.808 

-.5104 

.830 

-.6217 

.837 

-.5130 

.903 

-.4930 

.9  50 

-.7087 

.953 

-.4532 

6,672 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8,636  RUN  = 138.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.378  BETA  ‘ 


{RF7U54) 


4.300 


4332 


DATE  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PAGE  274 


MACH  t 31  s 


1.199 


IA7Q  Ot  T12  Si  P2  PB 
ALPHA  l 1>  = -6,637  RUN  = 


VANG  UPPER  SURFACE 
125.000  RN/L  s 7.100 


BETA 


SECTION  < 11VUNG  UPPER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/8  .4360 


X/C 


♦ 000 

.2065 

,020 

.030 

.4294 

,048 

,4051 

♦030 

♦033 

.3449 

,130 

.177 

.1370 

.250 

.274 

-.0750 

.402 

-.1502 

.563 

.1556 

.650 

.750 

.760 

.0686 

.603 

- .2935 

.330 

.357 

-.2842 

♦ 905 

-.2247 

.950 

.953 

•-.0601 

MACH  l 31 

= 1, 

SECTION  l 

11WING 

2y/B 

.4360 

X/C 

.ooo 

.2696 

.020 

.030 

.3623 

.043 

.3481 

.030 

.033 

.2475 

.130 

.177 

.0745 

.250 

.274 

-.1260 

.402 

-.2073 

,533 

.0283 

.650 

.750 

.760 

.0604 

.303 

-.2885 

,77iO 

.2923 

.3976 

.4343 

.1317 

-.0352 

,0333 

-.2937 

-.2884 

-.1330 

,210  ALPHA  1 2)  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.4033 

.3712 

.3987 

.0616 

-.1363 

- .3263 
-.3682 


-9.403  RUN  = 123,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,100  BETA 


IRF7U34) 

4,335 


4,335 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PA6E  275 


IA70  01  T12  SI  P2  P6  . WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  l 3) 

* 1.210  ALPHA  ( 21  s 

-6.403 

SECTION  l 

11 WIND  UPPER  SURFACE 

DEPENDENT  VARtABLE  CP 

av/ft 

.4360  .7710 

x/c 

,«so 

-.2574 

.637 

-.2811 

.905 

-.2367 

.950 

-.1443 

.933 

-.1790 

MACH  t.  3)  s 1.217  ALPHA  i,  3)  = -4.215  RUN  s’  125.000  RtVL  3 7,100  BETA 

SECTION  ( 11VIIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3449 

.4982 

.020 

.5334 

.030 

.3367 

.049 

.2949 

.030 

.3323 

.093 

.1294 

.150 

-..0283 

.177 

.0266 

.230 

-.2092 

.274 

-.1349 

.402 

-.2389 

.363 

-.1809 

.650 

-.4519 

.750 

-.3758 

.760 

.0492 

,809 

-.2848 

.830 

-.3020 

.837 

-.2798 

' .605 

-.2394 

.930 

-.1870 

.933 

-.2010 

(RF7U54) 


4,336 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PACE  270 


U70  01  T12  Si  P2  PS  VHNC  UPPER  SURFACE 

MACH  l 3,  a 1 .220  ' ALPHA  1 4)  a -1.989  RUN  a 125,000  RN/L  a 7.100  BETA 

SECTION  1 livuuo  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4010 

.3764 

,020 

.4788 

.030 

.2765 

.046 

.2363 

.030 

.2733 

.085 

.0333 

.130 

-.1446 

.177 

-.0303 

.250 

-.2967 

.274 

-.2383 

.402 

- ;2967 

.563 

-.3684 

.630 

-.3203 

.750 

-.6466 

.760 

.0057 

.608 

-.2793 

.850 

- ,3736 

.837 

-.2780 

.805 

- ,2409 

.330 

- .3003 

.933 

-.2104 

,222  RUN  = 125.000  RN/L  = > 7.100  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


x/c 


,000 

.4169 

.6309 

.oao 

.3938' 

,030 

.2081 

,043 

.1756 

,030 

.2161 

,033 

-.0177 

,150 

-.2660 

177 

-.1382 

230 

-.3978 

274 

-.3065 

402 

-.3627 

363 

-.4278 

630 

-.3844 

730 

-.6917 

760 

-.0640 

806 

-.2611 

MACH  ( 3>  a 1.219  ALPHA  l 5)  a 
SECTION  ( DWINU  UPPER  SURFACE 
ZY/B  .4360  .7710 


(RFTU34) 
a 4.336 


4.336 


OAIE  07  MOV  74 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  277 


1A70  01  T12  SI  P2  PA  WIND  UPPER  SURFACE  (RF7US4) 

MACH  1 3)  a 1.219  ALPHA  l 5)  a .222 

SECTION  t DWIU6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP . 

. STf/9  .4360  .7710 

X/C 

.SSO  -.4232 

.S37  -.2912 

.903  -.2343  . 

.930  -.3617 

.933  -.2260 

MACH  l 31  = 1.212  ALPHA  t 6)  a 2.443  ■ RUN'  = 12S.000  RN/L  = 7.100  BETA  = 4.'336 

SECTION  l UWIUO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .4731  .6732 

.020  ’ - .2739 

.030  .1403 

.049  .1226 

,030  ,1327 

.095  -.0959 

,130  -.3693 

.177  -.2414 

.230  -.4726 

.274  -.3783 

.402  -.4207 

,565  -.4743 

.630  -.6466 

.730  -.7376 

.760  -.1428 

.809  -.2936 

, .930  -.4939 

.937  -.2924 

.90S  -.2697 

.930 

.933  -.2413 


4231' 


GATE  07  MOV  74 


T^ULATED  PRESSURE  DM IA70 


PACE  27S 


MACH  1 3)  = 


1.204  ALPHA  l 7) 


IA70  Q1  7U  Si  P2  PS 
4.645  RUN  a 


VilNt  UPPER  SURFACE 
125.000  RN/L  = 7.100 


BETA 


SECTION  l 1IVUN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,QOQ 

.4616 

.7003 

.020 

-.0172 

.030 

.0194 

.046 

.0246 

.050 

- .0067 

,085 

-.1821 

.150 

-.4500 

.177 

-.3444 

.250 

-.5575 

.274 

-.4494 

.402 

-.4753 

.565 

- . 5127 

.650 

-.7136 

.750 

-.7465 

.760 

-.2249 

.60S 

-.3294 

.850 

-.5715 

,8'S7 

-.3139 

.905 

-.2918 

.950 

-.5052 

.953 

-.2614 ■ 

MAOl  I 3)  = 1.194  ALPHA  1 6}  = 6.642  RUN  s 125.000  RN/L  = 7.100  BETA  . 

SECTION  < 1)WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT,  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


000 

.395,5 

.6946 

020 

-.1757 

030 

-.0999 

04S 

-.1090 

030 

-.2834 

005 

-.2791 

130 

-.  5400 

177 

-.4232 

250 

-.63^7 

274 

-.5016 

402 

- . 5221 

503 

-.5426 

630 

-.7726 

750 

-.7655 

760 

-.2693 

608 

-.3756 

(RF7U54) 

4,336 


4.336 


DATE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  279 


1A7Q.  Ol  T12  SI  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 3)  » 1.194  ALPHA  1 6)  = 6.642 

SECTION  1 11W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ar/B  .4S6Q  . .mo 


X/C 


.BSD 

-.6417 

.657 

- .3311 

.903 

-.3266 

.9  50 

-.3417 

.933 

-.2949 

MACH  t 31 

= 1.163  ALPHA 

SECTION  ( 

DW1NG  UPPER  SURFACE 

2f/B 

.4360  .7710 

X/C  — 

*000 

.3762  .6715 

.020 

-.2991 

.030 

-.1666 

.04© 

-.1031 

.050 

-.4371 

..035 

-.3877 

• 150 

• -.6631 

• .177 

-.3433 

•250 

-.,7119 

' .274 

-.5366 

.402 

-.5663 

. 565 

-.3733 

.650 

-.0230 

.750 

-.7107 

• 760 

-.3413  , , 

.603 

-.4293 

* ,650 

-.6703 

.657 

-.4039 

.905 

-.3764 

.950 

-.61B4 

.953 

-.3392 

9.042  RUN  ~ 123.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7. tOO  BETA’ 


•IRFTU54) 


4.339 


61B4 


DATE  07  NCN  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PASE  260 


1A7Q  01  T12  SI  PE  PS  VII NO  UPPER  SURFACE  (RF7U34)  ■ 

HAW  t A)  a 1.504  ALPHA  l 1)  a -6.749  RUN  = 124,000  RN/L  = 7. 478  BETA  = 4,357 

SECTION  t 1)WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V /&  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.2477 

.4491 

.020 

.6620 

.030 

.3964 

.046 

.3737 

.050 

.3121 

.063 

.2635 

.150 

.2114 

.177 

.1902 

.250 

.0483 

.274 

.0072 

.402 

-.0723 

.395 

-.1369 

.630 

-.1843 

.750 

-.3305 

.750 

.1642 

.606 

-.0389 

,630 

-.3332 

.657 

-.0612 

.903 

- .0398 

.950 

-.1807 

.933 

- .0089 

MACH  l 4)  = • 1,504  ALPHA  t 2>  = -6,486  RUN  a 124.000  RN/L  = 7.476  BETA  = 4.337 

SECTION  t DVIING  UPRER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

*3097 

.3149 

*020 

.6427 

,030 

.3523 

.048 

.3262' 

.050 

■ .4771 

.085 

.1925 

.150 

.139? 

.177 

.1174 

.250 

-.0113 

.274 

-.0475 

.402 

-.1176 

.565 

-.1660 

.650 

-.2467 

.750 

-.3651 

.760 

,0805 

.808 

r .0883 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A7Q 


PASE  281 


1A7Q  01  T12  31  P2  PS  VJlNS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 41  a 1,304  ALPHA  ( 2)  a -6.486 
SEC71QN  l DVJ1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


zv/e 

.4360 

.7710 

X/c 

.630 

-.3727 

.637 

- .0623 

.803 

-.0363 

.830 

-.2938 

.833 

- .0379 

MACH  1 41  a 1.504  ALPHA  ( 3)  a >4.275  RUN  = 124.000  RN/L  =•  7.478  BETA 

SECTION  1 HVjtNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2</B  .4360  .7710 

VC 


.000 

.3469 

,3372 

.OfcO 

.6094 

,030  ' 

.3113 

.046 

.2672 

,030 

.4337 

,003 

.1437 

. 

.130 

.0734 

.177 

.0410 

.fcSO 

- .0724 

,a?4 

-.1046' 

,4oa 

-.1701 

,565 

-.2371 

.630 

-.2911 

,730 

-.4069 

.760 

-.0131 

.806 

-.1238 

,650 

-.4116 

.637 

-.1062 

,905 

-.0826 

.9  30 

-.3431 

.933 

-.0394 

(RF7U54) 


s 4.337 


GATE  07  NOV  74 


T ABULATEO  PRESSURE  DATA  « UTO 


FACE  2»S 


UTQ  01  112  SI  P2  PS  VrtNG  UPPER  SURFACE  TRF7U54) 

MACH  1 4)  3 1,504  ALPHA  Ml  > r2.Q37  RU.N  a 124.000  RN/L  a 7,478  BETA  = 4.557 

SECTION  l DVJIN&  UPPER  SUTFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MB 

.43,80 

.7710 

X/C 

.000 

.3760 

.6040 

.020 

,5723 

.030 

.2511 

,048 

.2287 

,050 

.3805 

.085 

.0808 

.130 

.0084 

.177 

-.0268 

.250 

-.1368 

.274 

-.1548 

.402 

-.2166 

.365 

-.2762 

.630 

- .3320 

.750 

-.4328 

.760 

- .0636 

.808 

-.1734 

,830 

-.4413 

.837 

-.1456 

.603 

-.1133 

.650 

-.3804 

.633 

- .0868 

MACH  t 4)  = 1,504  ALPHA  t 5)  = .212  RUN  = 124,000  RN/L  a 7.478  BETA  a 4.357 

SECT TOt  l 1)W1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2tf/B  .4360  . 7710 

VC 


•ODD 

.4014 

.8741 

•020 

.4876 

.030 

.1907 

,048 

.1704 

.050 

.3347 

.085 

.0169 

.150 

-.0838 

.17? 

- ,0947 

.250 

-.1967 

.274 

-.2001 

.402 

-.2622 

. 565 

-.3067 

.650 

-.3789 

.750 

-.4644 

,760 

- . 1549 

.808 

-.2222 

DATE  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  2«3 


t A70  01  712  Si  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 


MWH  l 4)  = 1.304  ALPHA  ( 3>  = .212 

SECTION  l UVrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2y/8 

.4360 

.7710 

X/C 

.950 

-.4703 

.957 

-.1934 

.905 

-.1333 

.950 

- . 422S 

.953 

-.1160 

MACH  t 4)  a 1.304  ALPHA  t 6)  = 2.430  RUN  = 124.000  RN/L  = 7. 476  BETA. 

SECTION  ( DVRNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT' VARIABLE  CP 


2TT/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4237 

.7093 

.020 

,3655 

.030 

.1396 

.049 

.1213 

.050 

.2481 

• 095 

-.0341 

.150 

-.1328 

.177 

-.1619 

.250 

-.2361 

.274 

-.2307 

.402 

- .3007 

.565 

- .3319 

.650 

-.4166 

. .750 

-.4913 

.760 

-.2122 

.909 

-.2751 

.950 

-.4961 

.957 

-.2476 

.905 

-.2042 

.950 

-.4333 

.953 

-.1399 

IRF7U34) 


4.337 


4333 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - IA70 


PACE  884 


1A70  01  T18  St  P8  P8  WIND  UPPER  SURFACE 

MACH  a .4)  = 1.504  ALPHA  ,1  7)  a 4.688  RIJN  a 124.000  RN/L  a 7.47S  SETA 

SECTION  1 IIVJTNC,  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  - 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

• OOO 

.4339 

.7406 

.020 

.8009 

.030 

.0648 

.040 

.0609 

.050 

.1746 

.003 

-.0098 

.130 

r .1937 

.177 

-.8318 

.850 

-.3078 

.874 

-.3081 

.408 

-.3379 

,?6S 

-.3378 

.650 

-.4539 

• .750 

-.3139 

.760 

-.8697 

.800 

-.3345 

.830 

-.3143 

.837 

-.8936 

.003 

-.8539 

.930 

-.3737 

.953 

-.8048 

MACH  1 4)  = 1.504  ALPHA  ( 8)  a 6.918  RUN  = 124,000  RN/L  - 7.470  BETA 

SECTION  t 1)V)IN0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZY/B  .4360  .7710 

X/C 


*000 

.4498 

.7679 

.020 

.1037 

,030 

.0333 

,046 

.0168 

,050 

.0844 

,065 

-.1316 

• 150 

-.8461 

,177 

-.8869 

.250 

-.3386 

.274 

-.3741 

.402 

- , 4008 

, 565 

-.3833 

.650 

-.4687 

.750 

-.3363 

.760 

-.3801 

.609 

-.3974 

IRF7UJ4) 

4.357 


4.357 


CMC  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 

TA70  01  TIB  SI  PB  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 41  a 1,504  ALPHA  { 6)  a 6.916 
SECTION  l HVjlW  UPPER  SWF  ACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4S60  ,7710 

x/c 


,ftsa 

-.4407 

.937 

- .3348 

,903 

- ,2984 

,950 

-.4183 

>933 

-.2353 

MACH  l 41  3 1.504  ALPHA  { 0)  a 0,139.  RUN  a 124.000  RN/L  a 7,478  BETA  a 4.357 

SECTION  l 11W1ND  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Bf/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4696 

.7832 

.OBO 

.0254 

,030 

.0237 

,048 

.0062 

.050 

-.0998 

.065 

-.1472 

.150 

-.3058 

,177 

-.3055 

.250 

-.5670 

*B74 

-.4012 

.402 

-.4383 

.565 

-.4296 

.650 

-.5068 

.750 

-.5448 

.760 

-.3677 

.608 

-.4396 

.850 

-.4440 

,857 

-.3914 

.905 

-.3581 

.950 

-.4382 

.953 

-.2828 

Dm  07  NOV  7A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE 


286 


REFQlENCE  DATA 


8REF  » 

2690 .OBOO  SR  .FT.  XMRP 

LREF  » 

474.6100  IN.  VmP 

BREP  a 

936.6800  TN.  2MTP 

SCALE  a 

.0150 

MACH  { U * .000  ALPHA  T 

SECTION 

C HVnNC  UPPER  surface 

2V/B 

.4060  .7710 

x/c 

.ODD 

.1226  -.0766 

.020 

.4294 

.030 

.4002 

.DAS 

.3761 

.030 

.2957 

.095 

.2935 

,150 

- ,0199 

.177 

.0343 

.250 

-.1963 

.274 

-.0696 

,402 

-.1574 

• 565 

-.1654 

.630 

-.2426 

.750 

-.7720 

,760 

-.2965 

,806 

-.8011 

.850 

-.6138 

.857 

-.6771 

.905, 

-.2764 

,930 

-.1344 

,953 

-.1232 

MACH  6 n = .897  ALPHA  ( 

SECTION 

( DWING  UPPER  SURFACE 

2y/B 

.4360  .7710 

K>C 

.000 

.2331  .0740 

;020 

.4026 

,030 

.3526 

,048 

.3152 

,050 

,2179 

,083 

.2124 

.130 

-.1379 

.177 

-.0609 

. .230 

-.2738 

TA70  01  TIE  51  PE  PB  WINS  UPPER  SURFACE  <RF7U35)  { 33  SEP  74  > 


PARAMETRIC  DATA 


1076.6800 

IN. 

XO  ' 

BETA  a 

.000 

ELV-t  = 

8 ,000 

.0000 

IN. 

Vo 

ELV-2  a 

8.000 

ELV-3  = 

8.000 

375.0000 

IN. 

20 

ELV-4  a 

8.000 

BDFLAP  a 

.000 

ELV-1B  = 

8.000 

ELV-CJB  = 

8.000 

-8.317 

RUN 

a 1 52 .000  . RU/L  a 

6,000  BETA 

= • 

,000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


t6.165  RUN  = 132 .000  Rn/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


' 6.000  BETA- 


.000 


2738 


DATE  07  NOV  74 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7D  „ ■ 

PACE  267 

1A70  01  T12  SI  P2  P8 

WIND  UPPER  SURFACE 

(RF7US5) 

MACH  l 11  » .997 

ALPHA  1 21  a -6.163 

SECTION  l 11W1N6  UPPER  51RFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


f/B 

.4360 

.7710 

X/C 

■ ,a?4 

-.1324 

• 4QB 

-.2198 

.m 

- .2106 

.650 

-.3607 

,750 

-.7943 

.760 

-.3310 

.eoa 

-.8240 

.650 

-.3336 

.657 

-.6738 

.905 

- .2239 

.950 

-.1052 

,955 

-.1079 

MACH  ( 1)  = .897  ALPHA  t 3)  = -4.013  RUN  s 152.000  RN/L  = 6. ODD  BETA  s .000 

SECTTCN  l llVUNd  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 

•si /'i  .4360  • 7710 

X/C 

.000  .3113  .2049 

.020  .3566 

.030  .3036 

.048  .2377 

.030  .1362 

.063  .1339 

.130  . -.2301 

.177  -.1323 

.230  >•  -.4068 

,274  -.2310 

.402  -.2672 

.365  -.2413 

.630  -.4269 

.730  -.8333 

.760  -.3883 

.608  -.8379  , 

-.830  -.2701 

.837  -.3031 

.903  -.2011 

.930  -.1426 

.933 


1070 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  288 


IA7Q  01  TIB  SI  PB  PB  VANS  UPPER  SURFACE 


(RFTU55) 


MACH  ( 1)  a .BBS  ALPHA  { 4)  a -1.883  RUN  a 132.000  RN/L 

SECT  1CW  {.  DVllNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  . 7710 


X/C 


.000 

.3723 

.3418 

.020 

.2706 

,03  b 

,2427 

.046 

.1863 

.030 

.0223 

.063 

.0464 

.150 

-.3322 

.177 

-.2333 

.250 

-.3464 

.274 

-•.3313 

.402 

-.3663 

.365 

-.2776 

.650 

-.4436 

.730 

- .8387 

.760 

-.4241 

.606 

-.8836 

.650 

-.2745 

.657 

-.3533 

.603 

-.2114 

.050 

-.1614 

.033 

-.1248 

MACH  t 1)  = .838  ALPHA  1 5)  a ,273  RUN  = 132.000  RN/L 

SECTION  1 1)V)1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

W/B  .4360  .7710 


X/C 


.000 

.4049 

.4433 

.020 

.1226 

,030 

.1353 

.046 

.0963 

.030 

-.1076 

.063 

-.0623 

.150. 

-.6116 

,177' 

-.3367 

.230 

-.6332 

.274 

- ,4929. 

. 402 

- .4082 

♦ 365 

-.2999 

.650 

-.3103 

.730 

-.8431 

,760 

-.4438 

.806 

-.9016 

6,000  BETA 


6.000  BETA, 


.000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRE6SU1E  DATA  - 1X70 


PA6E  269 


1X70  01  712  al  P2  pa  WIN6  UPPER  SURFACE  1RF7U55) 

MACH  ( U « .696  ALPHA  ( 5)  a ,275 

SECTION  l UVltNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT.  VARIABLE  CP 


27 /Q 

.4360 

.7710 

VC 

.650 

-.2913 

.657 

- .3396 

.903 

- .2347 

,950 

-.1524 

.933 

-.1329 

MACH  C 11  3 .696  ALPHA  { 81  a 2.419  ' RUM  3 152.000  - . RtVL  3.  6.000  BETA  s .000 

SECTION  l HW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  ,4380  .7710 


VC 


.000 

.4034 

.4646 

,020 

-.0512 

.030 

.0577 

,046 

.0009 

,050 

-.2311 

,033 

-.1790 

.130 

-.8564 

.17? 

-.4098 

,250 

-.9022 

.274 

- . 6205 

U02 

•-.4311 

.563 

-.3470 

,650 

-.5385 

.730 

-.7387 

.760 

-.4389 

.606 

-.9061 

,630 

-.3137 

.837 

-.3416 

,903 

-.2430 

,930  . 

-.1566 

.933 

-.1735 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  29Q 


U70'  01  TIE  31  PE  PS  WING  UPPER  SURFACE  . 

MACH  .11)=  .900  ALPHA  ( 7)  = . 4.S71  RUN  = 15E.00Q  RN/L  = 6, ODD  BETA 

SECTION  l DVtlNG  UPPER  SURFACE  -DEPENDENT  VARIABLE. CP 


2V/B 

.4360  ,7710 

X/C 

,000 

.3787  .4764 

.020 

-.2632 

.030 

- .0390 

,040 

-.0862 

.030 

-.3701 

!OOS 

-.3493- 

.130 

-.9910 

.177 

-.4721 

.230 

-1,0316 

.274 

-.6391 

,402 

-.7063 

.363 

-.3742 

.650 

-.6298 

.750 

- . 3839 

.760 

-.4723 

.608 

-.8312 

.650 

-.4679 

.837 

-.3336 

.903 

-.2863 

.950 

-.3394 

.953 

-.2173 

MACH  C 1) 

= .899  ALPHA 

SECTION  ( 

1)WING  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

;34S9  .4330 

.020 

-.3303 

♦ 030 

-.1297 

♦ 048 

-.1639 

’ .030 

-.3181 

.085 

-.4373 

.150 

-1.0717 

.177 

- . 3243 

.250 

-1.1369 

.274 

-.7628 

.402 

-.7913 

.385 

-.4171 

.830 

-.6679 

.730 

- . 6300 

.760 

-.4468 

. 608 

-.8363 

6.695  . RUN  = 152,000  RN/L 

DEPENDENT.  VARIABLE  CP 


6,000  BETA 


WF7U55) 

.000 


.000 


DATE  07  NOV*  74 


tabulated  pressure  data  - wo 


PAGE  297 


wo  oi  na  si  pa  ps  vans  upper  surface 

MACH  1 11  a ,893  ALPHA  ( 8)  s 6.695 
SECTION'  l UVAN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

8V/B  .4360  .7710 


X/C 


,850 

-.3361 

,8  37 

-.3751 

,805 

-.2678 

♦830 

-.4963 

♦833 

-.1950 

MACH  < l)  a .900  ALPHA  1 9)  = 8.830  " RUN"  s 152.000  . RN/L 


SECTION  < 11VAN0  UPPER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,000  BETA- 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

•000 

,8956 

.3687 

•020 

-.7989 

•030 

-.3394 

,048 

-.3444 

.050 

-.8313 

• 083 

-.3314 

.150 

-l .0983 

.177 

- , 5608 

.250 

-1.1333 

.274 

-.0098 

,402 

-.8333 

.365 

-.4846 

.650 

-.7004 

.750 

-.7841 

.760 

-.3954 

.eoa 

-.8139 

,650 

- . 6848 

♦ 857 

-.6088 

.903 

-.8344 

,950 

-.6489 

.950 

-.1361 

. (RF7USS) 


.000 


6499 


DATE 

07  NOV  74 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 

PA6E 

U70  01  T12  SI  P2  PS 

WINS  UPPER 

surface 

IRF7U55) 

MACH 

l 2>  a 1,085 

ALPHA  I 1>  a -8,579  RUN  a 

157,000  RN/L 

a 6.556  BETA 

a .000 

SECTION  I.  DWN1  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

,4360 

.7710 

X/C 

,000 

.2111 

.1183 

.020 

.3337 

,030 

.4421 

.048 

.4276 

.050 

,4194 

.085 

,3718 

.150 

.1631 

.177 

.1185 

.250 

.0349 

.274 

.0226 

.402 

.0113 

,563 

.0459 

.650 

-.1057 

.750 

-.4708 

.760 

-.0841 

.808 

-.4731 

.850 

-.4714 

.857 

-.4673 

.905 

-.3808 

,950 

-.3382 

.953 

-.2426 

MACH  { 2)  a 1,103  ALPHA  l 2)  = -6.462  RUN  = 157.000  RN/L  = 6.556  BETA  a ,000 

SECTION  < DWINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2Y/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

•3125 

.2668 

.020 

.5273 

.030 

.3665 

.040 

,3566 

.050 

.3723 

.065 

• 2920 

.150 

.1113 

.17? 

,0419 

.250 

-.0333 

.274 

-.1167 

♦ 402 

-.0106 

.365 

.0446 

,650 

-.1144 

.750 

-.4582 

.760 

-.0709 

.606 

-.4536 

292 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  293 


1A70  01  TIE  Si  PE  P5  VlTUC  UPPER  SURFACE  1RF7U35) 

MACH  t 2)  a 1.103  ALPHA  1 2)  = -6.462 

SECTION  1 17W1NC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.950 

- .4323 

.957 

-.4464 

,905 

-.3732 

,950 

-.3124 

.953 

-.2435 

MACH  1 2)  = 1.116  ALPHA  ( 3}  s -4,310  RUN  = 157.000  RTVL  3 6.556  BETA  3 .000 

SECTION  l 15WN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  -.7710 


.3715  .3560 

.4426 

.3276 
• 2671 

.2463 

.1955 

- .0363 

-.0017 

-.2753 

-.2125 

-.2121 

.0413 

-.1145  . 
-.4360 

-.0645 

-.4397 

-.4300 

-.4296 

-.3743 

-.2576 


X/C 
.000 
.020 
.030 
.043 
.050 
.065 
. .150 

.177 
.250 
.274 
.402 
.565 
.630 
.750 
.760 
.606 
.850 
.657 
.905 
.930 
.933 


2735 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7Q 


PAGE  294 


MACH  i.  2)  ~ 


1.129  ALPHA  ( 4> 


IA70  01  712  SI  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 

-2.067  ’ RUN  s 157.000  RN/L  = 6.556  BETA 


SECTION  t HVtTNG  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.AS  60 

.7710 

X/C 

.OQO 

.4076 

.4442 

,020 

.3677 

.030 

.2609 

,046 

.2195 

.030 

.1802 

.033 

.0360 

.150 

-.2035 

.177 

-.0517 

.230 

-.3590 

.274 

-.2465 

' 

.402 

-.3242 

.363 

-.0129 

.650 

-.2268 

.730 

- . 4190 

.760 

-.0722 

*603 

-.4332 

,630 

-.3237 

.637 

-.4240 

.903 

-.3843 

.9  50 

-.1566 

.953 

-.3152 

HACK  { Z) 

= 1. 

134  ALPHA 

SECTION  ( 

DVJlNG  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4339 

.5159 

.020 

.3084 

.030 

.2039 

.046 

.1695 

.030 

.1254 

.033 

-.0324 

.130 

-.3221 

.177 

-.1143 

.230 

-.4325 

'.274 

-.2981 

.402 

-.3571 

.363 

-.1113 

.630 

-.4089 

.750 

-.5069 

.760 

-.0789 

.305 

-.4277 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,069  ^ RUN  s 157.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.556  BETA 


IRFTU55) 

,000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM  - 1A7D  . 


PACE  295 


IA70  01  712  SI  P2  PS  VANS  UPPER  SURFACE 


MACH  l 25 

= 1.134  ALPHA 

SECTION  l 

15VIIN6  UPPER  SURFACE 

tf/B 

.4360  .7710 

X/C 

.630 

-.3328 

.837 

-.4202 

,903 

-.3874 

.950 

- .2279 

.933 

-.3391 

MAW  l 25 

= 1.123  ALPHA  i 

SECTION  l 

15W1N&  UPPER  SURFACE 

27 /B 

,4360  .7710 

X/C 

.000 

.4163  .5926 

.020 

.1943 

.030 

,1113 

.048 

.0916 

.050 

.0452 

.083 

-.1103 

.150 

-.4708 

.177 

-.1921 

.230 

- . 5483 

.274 

-.3538 

.402 

-.4088 

.363 

-.1851 

.630 

-.6192 

.750 

-.3943 

.760 

-.1028 

.809 

-.4313 

.830 

-.3779 

.837 

-.4316 

.903 

-.4037 

.930 

-.3234 

.933 

-.3664 

,069 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.279  RUN  = 157,000  RIVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,556  BETA 


(RF7U55) 


.000 


3254 


GATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  7 TA70 


PA6E  295 


1A7Q  01  T12  Si  P2  P6  VUN&  UPPER  SURFACE 

MACH  l 2)  a 1.119  ALPHA  t 7)  a 4.482  RUN  a 15T.0D0  RN/U  a 8.559  BETA 

SECTION  l UWIN5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2r/B 

.4380 

.7710 

x/c 

.000 

.3723 

.6066 

.020 

- .0288 

.030 

-.0043 

.048 

,0191 

.050 

- .0731 

.085 

-.1930 

,130 

-.3618 

.177 

-.2697 

.230 

-.6489 

.274 

-.4226 

.402 

-.4548 

.553 

-.2481 

.650 

-.7196 

.750 

- . 6894 

.760 

-.1314 

.808 

- .4350 

.830 

-.4212 

.837 

-.4433 

.903 

-.4213 

.930 

-.3732 

.933 

-.3837 

MACH  1 2) 

a 1. 

107  ALPHA 

SECTION  t 

1)WIN5 

UPPER  SURFACE, 

2V/B 

.4360 

,7710 

VC 

*QQQ 

.3194 

.5930 

.020 

-.2896 

.030 

-.1019 

*048 

-.0390 

.030 

-.3307 

.083 

-.2684 

*1 30 

-.6210  . 

,177 

-.3313 

,230 

- ■ 7205 

.274 

-.4800 

*402 

- . 3033 

.383 

-.3374 

,830 

-.8290 

.730 

-.8396 

.700 

-.1873 

.506 

-.4371 

8.753  RUN  a 157.000  RtVL 

DEPENDENT  VARtABLE  CP 


9,556  BETA 


IRF7U55) 

.000 


a ,000 


,8290 

8398 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTO 


PAGE  297 


7 A7Q  ot  T12  Si  P2  PS  VANS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 2)  a 1 .107  ALPHA  ( 8)  a 8.758 
SECTION  l DUNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4880  .7710  ' 

X/C 


,630 

-.5715 

,637 

-.4702 

,905 

-.4538 

9 3D 

-.4515 

,933 

-.41 58 

MACH  l 21  = 1,101  ALFMA  l 9)  a 8.878  RUN  3 157,000  RN/L  ~ 6.558  BETA 

SECTION  1 DVI1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

W/-B  .4860  .7710 

X/C 


.000 

.2259 

.5749 

.020 

- .3976 

.030 

-.1884 

.046 

-.1483 

.050 

- . 5200 

.063 

-.3337 

.150 

-.7258 

.177 

-.3881 

,250 

-.7982 

,274 

- , 5203 

.402 

- . 5400 

, 363 

-.4760 

.330 

-.9011 

♦ 730 

-.6910 

.760 

-.2169 

,609 

- . 5033 

.630 

-.7570 

.637 

-.5018 

.905 

- .4808 

.930 

-.6322 

.933 

-.4490 

(RF7U551 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  EDS 


IA7Q  01  712  Si  P2  P6  VANG  UPPER  SURFACE 

MACH  ( 3)  a 1.202  ALPHA  t 1)  a -8.651  RUN  a 126. 000  RN/L  a 7,122  BETA 

SECTION  l UVANG  UPPER  SURFACE.  _ DEPENDENT  VAR l ABLE. CP  _ 


ZV/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.1358 

.1801 

.020 

.5311 

.030 

.3650 

,046 

.3510 

* .050 

.4049 

.035 

.3291 

.150 

.1494 

.177 

.1511 

,250 

-.0361 

.274 

-.0530 

.402 

-.1079 

.565 

.1528 

.650 

.0160 

.750 

-.3146 

.760 

.0395 

• .806 

-.3142 

,850 

-.3320 

.857 

-.3161 

.005 

-.2621 

,950 

-.2019 

.953 

-.1705 

MACH  ( 3)  a 1.213  ALPHA  ( 2)  a -6.407  RUN  a 126.000  RN/L  a 7,122  BETA 

SECTION  l 11VJ1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Zr/B  .4360  .7710 

X/C. 


.000 

.2292 

.2992 

;Q2o 

.3106, 

.030 

;3330 

.048 

.3085 

.050 

.3324 

.065 

.2486 

.150 

.0620 

.177 

.0979 

,250 

-.1114 

.274 

-.0832 

.402 

-.1720 

« 365 

.1007 

*650 

.0133 

.750 

-.3079 

.760 

.0311 

* 606 

-.3130 

IRF7US3) 

.ODD 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U?Q 


PACE  299 


7470  01  112  SI  P2  PS  , WINS  UPPER  SURF4CE 

MACH  ( 31  = 1.213  ALPHA  < 2)  = -6.407 


SECTION  i.  HVIlNO  UPPER  SURF4CE 


2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

*630 

-.3203 

.637 

-.3121 

,905 

-.2779 

.930 

-.1900 

• 953 

- .2097 

MACH  (,  3) 

= 1 .220  ALFHA 

SECTION  < 

11W1N6  UPPER  SURFACE 

Zl/K 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

.3391  .3794 

.020 

.4687 

.030 

.3232 

“,048 

.2837 

.050 

.2918 

.095 

.1419 

.150 

-.0269 

.177 

.0422 

• 250 

- .2006 

.274 

-.1411 

.402 

-.2134 

.363 

- .0027 

,650 

-.2209 

.750 

-.3574 

.760 

.0177 

,808 

-.3172 

.850 

-.2813 

.857 

-.3194 

.903 

-.2988 

.9  50 

-.1631 

.933 

-.2421 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.209 


RUN  ■ a 126.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.122  BETA 


(RF7U551 


.000 


DATE  07  NOV  74 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1AT0 

PASE 

IA7Q  01  TIE  SI  PE  PS 

WINS  UPPER  SURFACE 

1RF7U55) 

MACH  l 51  a 1,224 

ALPHA  t 4)  a 

-i.BST  RUN  a 

1S5.0Q0  RN/L  a 7.12E  BETA 

a ,000 

SECTION  ( UWINS  UPPER 

SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4560  , 7710 


X/C 


,OQO 

,5061 

.4662 

.020 

.4200 

.030 

.2605 

.040 

.2506 

.030 

.2565 

♦083 

.0625 

.130 

-.1502 

.17? 

-.0154 

.250 

-.2764 

.274 

-.1625 

.402 

- .2620 

♦ 365 

-.1022 

.650 

-.4711 

.730 

-.5202 

.760 

.0051 

.80S 

-.5100 

.830 

-.2657 

.857 

-.5241 

.805 

-.2065 

.830 

-.2051 

.233 

-.2602 

MACH  l 5)  - 1,225  ALPHA  l 5)  = .222  RUN  a 126.000  RN/L  = T.122  BETA  a .000 

SECTION  ( 11  WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4560  .7710 

X/C 


.000 

.4181 

.5346 

.020 

.3488 

.030 

.2045 

.048 

.1744 

,050 

.1702 

.085 

-.□075 

,150 

-.2544 

.177 

-.0802 

.230 

t.3633 

.274 

-.2572 

.402 

-.5090 

.563 

-.3505 

.630 

-.5386 

♦ 730 

-.8461 

.760 

-.0249 

,605 

-.5208 

500 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA&E  301 


U70  01  TIE  SI  P2  PS  WIND  UPPER  SURFACE  (RF7US3) 

MACH  l 31  a 1.225  ALPHA  1 S)  a .222 
SECTION  1 DVllNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .A3 SO  ,7710 


-.3616 

.3236 
.3037 

-.2616 

.2746 

MACH  1 3}  a 1.216  ALPHA  t,  6)  s 2.441  RUN  a 126.000  RN/L  = 7.122  BEtX  a .000 

SECTION  1 11WIN0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2t/S  .4360  .7710 

X/C 

.000  , 4134  . 3630 

.020  ''  .2278 

.030  .1101 

.046  .0973 

.030  ;0753 

.085  -.0934 

.130  -.3767 

.177  -.1698 

.230  -.4680 

.274  -.3163 

.402  -.3626 

.365  -.4210 

.630  -.3979 

.730  -.6994 

.760  -.0727 

.80S  -.3207 

.830  -.4136 

.837  -.3289 

.903  -.3133 

.930 

.933  -.2882 


.830 

.837 

.903 

.930 

.953 


-.3463 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  302 


IA70  07  T12  SI  P2  PS  VI1N6  UPPER  SURFACE  tRFTUSS) 

MACH  I 35  3 1.211  ALPHA  l 75  a 4. BSD  RUN  = 12S.0DD  RN/L  = 7.122  BETA  a .000 

SECTION  l 15UIN&  UPPER  SURFACE ..  DEPENDENT  VARIABLE. CP 


2V/B 

.4360 

,7710 

X/C 

,000 

.3672 

.3929 

.020 

-.0340 

.030 

.0016 

.048 

.0022 

.010 

-.0192 

.081 

-.1782 

,150 

-.4448 

.177 

-.2689 

.250 

-.3442 

.274 

-.3732 

.402 

-.4146 

.565 

-.4608 

.650 

-.6767 

.750 

-.7452 

.760 

-.1446 

.608 

- .3333 

.850 

-.4528 

.837 

-.3362 

.903 

-.3264 

,950 

-.4077 

,953 

-.2992 

MACH  t 35 

= 1. 

804  ALPHA 

SECTION  t 

15VI1NG  UFPER  SURFACE 

2Y/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3136 

.6061 

.020 

-.1827 

.030 

-.0949 

.046 

-.0929 

.050 

-.2606 

.065 

-.2642 

.150 

-.5169 

.177 

-.3667 

.250 

-.6101 

.274 

-.4206 

.402 

-.4342 

.595 

-.4964 

.650 

-.7380 

.750 

-.7773 

.760 

-.2037 

.608 

-.3397 

4. 630  RUN  * 129,000  RN/L  a 7.128  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.000 


DATE  07  - NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*  - U7Q 


PAGE  SOS 


, 1A70  07  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  (RF7U33) 

MACH  t 3)  a 1.204  ALPHA  t SI  a 6.650 
SECTION  ( l)VilN5  UPPER  SURFACE  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 
2V /B  .4360  .7710 

X/C 


.asa 

- . 3637 

.057 

-.3318 

.303 

-.3459 

.930 

-.3131 

,93S 

-.3188 

MACH  L7»  » 1.195  ALPHA  ( 9)  = 9.040  RUN  = 126.000  RN/L  ’=  7.122  BETA  = .000 

SECTION  i.  UVrtNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE,  CP 

2</B  ,4360  .7710 


X/C 
.000 
.020 
, .030 
.048 
.030 
,083 
.130 
.177 
.230 
.274 
.402 
.563 
,530 
.730 
,760 
.608 
.650 
.057 
,903 
.930 
.933 


.1818 

-.2313 

-.2066 

-.3526 

-.4523 

-.4738 
-.4840 
- , 3321 


-.2323 

-.3968 

-.3834 
- . 3800 

-.3317 


.6002 

-.2960 

- . 4226 
-.6272 
-.6830 

-.7949 

-.7935 

-.6525 


3894 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1ATO 
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TA70  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE  IRF7U53) 

MACH  l 41  = l ,304  ALPHA  l 1)  a -6.737  RUN  a 103. ODD  RN/L  = 7.678  BETA  a .000 

SECTION  l 11VRN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

trt/B  .4360  . 7710 

X/C 


.OOO 

• .1271 

.2686 

.020 

.3637 

.030 

.3246 

,046 

.3113 

.050 

.4402 

.0*5 

.2282 

.150 

.1840 

.177 

.1663 

.250 

.0343 

.274 

.0003 

.402 

-.0723 

.565 

-.1379 

.650 

-.1639 

.750 

-.3164 

.760 

.1683 

.eoa 

-.0827 

.650 

-.3171 

.657 

- .0933 

.205 

- .0800 

.250 

-.0920 

.253 

-.0392 

MACH  t 4)  3 1.504  ALPHA  ( 21  = -6.437  RUN  = 103,000  RN/L  = 7.678  BETA  a .000 

SECT l CM  t 11W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Ey/B  .4360  .7710 

X/C 

.000-  .1671  ,3466 

' .020  .5469 

.030  .2779 

.048  .2607 

.030  .3970 

.083  .1641 

.130  .1186 

,177  .1046 

.230  -.0250 

.274  -.0488 

.402  -.1193 

.355  -.1833 

.630  -.2227 

.730  -.3506 

.760 

.non 


1069 

1090 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 
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IA70  01  712  SI  P2  PS  VlINO  UPPER  SURFACE 


tRFTUSS) 


MACH  < 47 

= 1.504  ALPHA 

SECTION  l 

llVttNO  UPPER  SURFACE 

2V/B 

,4360  .7710 

A/C 

.850 

-.3567 

.857 

-.1116 

.905 

- .0998 

.950 

-.1975 

,953 

-.0835 

MACH  { 41 

= 1.504  ALPHA  ( 

SECTION  l 

llVJINO  UPPER  SURFACE 

2t/Q 

.4360  .7710 

X/C 

,000 

.2171  .4044 

.020 

.5171 

.030 

.2302 

.040 

.2112 

.030 

.3532 

.OSS 

.1014' 

♦ 150 

.0492 

.17? 

.0394 

.230 

-.0848 

♦ 274  . 

-.0994 

.402 

-.1666 

.563 

-.2304 

,630 

-.2750 

.750 

-.3905 

.760 

.0290 

.608 

-.1397 

.830 

-.3937 

.857 

-.1398 

.903 

-.1193 

.930 

-.2852 

.938 

-.1052 

-6.457 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.235  RUN 


103.000  RN/L  a 


7.678  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  508 


TATO  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE  1RF7U5!) 

MACH  l 45  a 1.304  ALPHA  l 45  a -E.010  RUN  a 103,000  RN/L  a 7. 878  BETA  a ,000 


3ECTIW  1 15VUNG  UPPER  SURFACE  . - DEPENDENT  VARIABLE-CP— 


27 /B  ,4350 


X/C 


.000 

.2821 

,020 

.030 

.1962 

,048 

,1731 

• .030 

.083 

.0442 

.130 

.177 

-.0321 

• .230 

.274 

-.1473 

,402 

-.2070 

.363 

-.2703 

.630 

.730 

.760 

-.0404 

.608 

-.1687 

.830 

.637 

-.1336 

.903 

-.1368 

.930 

.933 

-.1177 

MACH  t 45 

= 1, 

SECTION  ( 

15W1NG 

2Y/B 

.4360 

X/C 

.000 

.3288 

.020 

.030 

.1366 

.048 

.1382 

.030 

.085 

.0017 

.150 

' .177 

-.0932 

.230 

■ 274 

-.1923 

.402 

-.2488 

.363 

-.3006 

.830 

.730 

.760 

-.1150 

.908 

-.1966 

.7710 

• 50S6 
.4993 

,3081 

-.0213 

-.1320 

-.3267 

-.4277 

-.4301 

-.3376 

304  ALPHA  l 55  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.3630 

.4333 

.2803 

-.0908 

-.2115 

-.3753 

-.4398 


.224  RUN  = 103.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.6TS  BETA 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  307 


IA7D 


Oi  TIE  Si  PE  PS 


WING  UPPER  SURF  WE 


HACH  l 4)  » 1,304  ALPHA  l 3)  =»  .EE A 

SECTION  { IHrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE.  CP 

2X/B  .4360  .7710 

X/C 


.060 

-.4635 

.057 

-.178E 

.005 

-.1340 

.050 

-.4037 

.053 

-.1347 

MACH  1 4>  * 1.304  ALPHA  l 6)  = ■ 2.442  RUN  = 103,000  RN/L  s 7.678  BETA 

SECTION  l 17WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.3616 

.6108 

,020 

' .3261 

,030 

*115E 

,048 

,0901 

,030 

,2120 

.083 

-.0405 

,130 

-.1334 

,17? 

-.1306 

,230 

-.2644 

,274 

-.E359 

,402 

— .ESSO 

,363 

-;J24S 

,630 

-.4130 

,730 

-.4063 

,760 

-.1717 

,806 

-.2412 

,830 

- ,4010 

,857 

-.2142 

903 

-.1777 

9 30 

-.3372 

9 33 

-.1511 

IRF7U3S1 


.000 


owe  07  NOV  74 


TABULATED  PPESSWE  DATA  - 1A7Q 
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U70  01  TIE  SI  PE  PS  VJ1NG  UPPEP  SURFACE 

MACH  t 4>  a 1.504  , ALPHA  { 7)  a 4.689  PUN  5 103.000.  PN/L  = 7^78  BETA 

SECTION  I DUINO  UPPEP  SURFACE"  " ' DEPENDENT  VARIABLE  CP  - 


et/B 

.4360 

.7750 

'x/c 

,000 

.3264 

.8435 

.020 

.5209 

.030 

. .0485 

•04B 

.0430 

.050 

.5238 

' .085 

- .0938 

.550 

-.2569 

.577 

-.2558 

.250 

. 

-.3594 

.274 

-.2843 

.402 

- .3233 

.565 

-.3502 

.650 

-.4546 

.750 

-.3543 

.760 

-.2253 

.806 

- .2885 

.850 

-.4506 

.857 

-.2647 

,805' 

-.2579 

.950 

-.3765 

,953 

-.5800 

MACH  C 4>  = 1.504  ALPHA  < 8>  a 6.929  RUN  = 103.000  RU/L  -a  *7.678,  BETA 

SECTION  < DW1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,4360  .7710 


,3326  ,6605 

.0212 

- .0759 
-.0632 

-.0699 

-.1760 

-.2614 

-.2669 

-.3740 

-,3260 

-,3376 

-.3750 

7,4869 

-.5124 

-.2697 

-.3330 


2Y/B 

X/C 
.000 
,020 
.030 
,048 
.050 
.085 
.150 
.177 
.250 
.274 
• 402 
.565 
*650 
.730 
,760 
;608 


<PF7U33> 

,000 


.000 


DATE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  BOB 


IA70  Ol  T1Z  Si  P2  P8  VANG  UPPER  SURFACE  * ' tRF7U35>  - . 

MACK  t 41  a 1,504  ALPHA  ( B1  a 6.929 

SECTION  { 11  WING  UPPER  .SURFACE  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 

EY/B  ,4360  .7710 

X/C 

.B50  - ,4129 

• ,B57  -,30GB 

.903  -.2649 

,930  -.4166 

.933  -.2030 

MACH  ( 4)  3 1.304  ALPHA  1 91  a 9.16Z  RUN.  * 103.000  RU/L  = ’7,679  BETA  , a .000. 

SECTION  1 11WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  ...7710 


X/C 


.000 

.3272 

.6736 

,020 

-.0494 

,030 

-.1249 

,048 

-.1072 

,050 

-.1730 

,085 

-.2237 

.150 

-.3619 

.17? 

-.3497 

.£50 

-.4191 

.£74 

-.3973 

.402 

-.3906 

.565 

-.4049 

.650 

-.3179 

,750 

- • 5146 

,760 

-.3104 

.808 

-.3676 

.8  50 

-.4419 

.857 

-.3501 

.905 

-.3018 

.9  50 

-.4321 

.953 

-.2466 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DAI*  - U7Q 
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U7Q  01  TIE  SI  PE  PS  WING  UPPER  SURFACE 


1RF7U56)  l 23  SEP  74  ) 


REFERENCE  DATA 


SREF 

a 

2690.0000  SR. FT. 

XM1P  a 

1076.6600 

IN.  XO 

LREF 

= 

474,6100  IN. 

VMRP  3 

.0000 

IN.  VO 

OREF 

a 

936,6800  IN. 

ZM1P  a 

37  5. 0000 

IN.  20 

SCALE 

a 

.0130 

MACH  1 11  a .900  ALPHA  l 11  s -6.327  RUN  a 153.000  RN/L 

SECTION  1 llWINQr  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

E7/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.0622 

-.2213 

.020 

.3638 

,030 

.3636 

.048 

.3469 

,030 

.2697 

.085 

.2831 

,150 

-.0079 

.177 

.0646 

,250 

-.1813 

,274 

-.0393 

,402 

-.1477 

,563 

-.2170 

.650 

-.3776 

.750 

-.6499 

.760 

-.3739 

.806 

-.6363 

.850 

-.3487 

.857 

-.7020 

.905 

-.3433 

.950 

-.1706 

,953 

-.1928 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

3 

-4.000 

ELV-1  a 

6,000 

ELV-2 

3 

6.000 

ELV-3  a 

8,000 

ELV-4 

3 

6,000 

BDFLAP  a 

.000 

ELV-1B 

3 

6.000 

ELV-Cfi  = 

8.000 

3.933  BETA  * -4.E3E 


MACH  l 11  a 


SECTION 

l DW1N6 

ZY/B 

.4360 

X/C 

,000 

.1793 

,020 

,030 

.3277 

,046 

.3007 

.030 

.083 

.2172 

.130 

.177 

-.0203 

.230 

696  ALPHA  < 21  - 
UPPER  SURFACE 
.7710 

-.0596 

.3316 

.2071 

-.1037 


-6,124  RUN  = 133.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.933  BETA  = -4.E3E 


2549 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSWE  DM4  - 1A70 
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IA70  01  TIE  SI  PE  PS  WING  UPPER  SURFACE  WF7U561 

MACH  l 11  a .898  ALPHA  l 21  - -6.124 

SECTION  l UWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


EV/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.1117 

.400 

- ,2030 

.585 

- .2511 

.650 

-.4285 

.750 

-.8700 

.760 

-.4364 

,808 

-.8837 

.850 

-.3300 

.857 

-.7028 

.905 

-.2936 

.950 

- .2130 

.953 

-.1739 

MACH  { 11  = .896  ALPHA  t 31  = -4.033  RUN.  = 153.000  RN/L  = 5.933  BETA  a -4.S3E 

SECTION  l 11  WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARtABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.Q00 

.2411 

.0811 

.020 

.3170 

.030 

.2814 

.040 

.2464 

•030 

.1257 

,085 

.1485 

.150 

-.2159 

.177 

-.1032 

• 230 

-.3346 

• 274 

-.1823 

.402 

-.2543 

.363 

-.2784 

• 650 

-.4746 

.730 

-.8831 

,760 

-.4049 

.808 

-.9138 

• 030 

-.3144 

.837 

-.5613 

.603 

-.2823 

.930 

-.2304 

.933 

-.1847 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 
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U7Q  01  712  St  P2  PS  VllNG  UPPER  SURFACE 

MACH  1 1)  a .896  ALPHA  1 4}  a -1,691  RUN  a 133, ODD  RN/L  = 3.933  BETA 

SECTION  l 11V11NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V /B  ' .4360 


X/C 


.GOO 

.2636 

.020 

.030  , 

.2131 

.048 

.1749 

.030 

.083 

.0671 

.130 

.177 

-.1896 

.230 

,274 

-.2323 

.402 

-.3157 

.383 

-.3209 

.630 

.750 

.760 

-.4808 

.808 

- .9239 

• 830' 

.837 

-.4784 

.905 

-.2933 

.930 

.933 

-.2014 

MACH  1 1) 

a 

SECTION  l 

DWING 

27/8 

.4360 

X/C 

.000 

,2387 

.020; 

,03o’ 

.1269 

.0^8 

.0896 

.030 

.083 

-.0239 

,130 

.177 

-.2769 

.230 

.274 

-.3703, 

.402 

-.3699 

.363 

-.3347 

.930 

.730 

.760 

-.4992 

.808 

-.9324 

,7710 

.2353 

.2476 

.0227 

-.3371 

-.4673 

-.4961 

-.6770 

-.3193 

-.2416 

,899  ALPHA  < 3)  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.3494 

.1282 

-.0993 

-.4964 

-.6031 

-.3363 

-.6902 


.231  RUN  O 153,000  RN/L  a 3.933  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7US6) 
a -4.232 


-4.232 


DATE  07  NOV  74 


7 ADULATED  PRESSURE  DATA  - 7A70 
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U70  07  772  37  P2  P8  VrtNG  UPPER  SURFACE  7RF77)S6> 

MACH  7 77  n ,699  ALPHA  7 3)  a ,237 

SECTION  7 1}V)\NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V /B  .4360  .7770 

X/C 

.630  -.3431 

.637  -.4380 

.303  -.3072 

.030  -.2327 

.933  -.2127 

MACH  7 77  a .699  ALPHA  7 '8>  a 2.362  RUN  a 133.000  RN/L  a 3.933  BE7A  a -4,232 

SECTION  7 17W7NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4360  .7710 

X/C 

,000  .2220  .4036 

.020  -.0342 

.030  .0237 

,048  -.0109 

.030  -.2141 

.063  -.1333 

.130  -.7118 

.177  -.3637 

.230  -.6713 

,274  -.4729 

.402  -.4182 

.363  -.3804 

.630  -.3923 

.730  -.8909 

.760  -.3145 

.808  -.9430 

.830  -.3367 

.837  -.4936 

.903  -.3107 

.030  -.2319 

.933 


,2136 


DATE  07  NOV  74 


TABULA7ED  PRESSURE  Dm  - U70 


PACE  1U 


TA7Q  01  TIE  SI  PE  PS  VrtNB  UPPER  SURFACE 


MACH  ( li  a .ess  ALPHA  t 7)  a 4.534  RUN  = 153,000  RN/L 


3ECT1W  l 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2X/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

,1634  .4126 

.020 

-.2334 

.030 

-.0721 

.046 

- .0991 

.050 

-.3463 

.065 

-.2352 

.150 

-.9501 

.177 

-.4424 

.250 

-.9491 

.274 

-.5614 

.402 

-.4713 

.563 

-.4123 

.630 

-.6380 

.750 

-.7682 

.760 

-.5351 

.808 

-.9558 

.830 

-.3664 

.657 

-.4733 

.903 

-.3117 

.950 

-.2409 

.933 

-.2123 

MACH  T 1) 

= .899  ALPHA 

SECTION  ( 

DVJ1N0  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360  .7710 

X/C 

,000 

.1603  .3769 

.020 

-.4667 

.030 

-.1338 

,048 

-.1739 

.030 

-.4905 

.085 

-.3327 

.150 

-1.0570 

.177 

-.3131 

,230 

-1,1150 

.274 

-.6616 

.402 

-.5898 

.563 

-.4330 

.830 

-.3877 

.730 

-.6499 

.760 

-.3494 

.808 

-.9617 

6.692  RUN  = 153.000  RN/L 

DEPENDENT  VARTABLE  CP 


5.933  BETA 


5.933  BETA 


TRF7US6) 
a -4,232 


-4.232 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  31 S 


1A7Q  01  712  Si  P2  PS  VANS  UPPER  SURFACE  IRF7US6) 

MACH  t IT  = .699  ALPHA  1 6)  = 6,682 

SECTION  1 11VAN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.3104 

.637 

-.4663 

.90S 

- .3023 

.930 

-.3920 

.933 

- .1960 

MAO'  1 U a .639  ALPHA  1 9)  = S.631  RUN  = 133.000  RN/L  3 3.933  BETA  = -A. 232 

SECTION  1 UVANG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2v/a  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.1031 

.2942 

.020 

-.7792 

.030 

-.2541 

.040 

— *2602 

.030 

-.6969 

,003 

-.4363 

.130 

-1.1192 

.177 

-.3763 

.250 

-1.2057 

.274 

-.7216 

.402 

-.7274 

.565 

-.4720 

,650 

-.6123 

.750 

-.7412 

.760 

-.5037 

.800 

-.9033 

.850 

-.6274 

.057 

-.3408 

.903 

-.3047 

.950 

-.3816 

.935 

-.1997 

OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70' 


PAOE  314 


U70  01  TIE  51  PE  P5  VllNS  UPPER  SURFACE 

MACH  l El  a 1 .083  , ALPHA  ( t>  = -8,390  RUN  = 150.000  RN/L  = 6.5ES  BETA 

SECT1CN  l 11VHN0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ET/B 

.4360 

,7710 

x/c 

.000 

.1410 

- .06E5 

.020 

.4653 

.030 

.3840 

,046 

.3673 

,050 

.4014 

.0&3 

.3674 

.130 

.1303 

.177 

.1638 

.230 

.0633 

.274 

.1040 

.402 

.0333 

.535 

.0083 

.650 

- • 1Q9E 

.750 

-.4900 

.760 

~.1E33 

.606 

- . 3010 

.650 

-.4989 

♦ 657 

-.5104 

.605 

-.4363 

.050 

-.3641 

.953 

-.3143 

MACH  1 El  a 1.101  ALPHA  l E)  = -6.418  RUN  s 156.000  RN/L  =■  6.5EE  BETA. 

SECTION  < 11W1N5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Eif/B  .4360  _ ,7710 

X/C 


.boo 

.£047 

.0993 

.020' 

.4683 

.030 

.3396 

,048 

.3E70 

.050 

.3563 

.065 

• E91E 

.150 

. 1298 

.177 

.0666 

.250 

,0139 

.274 

.0103 

.402 

.0058 

.565 

-.0027 

.630 

- . 1265 

.750 

-.4788 

,760 

-.1138 

.£08 

-.4633 

IRF7U36) 

-4.301 


-4,301 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0X14  - 1A70 


PA6E  317 


U7Q  01  TIE  SI  PE  PS  VIIN6  UPPER  SURFACE 


(RF7U357 


MACH  1 2) 

a 1,101  ALPHA 

SECTION  1 

17WIN6  UPPER  SURFACE 

EV/B 

.4360  .7710 

X/C 

.850 

-.4840 

.857 

-.4910 

.805 

-.4395 

.950 

-.3690 

.953 

-.3313 

MACH  {,  2) 

a 1.116  ALPHA  ( 

SECTION  I 

11VJIN6  UPPER  SURFACE 

er/B 

,4360  ,7710 

x/c 

.000 

.2363  .2387 

.020 

.4150 

.030 

.2878 

.048 

.2699 

.050 

.2671 

.085 

.2231 

.150 

.0643 

.177 

.0220 

.250 

-.0966 

.274 

-.1349 

.402 

.0116 

.565 

-.0283 

.650 

-.1664 

.750 

-.4752 

.760 

-.1174 

.806 

-.4760 

.650 

-.4749  ' 

.657 

-.4734 

.905 

-.4360 

.950 

-.3332 

.933 

-.3306 

-6.41® 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.E56  RUN  a 158.000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RIVL 


6. SEE  BETA  = -4.301 


BMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 


PA6E  Me 


1470  01  TIC  Si  PC  pe  WIND  upper  surface 

M4CH  T C)  » 1,126  ALPHA  l 4)  * -2.037  RUN  s 136.000  RN/L  » 6. SEC  BET4 

SECTION  ( DWIN6  UPPER  SURFACE  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


«V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.2603 

.3316 

,030 

,3348  ' 

.030 

.2066 

,048 

.1626 

,030 

.1663 

.065 

.1181 

.130 

-.1711 

.177 

-.0326 

.230 

-.3078 

.274 

-.2170 

.402 

-.1294 

.383 

- .0262 

.630 

* 

-.1930 

.750 

-.4732 

.760 

-.1190 

.808 

-.4673 

.830 

-.4649 

.837 

-.4393 

.903 

-.4242 

.930 

-.3069 

.933 

-.3377 

MACH  l 21 

= 1. 

,124  ALPHA 

SECTION  t 

DVJ1N6 

UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

..2715 

.4210 

.020 

.2719 

*030 

.1378 

,043 

.1134 

.030 

.0832 

.085 

.0237 

.130 

-.3083 

.177 

-.0939 

• 230 

-.4180 

.274 

-.2348 

.402 

-.2911 

*365 

-.0733 

.050 

-.2037 

.730 

-.4596 

.760 

-.1442 

.800 

- * 480  3 

.143  RUN  = 136.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.3CC  BETA 


IRF7US6) 
a -4.301 


-4.301 


DATE  07  NOV  74  TOUTED  PRESSURE  DATA  - tA70 

1A70  07  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 21  = 1.124  ALPHA  { 5)  s ,145 

SECTION  T 11WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V /B 

.4380 

.7710 

VC 

,950 

-.4244 

.657 

-.4637 

.905 

-.4428 

.950 

-.2545 

.953 

-.3839 

MACH  l 21  = 1.114  ALPHA  l 6)  = 2,339  RUN  = 158.000  RN/L  5 6.522  BETA  = -4.301 

SECTION  l 11W1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2iVB  .4380  . 7710 

VC 


,OQO 

.2802 

,4794 

.030 

.1671 

.030 

.0948 

,040 

.0724 

.050 

.0048 

.005 

-.0448 

.150 

-.4401 

.177 

-.1535 

.350 

-.5121 

.374 

- .3039 

.402 

-.3694 

.565 

-.1338 

.650 

-.3619 

,750 

-.5100 

.760 

-.1711 

.000 

- . 5003 

.550 

-.3838 

.057 

- .4800 

.905 

-.4608 

.950 

-.2401 

.953 

- .4046 

DATE  07  NCiV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  320 


U70  01  na  SI  P2  P6  VJlNO  UPPER  SURFACE 

MACH  t 25  a 1,104  ALPHA  t.  73  a 4.323  RUN  a 156,000  RN/L  a 6.322  SETA 

SECTION  l 15W1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  “ 

27 /B  ,4360  . 7740 

X/C 


•000 

.2330 

.3002 

.020 

.0061 

.030 

.0119 

♦04a 

- .0089 

•050 

-.0941 

.085 

-.1361 

.150 

-.5703 

.177 

-.2376 

.250 

-.6335 

.274 

-.3611 

.402 

-.4231 

.505 

-.1611 

.650 

-.4690 

.750 

-.5738 

.760 

-.2031 

.606 

- . 5226 

.850 

-.4449 

.657 

-.4953 

.805 

-.4731 

.350 

-.3152 

.353 

-.4179 

MACH  ( 23  a 1.094  ALPHA  { S)  = 6.703  RUN  a 156.000  RN/L  = 6,522  BETA 

SECTION  l DW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE -CP 

27 /B  .4360  . 7710 

X/C 


.ooo' 

.020 

.1281* 

.5007 

-.2493 

.030 

- .0340 

.048 

- . 1028 

.050 

-.I960 

.085 

-.2130 

.150 

-.6391 

.177 

- .3040 

.250 

-.7233 

.274 

- *4059 

.402 

-.4589 

.365 

>-.2163 

.650 

-.5626 

.750 

-.6107 

.760 

-.2482 

.008 

-.5515 

IRF7US6)  . 
a -4.301 


-4.301 


0«E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PASE  321 


IA7Q  01  TIE  SI  P2  PS  V(1N6  UPPER  SURFACE  IRF7US6) 

MACW  I 2)  = 1,094  ALPHA  I 9)  a S.7Q5 

SECflCN  l 1)L1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

,650 

-.4962 

,657 

-.3157 

,905 

-.4926 

.950 

-.4073 

,951 

-.4279 

MACH  < 2) 

a 1 .097  ALPHA 

SECTION  I 

DWINO  UPPER  SURFACE 

SY/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

-.0134  .4936 

,020 

-.4164 

.010 

-.2200 

,048 

-.2032 

,050 

-.5060 

.065 

-.2919 

,150 

- . 6973 

,177 

-.3636 

.250 

-.7804 

.274 

-.4414 

.402 

-.4676 

,565 

-.2360 

,650 

-.7638 

.750 

-.7346 

.760 

-.3033 

.809 

-.3969 

.850 

-.3899 

.657 

-.3431 

.905 

-.3226 

,930 

-.4711 

.951 

-.4324 

8.916  RUN  a 136,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.522  BETA  = -4.301 


DATE  07  NOV  74 


T ABULATEO  PRESSURE  DM4.  - 7470 


PACE  322 


I A70  01  TIE  57  PE  P8  WIND  UPPER  SURFACE  <RF7U36> 

MACH  ; 5)  5 1.193  ALPHA  7 77  a -5,575  RUN  a 128,000  RN/L  a 7, ,144  BETA  a -4.555 

SECTION  ( UDIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Zf/B  .4560  .7710 

VC 


.000 

,0754 

.0439 

.020 

.4743 

.030 

,2997 

.045 

.2963 

.050 

.4169 

.053 

.3023 

.130 

.9461 

.177 

.1322 

.230 

.1490 

.ET4 

- .0342 

.402 

.1769 

.363 

.0504 

.630 

-.001S 

.730 

-.3402 

.760 

-.0042 

,505 

-.3431 

.530 

-.3617 

.537 

-.3602 

,903 

-.3140 

,930 

-.2471 

.953 

-.2301 

MACH  t 31'  a 1.203  ALPHA  ( E)  = -9.376  RUN  = 1Z6.000  RN/L  = 7.144  BETA  = -4.333 

SECTION  l UWINQ  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZV/B  ,4360  .7710 


VC 


.000 

,2030 

.1340 

.020 

• 

.4377 

.030 

.3143 

.046 

.2960 

.050 

.3039 

.065 

.2304 

.150 

.0633 

.177 

.1002 

.250 

-.0867 

.274 

-.0592 

.402 

-.1170 

.565 

.0615 

.650 

-.0206 

.750 

-.3390 

,750 

-.0023 

,606 

-.3373 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  323 


UTO  01  712  SI  P2  PS  UlUG  UPPER  SURFACE 


MACH  l 31 

a 1 

SECTION  1 

DVllNG 

2V/B 

.4360 

X/C 

.930 

.837 

-.3438 

.903 

-.3134 

.930 

.933 

-.2463 

MACH  l 31 

a 1 

SECTION  l 

IIWING 

»/B 

.4360 

X/C 

.000 

.2474 

.020 

.030 

.2636 

.048 

.2427 

.030 

.063 

.1692 

.130 

.177 

.0491 

.230 

.274 

-.1211 

.402 

-.1936 

.363 

.0233 

.630 

.730 

.760 

-.0182 

.809 

-.3393 

.930 

.637 

-.3478 

.903 

-.3229 

.930 

.933 

-.2733 

.209  ALPHA  ( 2)  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

-.3373 

- .2426 

,21.6  ALPHA  ( 3)  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.2720 

.4216 

.2651 

-.0174 

-.1391 

-.0379 

-.3370 

-.3463 


-6.376 

DEPENDENT  VARIABLE  CP  ' 


-4.146  'ftUN  a 129.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.144  BETA 


IRF7U3S) 


a -4.333 


-.2303 


DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  r 1A70 

IA7Q  01  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  (RF7U561 

MACH  l 31  a 1.220  ALPHA  1 41  a -1.923  RUN  a 126.000  RN/L  = 7.144  BETA  a -4,333 

SECTION'  (.  1)V)1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PACE  324 


ZT/B 

. 4366  .7710 

x/c 

,000 

,2917  ,3377 

,oao 

13792 

.2232 

,048 

,1993 

.050 

.2071 

,085 

.0961 

,150 

-.1127, 

.177 

.0018 

,250 

-.2611 

,274 

-.1638 

,402 

- .2361 

♦ 565 

-.0602 

.650 

-.1926 

.750 

-.3539 

,760 

-.0331 

,806 

-.3512 

.850 

-.3212 

,857 

-.3339 

.805 

- .3324 

,950 

-.2110 

,953 

-.2903 

MACH  { ^) 

= 1.217  ALFHA 

SECT  ICW  ( 

11WIN6  UPPER  SURFACE 

2T/B 

.4360  .7710 

x/c 

.OQO 

.2952  .4338 

.020 

.3174 

,030 

.1662 

.048 

.1437 

.050 

.1416 

.085 

.0306 

.150 

-.2232 

.177 

-.0378 

,250 

-.3404 

.274 

-.2091 

.402 

-.2807 

.585 

-.1293 

,650 

-.4243 

.750 

-.4317 

♦ 760 

-.0384 

,808 

-.3622 

,313  RUN  = 126,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.144  BETA  = -4,333 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  325 


U70  01  TIE  SI  PE  P8  WINS  UPPER  SURFACE  (RF7U56) 


MACH  1 31 

a 1,217  ALPHA  l 5}  s 

.313 

SECTION  { 

11VJ1N6  UPPER  SIMFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27  /B 

.4360  .7710 

X/C 

.850 

- .3288 

.857 

-.3609 

.905 

-.3470 

.950 

-.2028 

.953 

-.3142 

MACH  ( 37  s 1 .211  ALPHA  ( 61  - 2.503  RUN  s 128.000  RN/L  a 7.144  BETA  = -4.333 

SECTION  1 UWINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .2034  . 4822 

.020  .2064 

.030  .0943 

.048  .0810 

.050  . 0501 

.085  -.0537 

.150  -.3641 

.177  -.1219 

.250  -.4389 

.274  -.2623 

.402  -.3209 

.565  -.2365 

.550  -.5323 

.750  -.5922 

.760  -.0923 

.808  -.3792 

.850  -.3490 

.857  -.3721 

.905  -.3582 

.950 

.953  -.3292 


,2776 


OVT.E  a 7 NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q. 


PA5E  326 


IA70  01  T12  SI  P2  PB  WINS  UPPER  SURFXCE 

HkO\  < 3)  = 1.2QS  ALPHA  l 7>  S 4. 704  RUN  -a  126,000  RN/L  a 7,144  BETA 

3ECT1GN  1 11W1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

,4360 

,7710 

X/C 

.000 

.2321 

,5223 

.060 

.0589 

,030 

.0225 

.046 

.0138 

.050 

-.0251 

.053 

-.1282 

.150 

-.4567 

.177 

-.1786 

.250 

- . 5344 

.274 

-.3047 

.402 

-.3693 

.363 

-.3103 

.650 

-.6097 

.730 

-.6545 

.760 

-.1241 

.80S 

-.3938 

.850 

-.4067 

. .857 

-.3822 

.903 

-.3726 

.930 

-.3503 

.933 

-.3425 

MACH  t 3) 

= 1. 

194  ALFHA 

SECTION  < 

DWTNS  UPPER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.odd 

.1264 

.5231 

.020 

-.1876 

.030 

-.0823 

,048 

-.0781 

.0  30  ■ 

-.1736 

.053 

-.1924 

.130' 

-.4967 

.177 

-.2423 

.230 

-.6014 

.274  ' 

-.3526 

.402 

-.4120 

.363 

-.3291 

.630 

-.6695 

,730 

-.7094 

.760 

-.1631 

.808 

-.4106 

6.897  RUN  = 126,000  RWL 

dependent  variable  CP 


7.144  BETA 


CRF7U5S) 

-4.333 


-4,333 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  327 


1A70  01  TIE  SI  P2  PS  V)1N6  UPPER  SURFACE 


MACH  t 31 

3 1.494  ALPHA 

SECTION  l 

ilWINS  UPPER  SURFACE 

2V/B 

,4369  .7710 

X/C 

.830 

-.4641 

.837 

-.3931 

,905 

-.3924 

.930 

-.4173 

.935 

-.3623 

MACH  ( Z) 

3 1.163  ALPHA  ( 

SECTION  l 

11WIN6  UPPER  SURFACE 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.0047  .3334 

,020 

-.2972 

.030 

-.1967 

,048 

-,1730 

,050 

-,3991 

.093 

—,2630 

.130 

-.3932 

.177 

-.3094 

.£50 

-.6662 

,274 

-.3933 

.402 

-.4476 

.385 

-.3243 

.650 

-.7474 

.750 

-.7421 

,760 

-.2138 

.808 

-.4341 

.850 

-.3324 

.637 

-.4224 

.905 

-.4173 

.930 

-.3419 

.953 

-.3767 

6.697  . 

DEPENDENT  VARIABLE 'CP  . 


9.096  RUN  = 128,000  RN/l 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.144  BETA 


IRF7US6I 


a -4.333 


DATE  07  HOT  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1AT0 


PAGE  SE« 


1A70  01  712  Si  P2  PS  NINO  UPPER  SURFACE 

MACH  1 4)  a 1.504'  ALPHA  l 1)  = -8.817  RUN..  a 125.000  RN/L  = 7.467  ' BETA 

SECTION  l 1TVHNG  UPPER  SURFACE  ■ 1 DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2N/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

,0727 

.1433 

.020 

.4737 

.030 

,2676 

,046 

.2646 

> 

.050 

.3653 

.063 

.2232 

.130 

.1737 

.177 

.1676 

.230 

.0339 

.274 

.0224 

,402 

-.0474 

.363 

-.1221 

,630' 

-.1348 

.730 

-.2823 

,760 

.1717 

.606.' 

: - .0917 

,630 

-.0879 

.637 

-.1164 

.90S 

-.1097 

,930 

,0033 

.933 

-.0901 

MACH  l 4)  = 1.504  ALPHA  1 2)  = -6.534  RUN  a 123.000  RN/L  ='  7.467  BETA 

SECTION  1 UVI1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c  4 

,000 

'.1037 

.1963 

.020 

.4617 

,030 

• 2362 

,046 

.2291 

.030 

.3491 

.033 

.1643 

,130 

‘ 

.1202 

.177 

.1079 

.230 

-.0083 

.274 

- .0290 

.402 

-.0909 

.363 

-.1690 

.650 

-.1803 

.730 

-.3213 

* ,760 

.1239 

.506 

-.1207 

1RF7U56) 
a -4,357 


a -4.357 


DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PA&E  329 


TATO  01  T12  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  t 47  = 1.304  ALPHA  t 27  = -6.534 

secticn  I tint  NO  UPPER  surface  dependent  variable  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


93a 

-.2732 

937 

-.1267 

905 

-.1227 

930 

-.0636 

953 

-.1036 

MACH  { 4)  a 1.504  ALPHA  l 37  a -4.504  RUN  a 123.000  RN/L  = 7,467  BETA 

SECTTCN  I 17VIIND  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZT/B  ,4360  ,7710 

X/C 


*000 

.1659 

.3028 

.090 

.4640 

.030 

.2035 

.049 

.I960 

.050 

.3228 

.093 

.1043 

.150 

.0651 

.177 

.0358 

.950 

-.0634 

.974 

-.0712 

.409 

-.1302 

.565 

-.I960 

.650 

- .2279 

.750 

-.3510 

.760 

.0805 

.aoe 

-.1405 

.950 

-.3381 

.957 

-.1460 

.905 

-.1366 

.9  50 

-.1682 

.953 

-.1196 

IRF7U56) 


-4,357 


DATE  07  HOY  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 
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1A70  01  T12  SI  P2  P8  HING  UPPER  SURFACE  IRF7USS) 

• MACH  l 41  = 1 1 304  ALPHA  t 4)  s -2,024  RUM  a 125.000  RN/L  = • 7.457  BETA  5 -4,357 

SECTION  l UU1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


,ooo 

.2252 

.3939 

,020 

.4161 

.030 

.1706 

,046 

.1532 

,030 

.2676 

,065 

.0565 

.150 

-.0176 

.177 

.0062 

.230 

-.1316 

.274 

-.1127 

.402 

-.1656 

;363 

-.2256 

.650 

-.2742 

.750 

-.3864 

,760 

.0399 

.808 

-.1614 

.050 

-.3866 

.057 

-.1691 

.003 

-.1553 

,950 

-.2494 

.953 

-.1363 

MACH  ( 41  = 1.504  ALPHA  ( 5)  = .199  RUN , = 123,000  RN/L  = 7,467  BETA  a -4,357 

SECTION  ( 11VUN0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  ,7710 


X/C 


.000 

.2747 

:461S 

.020 

.3666 

.030 

,1399 

,048 

.1259 

.030 

.2266 

.083 

.0125 

.150 

-.1070 

;177 

-.0447 

.250 

-.2143 

.274 

-.1493 

.402 

-.2033 

.385 

-.2539 

.630 

-.3422 

.730 

-.4248 

.760 

-.0062 

,808 

-.1822 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  531 


1A70  01  TIE  31  P2  P8  WIND  UPPER  SURFACE 


IRFTU381 


MACH  1 41  a 1.504  ALPHA  l 51  a .133 
SECTION  l DVJIUO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.6  30 

-.4246 

,637 

-.1843 

.903 

-.1741 

.930 

-.Z97S 

.933 

-,1582 

MACH  1 41  a 1.504  -ALPHA  1 6)  a 2.413  RUM  = 123.000  RN/L 

SECTION  l 11 WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 


X/C 

.000 

.020 

.030 

.049 

.050 

.085 

.150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.565 

.630 

.750 

.760 

.908 

.830 

.837 

.903 

.930 

.933 


.2947 

.0942 

.0882 

-.0326 

-.1049 

-.1912 

-.2332 

-.2975 


-.0641 

-.1993 

-.1987 

-.1968 

-.1691 


.4950 

,2491 

.1601 

-.1730 

-.2709 

-.3898 

-.4642 

-.4669 


7.467  BETA 


-4.357 


2905 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PAOE  332 


IA70  01  112  SI  P2  P6  WINS  UPPER  3URFACE  IRFTUS6) 

MACH  1 41  a 1,304  ALPHA  l 7)  a 4.63S  RUN  a . 123, ODD  .RN/L  a 7,457  BETA  a -4,357 

SECTION  1 HVllNO  UPPER  SURFACE  . DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,ooo 

.2674 

.3416 

.020 

.0702 

.030 

.0334 

.046 

.0360 

.030 

.0615 

.063 

-.0804 

.130 

-.2363 

.177 

-.1621 

.230 

-.3301 

.274 

-.2369 

.402 

-.2714 

.365 

-.3139 

,650 

-.4383 

.730 

-.4978 

.760 

-.1301 

.606 

-.2229 

.630 

-.4141 

.657 

-.2133 

.905 

-.1969 

, .930 

-.3362 

.933 

-.1792 

MACH  ( 4)  = 1 « 504  ALPHA  1 8)  s 6,691  RUN  = 123.000  RN/L  = 7.467  BETA  = -4,337 

SECTION  1 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  ,7710 

X/C 


.000 

.1326 

.3636 

.020 

-..0099 

.030 

-.0392 

.040 

-.0493 

.050 

-.0608 

.055 

-.1466 

.150 

-.2937 

.177 

-.2117 

.290 

-.3600 

.274 

a. 2737 

.402 

-.2976 

.565 

-.3360 

.650 

-.4837 

.750 

-.3103 

.760 

-.1756 

i606 

-.2343 

OMR  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - l MO 


PACE  333 


1A70  Q1  TIE  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


(RF7U56) 


MACH  ( 4\  > 1.504  ALPHA  I 6)  a 6.691 

6ECT1CN  4 1W1M  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.930 

-.41 55 

.957 

-.2374 

.905 

-.2199 

.950 

-.3954 

.955 

-.1996 

MACH  l 4)  a 1.504  ALPHA  { 9)  3 9.126  RUN  = 123.000  RN/L  a 7.467  BETA  a -4.357 

SECTION  I DVrtNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  ,7710 

X/C 


,000 

.0786 

.5759 

.020 

-.0815 

.030 

-.1646 

.046 

-.1176 

.050 

-.1674 

.085 

-.2040  . 

.150 

-.3577 

.177 

-.2625 

.250 

-.4242 

.274 

-.3077 

.402 

-.3235 

,565 

-.3579 

.650 

-.5135 

.750 

-.5033 

.760 

-.2104 

.808 

-.2671 

.850 

-.4365 

.857 

-.2656 

,905 

-.2433 

.950 

-.4250 

.953 

-.2196 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PAGE  33« 


7A70  07  772  SI  P2  PS 

REFERENCE  DATA 


SREF 

3 

2690.0000  SO. FT.  XWP 

3 

7076.6600 

IN.  XO 

LREF 

3 

474.8700  IN.  VMRP 

3 

.0000 

IN.  TO 

BREF 

3 

936.6600  IN.  ZM7P 

=5 

375.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

.0150 

MACH 

t 

7)  4 .900  ALPHA  ( 

1) 

= -S ,299 

RUN 

— 

SECTION  l UVI7N5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  . ,4360  .7770 

VC 


.000 

.0477 

-.3403 

,0£Q 

.3792 

,030 

.3433 

,048 

.3349 

,030 

.2358 

,083 

.2766 

,150 

.0100 

,177 

.0903 

,£50 

-.1623 

,£74 

-.0237 

,402 

-.7379 

,365 

-.2661 

,650 

-.4078 

.750 

-.8740 

.760 

-.4502 

,806 

-.8849 

,830 

-.3443 

,85? 

-.8478 

,905 

-.4127 

,950 

-.2437 

,953 

-.2381 

MACH  ( 7)  = .898  ALPHA  l 2>  = -6.252  RUN 

SECTION  l 1JWIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4350  .7770 

X/C 


000 

.0979 

-.1913 

020 

’.3136 

030 

.3080 

048 

,2885 

030 

.2037 

005 

.2172 

150 

-.0724 

177 

.0226 

250 

- *2280 

VI1N5  UPPER  SURFACE  (RF7UST)  ( 23  SEP  74  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

5 

-8,000 

ELV-7  = 

6.000 

ELV-2 

* 

8.000 

ELV-3  = 

8.000 

ELV-4 

8.000 

boflap  = 

.000 

ELV-7B 

8.009 

ELV-CG  = 

9.000 

754.000  RN/L  = 3,  BOO  BETA  = -9,439 


= 754.000  RN/L  = 5,900  BETA  * -8,43a 


DATE  07  NON  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 


PAGE  333 


TA7Q  OV  TIE  Si  PE  PS  VANG  UPPER  SURFACE 


MACH  1 1)  = .696  ALPHA  < 35  3 -S.E5E 

SECTION  { UVUNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

EV/B  .4360  .7710 


X/C 


.274 

-.Q7TE 

.402 

-.1916 

,563 

-,E9a5 

.630 

-.4333 

,750 

-.6963 

.760 

-.4606 

,606 

-.9137 

.650 

-.3914 

,637 

-.6130 

.605 

- .3573 

• 950 

-.3379 

,955 

-.ES35 

MACH  l 1)  3 .897  ALPHA  l D)  = -4.033  RUN  = 134,000  RN/L  = 5.900  BETA 

SECTION  ( UVITNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/6 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.1105 

-.0185 

. .020 

.2903 

• 030 

.3637 

• 046 

.£433 

♦050 

.1323 

♦085 

.1673 

♦ 150 

-.1738 

.177 

-.0473 

.230 

-.2971 

♦ 274 

-.1346 

.402 

-.2339 

.565 

-.3087 

.650 

-.3050 

.750 

-.9161 

.760 

-.5089 

.809 

-.9406 

.850 

-.3533 

.837 

-.7300 

.905 

-.3321 

,9  50 

-.2771 

.953 

-.2190 

IRF7U57) 


>6,456 


DATE  07  NOV  n 


tabulated  pressure  data  - wo 


PAS  E MS 


IA70  01  TIE  SI  PE  PS  VANS  UPPER  SURFACE  1RF7UST) 

MACH  t \)  - .698  ALPHA  l 4)  = -1.946  RUN  = 134.000  RN/L  5 5.900  SETA  = -6.439 

SECTION  C liWlNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


SN/O 

.4360 

.7710 

X/C 

, 

.000 

,1106 

.1234 

,020 

.2401 

.030 

,1749 

,049 

.1632 

.030 

.0476 

,063 

,1086 

.150 

-.2600 

.177 

- .0923 

,230 

- .3930 

.274 

- .1807 

• 

.402 

-.2693 

.363 

-.3293 

.650 

-.3353 

,750 

-.9204 

.760 

-.5263 

.806 

-.9534 

,850 

-.3479 

.637 

-.6235 

.903 

-.3283 

,950 

-.2648 

.953 

-.2201 

MACH  C 1> 

* 

698  ALPHA 

SECTION  < 

DVJTN6  UPPER  SURFACE 

2V/B 

,4360 

,7710 

X/C 

,QQQ 

,1008 

.2613 

,020 

.1331 

,030 

,0766 

,040  1 

.0623 

*030 

-.0613 

,05  5 

.0099 

,130 

-.3639 

,177 

-.1431 

,250 

4 

-.5339  ’ 

/,274 

-.2206 

.402 

-.3029 

,553 

-.3510 

,650 

-.5380 

,750 

-.9149 

*750 

-.3494 

;508 

-.9698 

,268  RUN  3 134.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.900  BETA  a '-8.436 


date  07  nov  7* 


7 ABUL ATEO  PRESSURE  DATA  - U70 
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U70  01  712  SI  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  l 11  n .896  ALPHA  T SI  a ,268 
3ECT1GN  l 11  WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZV/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.3430 

.837 

-.3223 

.903 

-.3141 

.930 

- .2920 

.953 

-.2143 

MACH  < 11 

“ 

SECTION  l 

11W1NG 

27 /B 

.4360 

x/c 

,000 

.0323 

.020 

.030 

-.0112 

.048 

-.0259 

.030 

.085 

-.0812 

.130 

.177 

-.2116 

.230 

.274 

- .2708 

.402 

-.3376 

.365 

-.3694 

,630 

.750 

.760 

-.3739 

,806 

-.9771 

,850 

.837 

-.4490 

.905 

-.2987 

.930 

.933 

-.2113 

.898  ALPHA  ( 61  a 
UPPER  SURFACE 
,7710 

.3441 

.0279 

-.1703 

-.5596 

-.6276 

- . 3966 
-.8642 

-.3359 


2.374  RUN 


134.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.900  BETA 


(RF7U37) 


a -8.438 


3067 


. DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRES3U1E  DATA  - U70 


PAGE  338 


TA70  01  TIB  31  PB  P8  V)ING  UPPER  SURFACE 

MACH  l 11  a .398  ALPHA  l 71  a 4.3B1  RUN  a 154.QDO  RN/L  a 5.300  BETA 

SECTION  ( UVrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3Y/B  .4380 


X/C 


,ooo 

-.0184 

.030 

.030 

-.0984 

.048 

-.1064 

.030 

.063 

-.1674 

.130 

.177 

-.3911 

.350 

.374 

-.3339 

.403 

-.3863 

.363 

-.4017 

.850 

.730 

• .760 

-.39  67 

.808 

-.9363 

.850 

.857 

-.4386 

.905  ' 

-.3983 

.930 

.933 

-.3144 

MACH  i,  1) 

a 

SECTION  t 

1)V»NG 

Bf/B 

.4360 

X/C 

.000 

-.1013 

.030 

.030 

-.1918 

.046 

-.1897 

.030 

.083 

-.3343 

.130 

.177 

-.3733 

*330 

.374 

-.4104 

.403 

-.4408 

.363 

-.4353 

.630 

.730 

,760 

-.6173 

,808 

-.9343 

.7710 

.3310 

-.1347 

-.B733 
-.7544 
- ,7619 

-.6311 

-.7997 

-.3637 

-.3063 

,699  ALPHA  l 8)  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

,3869 

-.3777 

-.4330 

-.9833 

-.9386 

-.6019 

-.8003 


8.683  RUN  a 154.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.900  BETA 


IRF7U37) 

-8.436 


-3.438 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1ATO 


PACE  339 


IA70  07  TIE  31  PE  PS 

HACH  l 1)  = ,899  ALPHA  l 8)  a 6.683 


UINO  UPPER  SURFACE 


SECT1CN  l UVJlNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


EV/B 

.4360 

.7710 

1WC 

.850 

-.3666 

.837 

-.4368 

.903 

- .3073 

.930 

- ,£743 

.933 

-.EEOS 

MACH  < 1)  a .899  ALPHA  l 91  a 8,776  RUN  = 134.000  RN/L  3 5.900  BETA 

SECTION  1 UMNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ET/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

- ,1S6E 

.3413 

.020 

-.6523 

.030 

-.£771 

*046 

— .£604 

*050 

-.3376 

.oas 

-.3273 

.130 

-1.0866 

.177 

-.4441 

,230 

-1,1336 

,274 

-.4604 

.402 

-.4967 

.563 

-.4693 

,650 

- . 5672 

.750 

-.7460 

.760 

-.6343 

.003 

-.8913 

,6  50 

-.3342 

.657 

-.4343 

.903 

-.3046 

,950 

- . 4037 

•953 

- ,2212 

IRF7US7) 


-8,438 


4037 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PAGE  340 


MACH  C21  3 7 ,073  ALPHA  T l) 


7A70  01  TIE  Si  P2  PS  VJtNG  UPPER  SURFACE 

-6.668  RUN  = 153,000  RN/L  ="  6.567  BETA 


SECTION  ( UVJlNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0641 

-.2099 

,020 

.3930 

.000 

.3313 

.04& 

.3714 

.030 

.3729 

.095 

,3733 

*150 

.2025 

*177 

.1974 

,eso 

.0813 

.274 

.1164 

.402 

.0503 

.363 

-.0391 

.650 

-.1270 

.750 

-.3087 

,760 

-.1723  ■ 

.60S 

-.3383 

.930 

-.5216 

.637 

-.5393 

.005 

-.3007 

.650 

-.4103 

,950 

-.4200 

MACH  t 2>  = 1.094  ALPHA  ( 21  = -6.494  RUN  = 153,000  RtVL 

SECTION  < 11W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  ,7710 


X/C 


.ooo 

.0969 

- .0448 

.020 

.4278 

.030 

.3147 

.046 

.3216 

,050 

.8372 

.065 

,3104 

.150 

.1397 

.177 

.1303 

.250 

.0321 

.274 

.0714 

.402 

.0163 

,565 

-.0413 

,650 

-.1403 

,730 

- . 4946 

,760 

-.1541 

.606 

-.3133 

6.367  BETA 


(RF7U571 

-8.397 


-8.397 


DATE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IATO 


PACE  341 


U70  01  TIE  SI  P2  P3  WINS  UPPER  SURFACE  LRF7U5T) 

MACH  l 21  a 1.094  ALPHA  l 2)  = -6.454 

SECTION  t 11  WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


.850 

- . 5065 

.857 

- « 5409 

.905 

- .4*73 

,930' 

-.4023 

.953 

- .3967 

MACH  t 21  = 1.106  ALPHA  l 31  a -4,316  RUN  a 135.0QQ  RN/L  a 6,567  BETA  a -8. 557 

SECTION  < 11W1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.0935 

.1211 

.020 

.4160 

.030 

.2139 

.040 

.2205 

.050 

.3001 

.005 

.2204 

.150 

.0568 

.177 

.0444 

,250 

-.0160 

.274 

- .0320 

.402 

-.0138 

.565 

-.0514 

.650 

-.1613 

.750 

-.4883 

.760 

-.1433 

,600 

-.4992 

.650 

-.4962 

.857 

-.5172 

,905 

-.4702 

.9  50 

-.3893 

.953 

-.3841 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PAGE  342 


1A7Q  01  712  SI  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 21  = 1.114  ALPHA  1 41  = -2.003  RUN  * 155.000  RN/L  a 6.567  BETA 

SECTION  l 11W1NG  UPPER  SURFACE  " DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,1000 

.2454 

,020 

.3343  ' 

.030 

.1270 

.040 

.1207 

.030 

.1763 

.083 

.1111 

.130 

.0665 

.177 

-.0035 

.230 

-.1259 

.274 

-.1321 

.402 

-.0334 

.'563 

-.0596 

.650 

4,2013 

.730 

-.4933 

• .760 

-.1613 

.600 

-.3004 

.050 

-.4943 

.037 

-.4964 

.903 

-.4320 

;950 

-.3701  ' 

.953 

-.3033 

MACH  I 21 

= 1. 

112  ALPHA 

SECTION  { 

11W1NG  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

X/C  , . 

.aaa 

.0937 

.3514 

. ,020 

.2635 

,030 

.0609 

.046 

.0529 

,050 

.0009 

,003 

.0232 

,130 

-.2212 

.177 

-.0790 

,230 

-.2944 

,274 

-.1730 

.402 

-.1143 

.303 

-.1017 

.630 

-.2348 

,730 

-.5038 

,760 

-.1911 

,606 

-.3139 

.142  RUN  , a 155,000  RU/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CF> 


6. 567  BETA 


1RF7U37) 

3 -A.  597 


■0,597 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  D ATA  - 1470 


PA6E  343 


MACH  l 2> 

» 1 

.112  ALPHA 

SECTION  1 

uvnw  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.050 

-.463* 

.857 

-.4782 

.905 

-.4417 

.950 

-.3434 

.953 

-.3765 

MACH  1 2) 

a 1, 

,103  ALPHA  1 

SECTION  1 

DVJ1N6  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0318 

.4252 

,020 

.1374 

.030 

-.0062 

.046 

-.0163 

.050 

.0042 

.065 

-.0433 

,150 

-.3760 

.177 

-.1469 

.250 

-.4496 

.274 

-.2231 

.402 

-.2016 

.365 

-.1130 

.650 

-.2333 

.730 

-.5202 

.760 

-.2353 

.809 

-.3573 

.850 

-.48,73 

.857 

-.4966 

.905 

-.4470 

.950 

-.3303 

1470  01  712  SI  PE  P8 

.142 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


VllNO  UPPER  SURF4CE 


2. 32®  RUN  - 3 155.000  RN/L  3 6.567  BET 4 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7U57) 


a -0,597 


CMC  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  34* 


IA70  OH  TIE  Si  PC  PS  VilNC  UPPER  SURFACE 

MACH  l 2>  « 1,094  ALPHA  ( ?>  * 4.330  RUN  a 133.000  RN/L  a S.3S7  BETA 

SECTION  (.  DVJTNC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4350 

.7710 

X/C 

.000 

- .0131 

,4366 

.020 

,0121 

.030 

-.0537 

,046 

-.0637 

,030 

-.0916 

,oss 

- .0967 

,130 

-.3321 

.177 

-.1997 

.230 

- . 3600 

.274 

-.2716 

.402 

-.2417 

.363 

-.1366 

.630 

- .2700 

.730 

-.3276 

.760 

-.2682 

.806 

-.3901 

.650 

-.3114 

.637 

-.5379 

' .903 

-.4663' 

.930 

-.3377 

.933 

-.3688 

MACH  { 2)  a 1.066  ALPHA  l 8)  a 6.742  RUN  a 133.000  RN/L  - 6.367  BETA 

SECTION  { 1)W1  NO  .UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/B  .4360  .7710 

x/c 


.000 

-.0614 

.4714 

.020 

-.1932 

.030 

-.1068 

.046 

-.1117 

.030 

-.1662 

.063 

-.1473 

.130 

-.6222 

.177 

-.2427’ 

,230 

-.6746 

.274 

-.2926 

.402 

-.2640 

.'363 

-.1606 

.650 

-.3466 

.730 

-.3667 

.760 

-.3094 

.806 

-.6213 

WF7US7) 
a -6,507 


-6.397 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRES3URE  DATA  - 1A70 


PAGE  345 


1 A70  01  TIB  SI  P2  P»  WING  UPPER  SURFACE 


HAW  l!l  « 1 


SECTION 

l DHING 

27/ B 

.4360 

X/C 

.630 

.637 

-.3710 

'.903 

-.5117 

.930 

.933 

-.4217 

MACH  12)  = 1, 

SECTION 

1 DWING 

2T/B 

.4360 

X/C 

•000 

-.0720 

•020 

.030 

-.1391 

• 043 

-.1407 

.030 

.035 

-.1802 

.150 

.177 

-.2760 

.250 

.274 

-.3326 

.402 

-.3267 

• 563 

-.2311 

• 650 

.750 

.760 

-.3517 

.803 

-.6536 

• 350 

.837 

-.6000 

• 905 

-.3460 

•930 

• 953 

-.4463 

.085  ALPHA  l 9)  3 

UPPER  SURFACE 
,7710 

- , 3434 

-.3690 

,076  ALPHA  1 9)  = 

UPPER  SURFACE 
.7710 

.4669 

-.3660 

-.3380 

-.6796 

-.7757 

-.4391 

-.6363 

-.3622 

V.3740 


6.742 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9.941  RUN  = 133,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.367  BETA 


(RFTUS77 


-8.397 


BATE  01  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - TA70 


PA6E  346 


MACH  < 31  a 1.189  ALPHA  1 11 


1470  Ql  TIE  Si  PE  PS  VANS  UPPER  SURFACE 

-S.73S  RUN  = 148,000  RN/L  a ’ 7,100  BETA 


SECTtQN  l 11W1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

. .OE78 

-.1028 

,0E0 

.4211 

.030 

• E341 

.048 

•E588 

.050 

.4019 

.083 

•E77E 

.130 

.2582 

.177 

.1465 

.ESO 

.1634 

,E74 

- .0141 

.402 

• 13E4 

.363 

- ,0097 

.630 

-.0219 

.750 

-.3508 

.760 

-.0511 

.808 

-.3879 

.850 

-.3610 

.857 

-.4165 

.903 

-.3759 

.930 

-.2677 

.953 

— ,3120 

MACH  l 3)  = l.EOO  ALPHA  IE)  = -6.463  RUN.  = 148.000  RN/L  = 7.100  BETA 

SECT  1 CM  1 11WTN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZY/B  ,4360  .7710 

X/C 


.000 

.1133 

.0181 

.020 

.3867 

.030 

.2406 

»04B 

.2302 

.050 

.2963 

.085 

.2244 

.150 

.1361 

• 177 

.0932 

.250 

.1470 

,274 

-.0434 

.402 

.0342 

,585 

-.0200 

,650 

-.0743 

.750 

-.3339 

.760 

-.0447 

, 808 

-.3731 

(RF7U571 

-8.684 


-8.664 


date  of  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  WU  - UTtJ 


PACE  347 


MACH  { 3)  a 1.200  ALPHA  l 2) 


SECTION 

t 11VUN6  UPPER  SURFACE 

2*/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,830 

-.3629 

.837 

-.4023 

.903 

-.3642 

.930 

-.2771 

.953 

-.3003 

HACH  l 31  a 1.208  ALPHA  < 3) 
SECTION  l DVilNS  UPPER  SURFACE 


TATO  01  T12  Si  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE  (RF7U371 

-S.463 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.259  RUN  = 148.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA  = -8.664 


ffr/B 

*4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0871 

.1428 

.020 

.3779 

.030 

.2170 

.048 

.2149 

.030 

.2466 

.083 

.1792 

.150 

,0193 

.177 

.0321 

.250 

-.1079 

.274 

-.1035 

.402 

-.1436 

.365 

-.0306 

.650 
.730 
.760 
. SOS 
.830 
.837 
.903 
.930 
.933 


-.0443 

-.3731 

-.3998 

-.3600 

-.3033 


-.0946 

-.3699 


- .3632 


.2761 


OWE  OT  NOV  n 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7Q 


PACE  348 


U70  01  712  al  P2  P8  V)IN6  UPPER  SURFACE 

HACK  <,  3}  a 3.213  ALPHA  t 41  a -2.042  RUN  a 148 .000  RN/L  = 7.100  BETA 

SECTION  ( HWINC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

A/C 

.000 

.1064 

.2599 

.020 

.3488 

.030 

,1393 

.046 

.1395 

.050 

.1911 

.085 

.1223 

.150 

-.0724 

.177 

-.0037 

,250 

-.1930 

.274 

-.1488 

.402 

-.1965 

.563 

-.0746 

.630 

-.1177 

.750 

-.3763 

.760 

-.0637 

.808 

-.3768 

,830 

-.3654 

.837 

-.3793 

.905 

-.3370 

.930 

-.2781 

.933 

- ,3088 

MACH  l 3) 

= 1. 

209  ALPHA 

SECT! CM  < 

UVJ1N6  UPPER  SURFACE 

27 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0996 

,3492 

.020 

.2987 

.030 

.0733 

.048 

.0669 

.030 

.1281 

.083 

.0437 

.130 

-.1837 

.177 

-.0649 

.230 

-.2994 

.274 

-.1603 

.402 

-.2313 

.363 

-.0934 

.630 

-.2008 

.730 

-.4071 

.780 

-.1091 

.808 

-.4049 

.208  RUN  a 148.000  RN/L  a 7.100'  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7UST1 
a -8.664 


a -8.664 


DATE  07  UOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  3*9 


1A70  01  TIE  51  P2  PS  WNC  UPPER  SURFACE 


MACH  < 37  a 1.2D9  ALPHA  l 5)  a 


SECTION  \ 17W1NC  UPPER  SURFACE 


sy/b 

.4360  .7710 

x/c 

,850 

-.3843 

.857 

-.3759 

.905 

-.3541 

.950 

-.2604 

.953 

-.3154 

MACH  1 37 

■ 1,204  ALPHA 

SECTION  t 

17H1NC  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

.0528  ,4140 

.020 

.1790 

.030 

.0098 

.048 

.0020 

.050 

.0435 

,085 

-.0251 

,150 

-.3244 

.177 

-.1249 

.250 

-.3929 

.274 

-.2185 

.402 

-.2757 

.565 

-.0974 

.850 

-.2728 

.750 

-.4287 

.760 

-.1503 

.808 

-.4337 

.850 

-.3850 

.657 

-.4013 

.905 

-.3714 

.950 

-.2403 

.953 

-.3345 

.208 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


t.431  RUN  * 148.000  RWL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


(RF7U3T7 


« -8.684 


,2403 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0 AT  A - U70 


PAGE  550 


U70  01  TIE  Si  PE  P6  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  < 3>  * 1,197  ALPHA  ( 1)  a 4.627  RUN  = 140.000  RN/L  a 7.100  BETA 

SECTION  l UVJlNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,0164 

,4510 

.020 

,0414 

,030 

- .0343 

.046 

-.0418 

.050 

-.0338 

.083 

-.0736 

.150 

-.4422 

.177 

-.1694 

.230 

-.3011 

.274 

-.2302 

.402 

-.3047 

.365 

-.1234 

.650 

-.3409 

.750 

-.4712 

.760 

-.1867 

.808 

-.4545 

.850 

-.3757 

.837 

-.4043 

,903 

-.3813 

.930 

-.2382 

.933' 

-.3443 

MACH  ( 3) 

= 1, 

188  ALPHA  ■ 

SECTION  l 

HVJlNG  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

-.0218 

.4716 

.020 

-.1827 

.030 

— .0849 

.048 

-.0673 

.050 

-.1170 

,083 

-.1248 

.150 

-.3044 

.177 

-.2162 

.230 

-.5839 

.274 

-.2868 

.402 

-.3393 

,583 

-.1333 

.650 

-.4227 

.730 

-.3436 

,760 

-.2126 

.806 

-.4731 

6.88E  RUN  a 148,000  RN/L 

DEPENOENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


IRF7U57) 

-8,664 


-8.664 


OATt  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  ' 7470  P*6E  Ml 

1470  01  712  si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  1RF7US77 

MACH  ( 3)  a 1.109  ALPHA  1 91  » 9.962 

SECTION  1 UVrtNt.  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/B  .4360  . 7710 

V/C 

.650  -.440B 

.957  -.4136 

.905  - .3942 

.950  - .2959 

.953  -.3599 

MACH  1 31  = 1.175  ALPHA  l 9)  s 9.090  RUN  = 146,000  RN/L  ~ 7.100  BETA  = -9.664 

SECTION  1 11N1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARtABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

*/C 

.OQO  — ,0545  .4920 

.020  -.3013 

.030  -.1299 

.049__  '-.1278 

.050  -.3523 

.085  -.1703 

.150  -.3582 

.177  -.2549 

.250  -.6322 

.274  -.3137 

.402  -.3397 

.365  -.1792 

.630  -.4926 

.750  - . 5908 

.TOO  -.2370 

.80S  -.3136 

.830  -.3126 

.837  -.4339 

.903  -.4319 

.930 

.933  -.3913 


,3393 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PAGE  332 


1470  01  112  Si  P2  PS  VlTNG  UPPER  SURFACE 

MACH  7 4)  a 1,304  ALPHA  l 11  a -8.804  RUN  a 104.000  RN/L  a 7,669 

SECTION  l 1TWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZV/B  .4380  .7710 

X/C 


.000 

.0407 

.0136 

,020 

.3784 

.030 

.2393 

.048 

.2397 

.030 

.3204 

.083 

.2031 

.ISO 

.1389 

.177 

.1366 

.250 

.0332 

.274 

.0207 

i 402 

- .0677 

.363 

-.0743 

.630 

-.0341 

.750 

-.2312 

.760 

.1126 

.808 

-.0685 

.830 

-.1422 

.637 

-.1243 

.903 

-.1314 

,930 

-.0302 

,953 

-.1294 

MACH  t 4)  a 1.304  ALPHA  { 2)  a -6,599  RUN  a 104.000  RN/L  a 7.689  BETA  a -8,712 

SECTION  ( 11WTNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  , .7710 

X/C 


.OQO 

.0316 

.0533 

.oao 

.3640 

.030 

.2064 

,040 

.2002 

.090 

.2877 

,099 

.1396 

.190 

.1126 

.177 

.0998 

♦ 250 

.0147 

.274 

-.0219 

.402 

- , 1062 

.569 

-.1308 

.650 

-.1148 

♦ 750 

-.2606 

* 760 

.0316 

.605 

-.1384 

IRF7US7) 

BETA  a -8.712 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 7470 


PACE  553 


7470  01  712  si  P2  PB  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  l 21  a -6. 599 
SECTION  l 11  WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


850 

-.2575 

,657 

-.1295 

,905 

-.1393 

930 

-.0773 

,953 

-.1418 

MACH  ^ 41  a 1.504  ALPHA  < 3}  a -4.393  RUN  a 104.000  RN/L  a 7.689  BETA 

SECTION  7 liWNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

W/B  .4360  .7710 

X/C 


.090 

.0164 

.1851 

.060 

.3840 

.030 

.1630 

.048 

.1629 

,050 

.2702 

.085 

.0968 

.150 

.0588 

.177 

.0578 

,250 

-.0527 

.274 

-.0631 

.402 

-.1304 

.565 

-.1926 

,850 

-.1825 

.750 

-.3031 

.760 

.0203 

.806 

-.1594 

.850 

-.2917 

.857 

-.1542 

.905 

-.1486 

.950 

-.1743 

.953 

-.1481 

7RFTUS7) 


* -8,712 


DATE  0?  NOV  74 


TA BULATEO  PRESSURE  DATA  - 1A70. 


PAGE  334 


U70  01  TIE  Si  PE  P8  WING  UPPER  SURFACE  IRF7U37) 

- MACH  ( 4)  n 1.304  ALPHA  t 4V  a -8.119  ' RUN  a 104.000  RN/L  * a 7.689  BETA  a -8,713 
SECTION  ( 11W1NG  UPPER'  BU1FACE  • DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3X/B 

,4380_ 

- ,7710 

X/C 

.000 

.0863 

,8796  ' 

.030 

.3633 

,030 

.0634 

,04ft 

.0906 

,030 

,3316 

.083 

.0748 

,130 

-.0149 

.177 

.0183 

.330 

-.1308 

,374 

-.0933 

.403 

-.1536 

.363 

-.1937 

.630 

- ,3464 

.730 

-.3369 

.760 

-.0033 

.808 

-.1871 

.830 

-.3363 

.837 

-.1861 

.90.3 

-.1773 

' 

.930 

-.3193 

.933 

-.1633 

MACH  l 4) 

a 1 , 

304  ALPHA 

SECTION  l 

1)W1NG  UPPER  SURFACE 

3f/B 

.4360 

.,7710 

x/c 

.000 

.0737 

.3637 

.030 

.3130 

;030 

.0333 

.048 

.0493 

.030 

.1864 

.083 

.0313 

,130 

-.0999 

.177 

-.0309 

.330 

-.1887 

.374 

-.1313 

.403 

-.1797 

.363 

-.3193 

.630 

-.3983 

.730 

-.3933 

.760 

-.0349 

,808 

-.3097 

.140  RUN  s 104.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.689  BETA  = -8.712 


GATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7A7Q 


PAGE  355 


U70  07  fia  si  pi  pa  wins  upper  surface 


WF7U571 


MACH  { 4i  » 7.504  ALPHA  S Si  * ,740 


SECTION  l VIVrtNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.7770 

x/c 

.aso 

-.3779 

.857 

-.2092 

.905 

-.2022 

.950 

-.2486 

.953 

-.1958 

MACH  5 *i  <*  7,504  ALPHA  I,  6)  * 2.3JS  RUN  * 704,000  RN/L  * 7. BSD  BETA  a -9,772 

SECTION  t liWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y7B 

,4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0568 

.4243 

,020 

,2252 

.030 

.0158 

.048 

.0109 

* 

.050 

.1332 

;oas 

-.0107 

.150 

-.1841 

.177 

-.0717 

.250 

-.2639 

.274 

—.7437 

.402 

-.2021 

.565 

-.2552 

.850 

-.3434 

.750 

-.4320 

.760 

— ,0497 

.808 

-.2161 

.850 

-.4303 

.857 

-.2108 

.905 

-.2057 

.950 

-.2893 

.953 

-.7950 

0 ATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 1470 


PACE  358 


MACH  ( 4)  a 


1,904 


1470  ■ 01  712  Si- PE  PS 

\ 

ALPHA  t 71  a 4.S13  RUN  a 


VllNt  UPPER  SURFACE 

104,000  RN/L  a 7.689 


BET  4 


(RF7US71 
a -a. 712 


SECTION  { 11VRNC  UPPER  3VRFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,0204 

.4618 

.020 

.0674 

.030 

- .0260 

.048 

- .0292 

.050 

.0632 

.065 

-.0347 

.150 

- .2387 

.177 

-.1133 

.250 

-.3218 

.274 

-.1738 

- 

.402 

-.2257 

.363 

- .2762 

.630 

-.4007 

.750 

-.4608 

.760 

- .0784 

.80S 

-.2239 

,830 

-.4344 

.837 

. - .2121 

.903 

- .2099 

.930 

-.2869 

.933 

- .2026 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  ( 8)  a 6.829  RUN  = 104,000  RN/L  a 7.689  BETA  = -8,712 

SECTION  < 11VIIN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  . 

ZY/3  .4360  .7710 

X/C 


.000 

- .0143 

.4717 

.020 

-.0407 

.030 

-.0753 

.048 

-.0707 

.050 

-.0770 

.065 

-.0998 

.150 

-.2979 

,177 

-.1494 

.250 

-.3683 

.274 

-.2016 

.402 

-.2473 

.563 

-.2970 

.650 

-.4491 

.750 

-.4944 

.760 

-.1077 

.606 

-.2529 

I 


OATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  357 


U70  01  T1S  61  PS  P6  WNG  UPPER  SURFACE  (RF7U57) 

MACH  l 41  = 1.304  ALPHA  1 #1  » 6.640 

SECTION  l llVilNC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4380 

.7710 

X/C 

.aw 

-.37ia 

♦ &37 

-.aaas 

,905 

-.a2aa 

*959 

- .3396 

.935 

-,ai39 

MACH  < 41  a 1.504  ALPHA  t 9)  a 


SECTION  < 11WINS  UPPER  SURFACE 


W/B 

X/C 

.000 

.020 

.030 

.048 

,.050 

.085 

.150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.565 

.630 

.730 

.760 

.808 

.830 

.857 

.905 

.950 

.953 


.4360 


-.0340 

-.1154 

-.1024 

-.1340 

-.1739 

-.2272 

-.2696 

-.3139 


-.1384 

-.2798 

-.2320 

-.2389 

-.229  3 


.7710 

.3020 

-.0937 

-.1889 

-.3525 

-.4144 

-.4874 

-.3232 

-.4111 


9.082  RUN  = 104.000  RU/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.669  BETA  5 -8.712. 


-.3686 


0 ATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PACE  538 


1470  01  TIE  SI  P2  PS  VANS  UPPER  SURFACE 


IRF7U5S)  ( 23 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


8REP  » 2690.0000  SO. FT.  'XMRP  a 1076. 6BOO  IN,  XO 

LREF  a 474.8100  IN,  VW7P  a .0000  IN.  TO 

BREP  a 956.6800  IN.  ZFRP  = 373.0000  TN.  ZO 

SCALE  a .0130 

MACH  1 15  = ,897  ALPHA  1 15  a -6.269  RUN  a 93.000  RN/L 

SECTION  t 15WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.2761 

.2026 

.020 

- 

.3496 

.030 

.4390 

.043 

.3904 

.030 

.3430 

.063 

.2623 

,130 

-.0339 

.177 

- .0366 

.230 

-.2213 

.274 

-.1208 

.402 

-.1453 

.363 

-.0301 

,630 

-.1339 

,730 

-.8682 

.760 

- .2126 

.808 

- .9200 

.630 

-.3344 

.837 

-.4342 

.905 

-.1933 

.930 

-.1676 

.933 

- .0904 

BETA  a a. 000  ELV-1  a 
ELV-2  a 12.000  ELV-3  a 
ELV-4'  a 12,000  BDFLAP  a 
ELV-10  a 12.000  ELV-CB  = 

6,011  BETA  a 6.466 


MACH  t 15  a .997  ALPHA  l 25  a -6.111  RUN  a 93.000  RN/.L. 

3ECT10N  l 15 WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B  .4360  ,7710 


X/C 

,000 

.020 

,030 

.049 

.030 

.063 

.130 

.177 

.230 


.3762 

.3739 

.3128 

.1624 

-.1309 


.3334 

.4903 

.2438 

-.2039 


6,011  BETA  a 8.466 


SEP  74  5 


6. 000 
12,000 
,000 
10.000 


.3643 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  559 


1A70  01  758  Si  pa  P9  HING  UPPER  SUPPA.CE 

MACH  l 15  * .997  ALPHA  l 81  a -9. ill 

BECT1GN  < 15VHN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/9  ,4360 


XAC 


.674 

- .6220 

.402 

-.2163 

.963 

-.0971 

.630 

.730 

,760 

- .2296 

.90S 

-.9229 

.930 

.937 

-.3641 

.903 

-.1809 

.930 

.933 

-.0657 

MACH  1 15 

a 

SECTION  1 

15UIING 

2Y/B 

.4360 

X/C 

.000 

.4476 

.020 

.030 

.2961 

.049 

.2269 

.030 

.093 

.0331 

.130 

.177 

-.2632 

.230 

.274 

-.3973 

.402 

-.3062 

.393 

-.1276 

.630 

.730 

.760 

-.2313 

.909 

-.9267 

,9  30 

.957 

4,3125 

.903 

-.1693 

.930 

.933 

-.0841 

,7710 

-.1459 

-.6619 

-.5191 

-.1540 

,699  ALPHA  1 3}  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

- .4607 
.5952 

.1231 

-.4297 

-.3371 

-.1739 

-.9512 

-.2852 


-3.971  RUN 


93.000  ' RfVL  a 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.011  BETA 


1RF7US85 


6.466 


-.0919 


OWE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 7470 


PAGE  3 SO 


7470  01  712  SI  P2  PS  VllNG  UPPER  SURFACE  1RFTUS8) 

MACM  l 11  • .897  ALPHA  ( 4)  a -1.794  RUN  * 93,000  RN/L  = 6.011  BETA  * 8.466 

SECTION  l UVrtNG  UPPER  SURF4CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,4910 

.3606 

.020 

.2321 

.030 

.2027 

.048 

,1310 

.030 

-.0149 

.083 

-.0668 

.150 

-.6086 

.177 

- .3367 

.230 

-.7414 

,274 

- , 3351 

.402 

-.3833 

,363 

-.1702 

.630 

-.2268 

.730 

-.8500 

.760 

-.2778 

.808 

-.9348 

.830 

-.2438 

.837 

- .2938 

.903 

-.1330 

.930 

-.0362 

.9  33 

-.0730 

MACH  t 1)  = .898  ALPH4  1 3)  = .363  RUN  » 93.000  RN/L  3 8.011  BETA  = 8.466 

SECTION  1 15W7N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

x/c 


.000 

.3031 

.6161 

.020 

.0911 

.030 

.1068 

.048 

.0368 

.050 

-.1426 

.085 

-.1910 

.150 

-.7917 

,177 

-.4134 

.250 

-.9032 

.274 

-.6541 

.402 

-.8208 

.585 

-.2034 

.850 

-.4171 

.750 

- . 3733 

,760 

-.3022 

* 60S 

-.9223 

BATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  561 


IA70  ol  TIE  si  PE  PS  Vitus  UPPER  SURFACE 


tRPTUiS) 


MACH  ( 11  s ,698  ALPHA  1 SI  3 
SECTION  l 11VJ1NS  UPPER  SURFACE 


zr/Q 

.4360  .7710 

X/C 

.650 

- .££31 

.857 

- .2832 

■ 80S 

-.1466 

.850 

- .0436 

• 85S 

— .0605 

MACH  l t) 

= .800  ALPHA 

SECTION  1 

11VIIN6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  .7710 

X/C 

.080 

.4864  .6272 

,Q£D 

-.1030 

,030 

.0050 

.048 

-.0555 

.050 

-.2625 

,065 

-.3762 

,150 

- .8269 

.17? 

-.4950 

.250 

-1.0440 

,274 

-.7331 

.402 

-.7623 

, 565 

-.2861 

.050 

-.7038 

.750 

-.5897 

,760 

-.3090 

,608 

-.9940 

,850 

-.4555 

.657 

-.2816 

,905 

-.1389 

,950 

-.3608 

.953 

-.0438 

.563 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2,516  RUN  = 63.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.011  BETA 


8.466 


3808 


DATE  07  NQV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7D 


PAGE  382 


TATQ  01  TIE  Bl  PE  PS  WIND  UPPER  SURFACE 

MACH  l IT  3 .839  ALPHA  1 ?)  = 4,863  RUN  a 93.000  RN/L  a 6,011 

SECTION  l 1 THING  UPPER  SURFACE  - DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4380  ,7710 

X/C 


.000 

,4633 

.3963 

,020 

-.3673 

.030 

'.1061 

.046 

'.13E3 

,050 

-.4134 

.063 

-.4730 

,150 

-1.0117 

.177 

-.3391 

,E50 

-1,1430 

,E74 

-.6004 

.402 

-.8333 

.363 

-.4086 

.630 

-.6668 

.730 

-.6089 

,760 

-.E600 

,606 

-.6633 

.650 

-.3506 

,837  - 

-.4003 

.903 

- » 1E73 

.930 

-.3136 

.933 

-.0383 

M*01  l IT  =.  ,899  ALPHA  t 6)  a 6,819  RUN  a 93.000  RN/L  a 6.011  BETA  a 6.466 

SECTION  l 1 THING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  ,4360  .7710 

x/c 


,000 

.4286 

.3455 

•020 

-.6706 

• 030 

- .2223 

,040 

-.2403 

,030 

-.7831 

,085 

-.5336 

,130 

-1,0396 

.177 

-.6934 

,230 

-1.1978 

.274 

-.8336 

.402 

- .8896 

.363 

-.4667 

.690 

-.7004 

.750 

-.6818 

,760 

-.2380 

,908 

-.8564 

1RFTU56) 

BETA  a 6.466 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  BATA  - 1A70 


PAGE  363 


U70  01  T12S1  PE  PB  VlTNG  UPPER  SURFACE 


MACH  l 11 

a .899  ALPHA 

SECTION  1 

11W1N6  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4380  ,7710 

X/C 

.650 

-.6627 

,357 

- .4392 

.905 

-.1392 

.950 

-.6253 

.953 

-.0616 

MACH  ( 1) 

a .900  ALPHA  < 

SECTION  { 

11VI1NG  UPPER  SURFACE 

Zi/B 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

.4210  .4995 

.oao 

■ -.8028 

.030 

-.3062 

.048 

-.3040 

.050 

-.9575 

.085 

-.6234 

.150 

-1.2264 

.177 

-.8081 

,850 

-1.2146 

.874 

-.8977 

.408 

-.9361 

.585 

-.5087 

.650 

-.7160 

.750 

-.7344 

.760 

-.3024 

,808 

-.8528 

.850 

-.7178 

,837 

-.5148 

.903 

-.2126 

.930 

-.7027 

,953 

-.1385 

6.819 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


S.B77  RUN  a 93.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.011  BETA 


IRFTUS8) 


8.466 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


PAGE  364 


7470  07  772  S7  P2  PS  VjlNG  UPPER  SURF4CE  1RF7U58) 

MACH  7 21  a 7.076  ALPHA  7 7>  a -8.676  RUN  a 66.000  RN/L  a 6.756  BET 4 a 6,644 

SECTION  7 7)V)7N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2^/B 

,4360 

.7770 

X/C 

.000 

.3425 

.3765 

.020 

.6033 

.050 

.4964 

.046 

.4510 

.050 

.4002 

,085 

.3361 

.7  50 

-.0040 

.777 

.0353 

.250 

-.1849 

.274 

-.1863 

.402 

- .2604 

.565 

.1223 

.650 

-.0627 

.750 

-.5247 

,760 

.0135 

.808 

-.5346 

.850 

-.5076 

.857 

- . 5069 

.905 

-.4239 

.950 

-.3670 

.953 

-.3156 

MACH  7 2)  a 7.094  ALPHA  7 2)  = -6.464  RUN  a 66.000  RN/L  a 6.756  BETA  a 6.644 

SECT7CN  7 17W7NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

,4542 

.4747 

.020 

.5792 

,030 

.4602 

.046 

.4037 

.030 

.3555 

.063 

.2702 

,130 

-.0570 

.177 

.0107 

.230 

-.2696 

,274 

-.2248 

.402 

- ,3048 

• 363 

,0610 

,630 

-.2615 

,7  30 

-.5474 

,760 

-.0046 

,60® 

-.5292 

DATE  07  NOV  74 


TABULATES)  PRESSURE  DATA  - TATO 


PACE  365 


TA70  . Ol  T12  SI  PE  P»'  LINS  UPPER  SURFACE  LRFTUSB) 

MACH  L 2)  * 1,094  ALPHA  t 2)  a >6.464 

SECT TON  < 11WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/S 

.4360 

.7710 

A/C 

,830 

-.4233 

.837 

- ,4930 

.603 

-.4200 

.350 

-.2374 

.933 

—.3231 

MACH  L 2)  a 1,103  ALPHA  1 3)  a -4.274  RUN  = B5.0Q0  RWL  a 6.756  BETA  a 8.644 

SECTION  L llVUNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,3192 

,3398 

.020 

.3317 

.030 

.3983 

.046 

,3348 

.030 

.2967 

.083 

.1361 

.130 

-.1194 

.177 

-.0377 

.230 

-.3333 

.274 

-.2731 

.402 

-.3606 

.363 

-.0971 

.630 

- . 3941 

.730 

-.7456 

.760 

-.0101 

.608 

- . 3076 

.830 

-.3930 

.837 

-.3161 

.903 

-.4649 

.930 

-.2922 

.933 

-.3413 

,3418 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  356 


MACH  I B)  b t.UB  ALPHA  ( 4>  3 
SECTION  ( DVJlNC  UPPER  SURFACE 


U7Q  01  TIB  SI  PB  PS  WIND  UPPER  SURFACE 

-B.Q6S  RUN  = 86,000  RN/L  = 6,756 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BETA 


bt/b 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.5616 

.6406 

.4676' 

.030 

.3B71 

.046 

•3639 

.030 

.B45B 

,085 

,Q1B6 

.130 

-.BB16 

,177 

-.1B16 

.230 

- .41 53 

.274 

-.3B11 

.402 

-.4050 

.563 

-.B456 

,650 

-.6531 

,750 

- ,8403 

,760 

- .04BB 

.606 

-.4B1B 

,630 

-.4976 

.657 

-.4963 

.903 

-.4576 

,950 

-.4174 

.933 

-.4032 

MACH  I B)  = 1.110  ALPHA  C 5)  3 

SECTION  I DVJIN6  UPPER  SURFACE 


by /b 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3766 

.7266 

.020 

.3366 

.030 

,2393 

.046 

,1636 

,030 

.1598 

,083 

-.0720 

.150 

-.3836 

.177 

-.2097 

.230 

-.5278 

.274 

-.3970 

.402 

-.4620 

.385 

-.4148 

.630 

-.7173 

,750 

-.7593 

.780 

-.1093 

, 808 

-.4704 

.150  RUN  = 66.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.756  BETA 


IRF7U561 
8. 644 


6.644 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  0 ATA  - U?0 


PAGE  357 


U7Q  Ot  TIE  SI  PE  P9  VllNO  UPPER  SURFACE 


IRFTUS61 


MACH  < 8)  a t .110  ALPHA  1 31  a 
SECTION  ( UWINO  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4360  .7710 

VC 

.630 

-.eaio 

.637 

-.4046 

.003 

-.4640 

.030 

-.3609 

.353 

-.4110 

MACH  ( ai 

a 1.103  ALPHA  ' 

SECTION  l 

DVJlNO  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  .7710 

VC 

,000 

.5716  .7506 

.020 

.leai 

.030 

.1423 

,048 

.1019 

.050 

.0388 

.OB  5 

-.1310 

.150 

-.4936 

.17? 

-.3170 

.250 

-.6268 

.274 

-.4386 

.402 

-.5161 

.565 

-.5623 

.650 

-.7041 

.750 

-.7380 

.760 

-.1931 

.aoa 

-.4735 

.S50 

-.8747 

.657 

-.3020 

.905 

-.4772 

.950 

-.6216 

.953 

-.4323 

.130 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8. 33 5 RUN 


66.000  RN/L  a 


6,736  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8 ■ 644 


6216 


DATE  07  NOV  74 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 

PA6E  368 

TATO  01  712  SI  P2  P8 

WINS  UPPER  SURFACE 

IRF7U56) 

MACH  < 2)  a 1,096  ALPHA  ( 7)  = 4.546  RUN  = 66,000  RN/L  a 6.756  BETA  . a 8.644 

SECTION  ( UW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3366 

.7299 

.020 

-.1318 

.030 

.0038 

,048 

,0044 

,030 

-.1436 

.083 

-.2306 

.130 

- . 5780 

.177 

- .4239 

.250 

-.7160 

.274 

-.5404 

.402 

-.3901 

.363 

-.6389 

.650 

-.8678 

,730 

-.8779 

.760 

- .2933 

.808 

-.5063 

,850 

-.7211 

.837 

-.3323 

.903 

-.4978 

.950 

-.6604 

.933 

-.4536 

MACH  1 2)  = 1.087  ALPHA  1 8)  s 6.736  RUN  a 86.000  RN/L  = 6.756-  BETA  3 8.644 

SECTION  t 11WIN6  UPPER  SURFACE  . DEPENDENT  VARIABLE  CP 

BY/B  .4360  ,7710 

X/C 


.000 

.4693 

.7032 

.020 

-.3079 

.030 

-.1307 

.048 

-.1139 

.030 

-.4406 

.083 

-.3381 

.130 

-.6950 

.177 

-.3411 

.230 

-.7988 

.274 

-.8384 

.402 

-.6348 

.563 

-.7088 

.630 

-.9418 

.730 

-.9063 

.760 

-.3616 

.808 

-.3370 

0 ATE  07  NOV  T4 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  369 


1A70  01  772  at  P2  P6  VrtN<5  UPPER  SURFACE 

HACK  t 25  » t *097  ALPHA  { «5  * 6.736 

SECTION  l 15VJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ev/a 

,4360 

.7710 

X/C 

,050 

-.8243 

,657 

>.3769 

,905 

-.3338 

,350 

-.7440 

,953 

-.4860 

MACH  l 25  = 1.076  ALPHA  t 95  = 8.931  RUN  3 88,000  RN/L  = 8.758  BETA 

SECTION  t 11WN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4380  .7710 

K/C 


.000 

,4708 

.6633 

.020 

-.4336 

.030 

-.2337 

.048 

-.2173 

.030 

-.5848 

.083 

-.4309 

,130 

-.8366 

,177 

-.6534 

.230 

-.8898 

.274 

-.7368 

.402 

-.7419 

,365 

-.7832 

.630 

-.9756 

.730 

-.6932 

.760 

-.4117 

.806 

-.6186 

.830 

-.8434 

.657 

-.6531 

.903 

-.8100 

.930 

-.7760 

.933 

-.3328 

IRF7U58) 


8.844 


BATE  BT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1ATO 


PA&E  570 


U70  01  718  SI  P8  PS  VIIN6  UPPER  SURFACE 

MACH  1 5)  « 1.1S8  ALPHA  1 1)  « -6.604  RUN  a 85,000  RN/L  a 7.15S 

3ECT1CN  1 DUilNB  UPPER  SURFACE  --  DEPENOENT  VARIABLE' CP 

SV/B  ,4580  .7710 


VC 


.000 

.5011 

.4316 

.080 

.6613 

.050 

.5176 

.046 

.4885 

.050. 

.4776 

.065 

.5948 

,130 

.1844 

.177 

.1487 

.830 

-.0704 

.874 

-.0761 

.408 

-.1655 

.563 

.1015 

.650 

-.8687 

.750 

-.4365 

.760 

.0949 

.808 

-.3891 

.830 

-.3573 

.637 

- .3940 

,005 

-.3437 

.950 

-.8841 

.955 

-.8015 

MACH  1 51  a 1.198  ALPHA  1 8)  a -6.586  RUN  = 85.000  RN/L  = 7.156  BETA  a 8,658 

SECTION  < 11W1N0  UPPER  SURFACE  DEPENOENT  VARIABLE  CP 

SY/B  .4560  .7710 


VC 


.000 

.3753 

.3173 

.080 

.6383 

.030 

.4388 

.046 

.3930 

,050 

.4310 

.065 

.8619 

.150 

,0808 

.177 

.0797 

.850 

-.1480 

.874 

-.1184 

.408 

-.8086 

.583 

-.1637 

,390 

-.4837 

.730 

-.6470 

.760 

.0701 

.808 

-.3760 

(RF7U56) 

BETA  a 6.658 


DKTE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7D 


PA6E  371 


U70  Oi  T12  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 3)  n 1,198  ALPHA  ; 21  = -6,326 

SECTION  < 11WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


,650 

-.4222 

,637 

-.3669 

,905 

-.3473 

,930 

-.2396 

,933 

- .3028 

MACH  t 3)  = 1.206  ALPHA  t 3)  = -4.114  RUN  a 83.00Q  R|VL  8 7.156  BETA 

SECTION  1 11WIN&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.4265 

.6038 

.020 

.5903 

,030 

.3724 

.048 

.3230 

.030 

.3782 

.083 

.1338 

,130 

.0040 

.177 

.0112 

,230 

-.2108 

,274 

-.1776 

,402 

-.2339 

,365 

-.3408 

• 650 

-.4719 

♦ 730 

- . 6730 

♦ 760 

.0203 

♦808 

-.3633 

.830 

-.4307 

.837 

-.3763 

.903 

-.3439 

.850 

-.3347 

.953 

-.3044 

IRF7U58) 


S.65S 


OME  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  372 


U70  01  712  31  P2  P8  VJIN6  UPPER  SURFACE 

NACH  l 3)  O 1.210  ALPHA  < 4)  a >1,905  RUN  a 95.000  RN/L  = 7.156  BETA 

SECTION  < HVJ1N6  UPPER  SURFACE  * DEPENDENT  VARIABLE  CP  ‘ 


KT/B  .4360 


X/C 


.000 

.4857 

.020 

.030 

.3036 

,046 

.2634 

,050 

.065 

.0671 

,150 

.177 

-.0351 

,250 

.274 

-.2430 

• 402 

-.3135 

• 565 

-.4037 

.650 

,750 

.760 

-.0701 

- .608 

-.3590 

.650 

.857 

-.3722 

.805 

-.3450 

.950 

.953 

— . 3089 

MACH  ( 3) 

= 1, 

SECTION  < 

DW1NG 

2V/0 

.4360 

x/c 

,000 

. 5086 

.020 

.030 

.2569 

,048 

.2141 

.050 

.085 

-.0085 

.150 

• 177 

-.1329- 

.250 

.274 

— ,3077 

. .402 

-.3674 

.585 

-.4537 

.650 

,750 

.760 

-.1829 

.808 

-.3764 

,7710 

.6714 

.5221 

.3178 
-.1188 
- ,3099 

- . 5366 
-.5193 

-.4599 

-.4342 

,206  ALPHA  t 3>  a 
UPPER  SURFACE 
,7710 

.7134 

.4280 

,2433 

-.2534 

-.4007 

-.3865 
- , 5*665 


,332  RUN-  a 85.000  RN/L 

DEPENDENT  VARtABLE  CP 


7.156  BETA 


<RF7US6) 

8.638 


8,658 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  373 


1A70  01  TIB  Si  P2  PS 


V)iN&  UPPER  SURFACE 


1RF7US8) 


MACH  l 31  3 1,208  ALPHA  l 51  a ,332 


SECT  1CM  l l ) WINS  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4380  .7710 

X/C 

.650 

-.4923 

.637 

-.3672 

.903 

- .3807 

.950 

-.4844 

.953 

-.3222 

MACH  ( 31 

a 1.202  ALPHA  ■ 

SECTION  I 

UVI1N&  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

,4360  .7710 

X/C 

,QOQ 

.3338  .7747 

,oao 

.3016 

.030 

.1615 

.048 

.1353 

.050 

.1526 

.083 

-.1007 

.150 

-.3480 

.177 

-.2519 

.250 

-.4796 

.274 

-.3793 

.402  . 

-.4231 

• 383 

-.4906 

.630 

-.6568 

,750 

-.6601 

,760 

-.2687 

.608 

-.4114 

,830 

-.3739 

.837 

-.4130 

,903 

-.3836 

.930 

-.3301 

,933 

-.3414 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.463  RUN  = 05.000  RtVL 

DEPENDENT  VARtABLE  Cp 


7.1S6  BETA 


8.658 


DATE  07  NCV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PACE  374 


MACH  C 5)  a 


t.m 


7 A7Q  Ot  TIE  SI  P2  P8 
ALPHA  (.  7)  a 4.662  RUN  a 


WN6  UPPER  SURFACE 
65.000  RN/L  = 7.158  BETA 


SECTION  l DVIlNS  UPPER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2VB 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.5321 

.7674 

.020 

-.0011 

.OSO 

.0546 

.048 

.0565 

.050 

.0019 

.065 

-.1726 

.150 

-.4296 

.177 

-.3612 

.250 

-.5625 

.274 

-.4607 

.402 

-.4699 

.565 

-.5240 

.650 

-.7036 

,750 

-.6439 

.760 

-.3437 

.806 

- .4648 

.850 

-.6174 

.657 

-.4630 

.905 

-.4183 

.950 

-.5939 

.953 

-.3693 

MACH  l 3) 

= 1. 

186  ALPHA 

SECTION  t 

DVrtNft  UPPER  SURFACE 

27/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.5350 

.7696 

.020 

-.1435 

,030 

-.0445 

.046 

-.0441 

.050 

-.2675 

.065 

-.2662 

,150 

-.5222 

.177 

-.4534 

,250 

-.6365 

.274 

-.5375 

.402 

-.5391 

,565 

-.5781 

.650 

-.7685 

.750 

-.6823 

.760 

-.4103 

.009 

r.5225 

8.692  RUN  = 65.000  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.156  BETA 


(RFTU56) 
a 6.658 


6,658 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA6E  S7J 


7 ATO  01  712  SI  PS  PS  VI7NS  UPPER  SURFACE 


1RFTU361 


MACH  l 5)  a 1,186  ALPHA  ( 9)  » 6,892 

SECTION  l 11V17N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

X/C 

.850 

.657 

-.5175 

.905 

-.4734 

.950 

.933 

-.4101 

MACH  1 3) 

3 1, 

SECTION  1 

DWIN6 

27/B 

.4360 

x/c 

.000 

.3563 

.020 

.030 

-,1044 

,046 

-.1023 

.050 

.093 

-.3241 

.150 

.177 

-.5244 

.230 

.274 

-.6206 

.402 

-.9129 

.363 

- , 6400 

.630 

.750 

.760 

-.4398 

• 808 

-.3872 

.630 

.657 

-.5879 

.903 

-.3270 

.930 

.933 

-.3379 

,7710 
- ,8577 
- .6346 

.173  ALPHA  1 S)  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.7393 

-.2703 

-,4183 

-.6970 

-.7139 

-.alas 

-.7099 

-.7106 


9.100 


RUN  a 65.000  RN/L  a 7.156  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.659 


7061 


0A7E  07  NOV  74 


7 ABUL ATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PAGE  576 


U70  01  T12  SI  PE  P6  VIlNG  UPPER  SURFACE 

MACH  l 4)  * 1 .504  . ALPHA  l t)  a -6.7S3  RUN  a 116,000  RN/L  a 7i4B9  BETA 

SECTION  ( DVUNG  UPPER  SURFACE  ‘ . DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .3673 

.020 

.030  .4763 

.048  .4339 

,050 

.063  .3133 

,130 

.177  • .2136 

.230 

.2T4  .0231 

.402  -.0302 

.383  -.1211 

’.650 
.750 

.760  .1796 

.606  -.1134 

.650 

.837  -.1089 

.903  - .0698 

.950 

.933  ' -.0371 

MACH  l 41  a 1.304  ALPHA  l 2)  a -6.476  RUN  = 118.000  RN/L  a 7,499  BETA  a 8.709 

SECTION  1 llVrtNG  UPPER,  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2f/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,4123 

.6301 

.020 

.7164 

u .030 

.4266 

.049 

.3983 

.050 

.3338 

,095 

.2406 

.150 

.1743 

,177 

.1336 

,250 

.0081 

,274 

-.0346 

.402 

-.1102 

,565 

-.1692 

.650 

-.2382 

,750 

-.4117 

.760 

,0790 

,908 

-.1380 

.6096 

.7364 

.3634 

.2325 

.0740 

-.1813 

-.3727 

-.3683 

-.2784 


WF7US6V 

8.709 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA6E  377 


1A70  01  TIE  Si  PE  PR  WHS  UPPER  SURFACE 

NACH  1 41  = 1.304  ALPHA  ^ E)  a -5.476 

SECTION  t 1)141  NO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


et/b 

.4360 

.7710 

X/C 

.830 

-.4046 

.05? 

-.1E40 

.903 

-.1039 

,930 

- .36ES 

.933 

— ,0792 

MACH  1 4)  = 1,304  ALPHA  ( 3)  a -4.E16  RUN  a 118.000  RNA. 

SECTION  l 11WIN0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.489  BETA 


et/b 

.4360 

.7710 

x/e 

,000 

.47E4 

.6984 

.020 

.6731 

.030 

.3644 

,OAa 

.3338 

.050 

.4910 

.005 

.1674 

,150 

.0977 

,17? 

.0477 

.230 

- .0613 

.274 

- .0938 

.402 

-.1360 

.363 

-.E16B 

.630 

-.2870 

.750 

-.4396 

.760 

-.0161 

.008 

-.1764 

.8  50 

-.4384 

.857 

-.1337 

.905 

-.1313 

.930 

-.4073 

.933 

-.1073 

IRF7U3B) 


8.709 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  376 


U70  ' 01  TIE  si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  { 41  3 1.S04  ALPHA  1 41  3 -1.950'  RUN  * 119.000  RN/L  = 7.4S9  BETA 

SECTION  { 11W1N0  UPPER  SUlFACE  " DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ev/b 

.4360 

.7710 

X/C 

, .000 

.4918 

.7378 

.080 

.6833 

.030 

.3086' 

*048* 

.8735 

.050 

.4483 

.085 

.0983 

,150 

.0833 

.177 

- .0483 

.850 

-.1836 

.874 

-.1337 

.408 

-.8097 

,363 

-.8387 

.650 

-.3337 

.730 

-.4683 

.760 

-.0989 

,608 

' - .8873 

.830 

-.4666 

.837 

-.8039 

.903 

-.1697 

.950 

-.4884 

.933 

-.1391 

MACH  l 4)  = 1.504  ALPHA  ( 5)  s ,877  RUN  3 116.000  RN/L  = 7.489  BETA 

SECTION  t 11W1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

»/B  .4360  . 7710 

X/C 


*000 

.3066 

.7738 

*020 

.5538 

.030 

.8430 

.048 

,8188 

.050 

.3886 

*005 

,0448 

.150 

-.0397 

.177 

- . 1037 

*250 

-.190? 

.274 

-.8143 

*402 

-.8736 

,365 

-.8933 

.650 

-.3763 

.730 

-.4907 

.760 

-.1338 

.605 

-.8733 

IRF7US8) 

»;709 


8.709 


DATE  07  NOV  74 


TABULA7ED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA5E  579 


U7Q  01  T1H  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 41  * 1.304  ALPHA  1 !l  a 

SECTION  1 DVttNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2t/B 

,4560 

.7710 

X/C 

*530 

- .4915 

.53? 

-.2324 

.005 

-.2164 

.950 

-.5532 

.955 

-.1789 

MACH  K 4)  a 1,304  ALPHA  t 6)  a 2,553  RUN  a 118.000  IWL  a 7.469  BETA 

SECTION  t DW1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B. 

.4360 

,7710 

VC 

.000 

.3276 

.8062 

.020 

.4541 

.050 

.2093 

.046 

.1818 

.030 

,2971 

.083 

.0034 

.130 

-.1024 

.177 

-.1677 

.230 

-.2349 

.274 

-.2664 

.402 

-.3099 

.365 

-.3322 

.630 

-.4127 

.730 

-.4460 

.760 

-.2160 

.808 

.-,3337 

.830 

-.3779 

.857 

-.3031 

.903 

-.2607 

.930 

-.3804 

, .933 

-.1934 

WF7U561 


6.709 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PACE  380 


IA70  01  712  SI  P2  PS  VI1NS  UPPER  SURFACE  (RF7US»> 

WACH  U 4)  a 1,304  ALPHA  ( 7)  a 4.776  RUN  a US. 000  RN/L  a 7.489  BETA'  a B.709 

SECTION  S llVilNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

,3383 

.8467 

.020 

.3136 

.030 

.1620 

.048 

.1317 

,050 

,2393 

.065 

-.0403 

,150 

-.1479 

.177 

-.2082 

.230 

-.2744 

.274 

- .3003 

.402 

-.3373 

.383 

-.3399 

.630 

-.4450 

.730 

-.4088 

.760 

-.2731 

,808 

-.4011 

.830 

-.3786 

.637 

-.3432 

.903 

-.2669 

.930 

-.3871 

.933 

-.2214 

MACH  ( 4) 

a 1. 

304  ALPHA 

SECTION  < 

1TW1N6  UPPER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,3874 

.8779 

*020 ' 

;1909 

• 030 

.1417 

• 048 

,1096 

,0  30 

.1233 

.083 

-.0620 

.130 

-.1906 

.177 

-.2423 

,230 

-.3128 

.274 

-.3414 

• 402 

-.3890 

,563 

-.3834 

.630 

-.4648 

.730 

-.4497 

.760 

-.3133 

.608 

-.4443 

7 .012  RUN  a US, 000  RN/L  , * 7,469  BETA  a 8.709 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED.  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  361 


IA70  01  Tli  al  P2  PS  VIlNS  UPPER  SURFACE  (RF7U5S1 

MACH  l 41  = t • 504  ALPHA  l 8)  a 7.012 
SECTION  1 11VJ1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2M/B  .4360  .7710 

X/C 


.650 

-.4057 

.657 

-.3956 

.905 

-.3272 

.950 

-,4032 

.953 

-.2663 

MACH  1 41  a 1.S04  ALPHA  1 S)  = 9.240  RUN  = 119,000  RN/L  = 7.409  BETA  = 6.709 

SECTION  1 11WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2y/B  .4360  . 7710 


x/c 

.000 

.020 

.030 

.040 

.050 

.065 

.150 

.177 

,250 

.274 

.402 

.565 

.650 

.750 

.760 

.SOS 

.650 

.657 

.005 

.050 

.053 


.6431 

.1441 

.1001 

-.0669 

-.2570 

-.3666 

-.4101 

-.3990 


-.3435 

-.4640 

-.4443 

-.4020 


.8775 

.0663 

-.0640 

-.2763 

-.3573 

-.4694 

-.4771 

-.4339 

-.4330 


2743 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PAGE  382 


IA70  07  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  (RF7U591  ( 25  SEP  74  ) 

REFERENCE  DATA  ’ PARAMETRIC  DATA 


SREF 

a 

2690.0000  SR. FT 

. XMRP 

a 1076.6800 

IN. 

XQ 

BETA  a 

4.000 

ELV-1  a 

e.ono 

UtEF 

3 

474.8100  IN. 

VPRP 

a .0000 

IN. 

TO 

ELV-2  = 

12.000 

ELV-3  a 

12.000 

BREF 

t; 

936.6900  IN. 

ZPRP 

a 375.0000 

IN. 

20 

ELV-4  a 

12.000 

BDFLAP  a 

.000 

SCALE 

a 

.0150 

ELV-1B  a 

12.000 

ELV-CB  = 

10.000 

MACH 

K 

1>  a .900 

ALPHA  l 

1>  a -8.187 

RUN 

a 191.000  RN/L  a 

5,933  BETA 

a 4.231 

SECTION  l DW1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2103 

.1050 

.020 

.5083 

.030 

.4259 

,046 

.3859 

.030 

.3263 

.085 

.2743 

.130 

-.0410 

.177 

-.0102 

.250 

-.2093 

.274 

-.1068 

.402 

-.1554 

• 535 

-.0916 

.630 

-.1617 

.730 

-.8668 

.760 

-.2368 

.80S 

-.9243 

.850 

-.3553 

.837 

-.7290 

.905 

-.2527 

.930 

-.2184 

.933 

-.1479 

MACH  < 1)  = .898  ALPHA  l 2) 

SECTION  ( 1 ) WING  UPPER  SURFACE 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3172 

.2391 

.020 

,4647 

.030 

.3720 

.048 

.3186 

.050 

.2393 

.085 

.1847 

• 130 

-•1679 

.177 

-.1167 

-6. 051  RUN  a 161.000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RN/L  = 5.933  BETA  = 4.231 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PAGE  383 


1A70  01  712  si  P2  P8  WING  UPPER  SURFACE  (RF7U39) 

MACH  l 1)  a .898  ALPHA  { 21  a -6.0S1 
SECTION  1 11WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2N/B  ,4360  .7710 

X/C 


,274 

-.2019 

,402 

-.2232 

,565 

-.1343 

,650 

-.1730 

,750 

-.6600 

,740 

-.2595 

,806 

- .9359 

,850 

-.3257 

,857 

-.4310 

,005 

- .2310 

,050 

-.1883 

,035 

-.1362 

MACH  ( 11  = .898  ALPHA  l 31  s -3.899  RUN  = 161.000  RN/L  a 5.933  BETA  a 4.231 

SECTION  < HW1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARtABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,3951 

.3702 

.020 

,3848 

.030 

.3021 

.048 

.2396 

.050 

.1262 

.085 

.0838 

.150 

-.3206 

.177 

-.2310 

.250 

-.4873 

.274 

-.3186 

,402 

-.3022 

.565 

-.1758 

.650 

-.2683 

.750 

7.8668 

.760 

-.2934 

.808 

-.9470 

.050 

-.2992 

.837 

-.3354 

.905 

-.2216 

.950 

-.1633 

.953 

-.1410 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7Q 


PAGE  394 


U70  01  TIE  31  PE  P8  WIND  UPPER  SURFACE 

MACH  X 11  a .837  ALPHA  l 41  = -1.768  RUN  = 161.000  RN/L  x 3,933  BETA 

SECTION  I DWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4431 

.4845 

.oaq 

.2619 

.030 

.2207 

.048 

.1337 

* .050 

.0023 

.003 

-.0240 

.130 

- , 3301 

.177 

-.3159 

.230 

-.6131 

.274 

-.4783 

.402 

-.3971 

.365 

-.2168 

.630 

-.3744 

,730 

-.6946 

.760 

-.3332 

.808 

-.9333 

.830 

-.3087 

.837 

-.3343 

.903 

-.2330 

.930 

-.1662 

.933 

-.1576 

MACH  C 1) 

5 » 

898  ALPHA 

SECTION  I 

11VJ1NG  UPPER  SURFACE 

ZV/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4677 

.3386  • 

.020 

.1042 

.030 

,1294 

.046 

.0616 

.090 

-.1301 

.069 

-.1402 

.190 

-.7669 

.177 

-.3803 

.290 

-.6433 

.274 

-.6120 

.402 

-.4406 

.969 

-.2337 

.690 

-.3703 

,750 

- .9218 

.760 

-.3792 

.606 

-.7013 

.437  RUN  s 161.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.933  BETA 


(RF7U39) 

4.231 


= 4.231 


DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PAGE  OSS 


1473  01  112  51  pa  PS  WING  UPPER  SURFACE 


MACH  t 11  » .696  ALPHA  t 5)  a 

SECTION  1 UVIlNG  UPPER  SURFACE 


2T/B 

.4360 

.7710 

WC 

.SSO 

- .2632 

.857 

-.3334 

• 935 

- .2592 

.950 

-.1300 

.953 

-.1690 

MACH  l 1) 

s , 

,999  ALPHA 

3ECT10N  < 

DVJlNG 

UPPER  SURFACE 

2 r/s 

.4360 

.7710 

x/c 

,090 

.4629 

,3790 

.oao 

-.0818 

.030 

.0293 

.049 

-.0318 

,030 

-.2349 

.063 

-.2996 

.150 

- .9248 

.177 

-.4380 

,230 

-.9963 

.274 

-.6996 

,402 

-.7226 

.365 

-.2842 

.930 

-.7267 

.730 

-.3679 

,760 

-.3982 

.608 

-.6361 

.630 

-.4390 

.857 

-.3367 

.903 

-.2780 

.950 

-.2901 

.953 

-.2039 

.437 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.S35  RUN  = 161.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


J.B33  BETA 


TRFTUS9) 


a 4.231 


2901 


DATE  Of  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE.  DATA  - tATO 


PAGE  3»4 


1A70  01  TIE  SI  PE  PS  WIND  UPPER  SURFACE  (RF7U591 

MACH  t 11  » ,699  ALPHA  1 7)  a 4,656  RUN  a 161.000  ■ RN/L  = 5.953  BETA  a 4.231 

SECTION  ( UW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4322 

.5553 

*020 

-.3376 

.030 

-.0629 

.048 

-.1276 

*030 

- .3992 

.083 

-.4452 

• 130 

-1.0151 

• 17? 

- . 5233 

,230 

-1.1192 

.274 

-.7737 

.402 

-.6062 

*365 

-.3694 

• 630 

-.7279 

.730 

-.6044 

.760 

- .3966 

.606 

-.9146 

.650 

-.5396 

.637 

-.3399 

.603 

-.2560 

*030 

-.4611 

.953 

-.1706 

MACH  ( 11  = .900  ALPHA  < SI  = 6.790  RUN  = 161.000  RN/L  a 3.933  BETA  = 4.231 

SECTION  ( 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARtABUE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


.000, 

.4033 

.5141 

.020 

-.6436 

,030 

-.1796 

,048 

-.2061 

.030 

-.6455 

.083 

-.5166 

.130 

-1.0529 

.177 

- . 5321 

.230 

-1.1306 

.274 

-.6213 

,402 

-.8573 

,365 

-.4708 

,650 

-.7271 

.750 

-.6676 

,760 

-.3376 

.806 

-.8245 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7 MO 


PAGE  3«T 


U70  Ol  TIE  SI  P2  P8  WING  UPPER  SURFACE  IRF7U59) 

MACH  111  : .800  ALPHA  l 81  = 6.790 

SECTION  l 11 WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.050 

-.6373 

.057 

-.3163 

.903 

-.2461 

.930 

-.6114 

.933 

-.1137 

MACH  t 11  = .899  ALPHA  t 91  = 8.921  RUN  a 161.000  RN/L  a 5.933  BETA  a 4.231 

SECTION  l 11WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.3742 

.4638 

.020 

-.7958 

,030 

-.2731 

,049 

-.2764 

,050 

-.9419 

.093 

-.3860 

,150 

-1.1844 

,177 

-.7202 

,250 

-1.1478 

.274 

-.6478 

.402 

-.9143 

.563 

-.3126 

.650 

-.7314 

.750 

-.7429 

.760 

-.3134 

.006 

-.9043 

.030 

-.7194 

,057 

-.7839 

.903 

-.2336 

.9  50 

-.6953 

,953 

-.1393 

6935 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  398 


, IA70  01  T12  SI  P2  P8  VANG  UPPER  SURFACE  IRF7U39) 

MACH  l 2)  a 1.087  ALPHA  l 1)  a -8.500  RUN  = 87.000  RN/L  8 6,736  BETA  a 4.324 

SECTION  V DVUNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Zl/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.2616 

.2613 

,020 

.5857 

.030 

.4668 

,04ft 

.4356 

,050 

.4253 

,0ft5 

.3493 

,150 

.1106 

,177 

.0597 

.250 

-.0345 

,274 

-.1373 

,402 

- .0204 

,565 

.0881 

.650 

-.0989 

,750 

-.5488 

,760 

-.0344 

,BQft 

-.5636 

,850 

-.5392 

,857 

- . 5302 

.805 

-.4598 

,850 

-.4436 

.853 

-.3521 

MACH  { 2)  = 1,103  ALPHA  1 2)  a -6.270  RUN  = 87.000  RN/L  = 6.756  BETA  a 4.324 

SECTION  { 11VUNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4350  .7710 

X/C 


.000 

.3839 

.3772 

,020 

.5279 

.030 

.4152 

.048 

.3700 

.050 

.3244 

,085 

.2682 

.150 

-.0246 

,177 

.0193 

• 250 

-.2200 

,274 

-.1972 

.402 

-.2225 

565 

.1043 

.050 

-.1018 

.750 

-.5246 

.760 

-.0236 

,808 

-.5434 

DATE  07  HQV  74 


7 ABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 


PACE  339 


TA70  01  T12  31  P2  P8  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 2)  = 1.103  ALPHA  l 2)  a -6.270 

SECT1CM  ( 11UIIN5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

X/C 

.630 

.657 

-.3464 

.903 

-.4324 

.950 

.953 

-.3411 

MACH  (,  2) 

= l, 

SECTION  1 

11VJTN6 

27/6 

.4360 

x/c 

,000 

.4411 

.020 

.030 

.3463 

.046 

.2936 

,050 

.065 

.1397 

.150 

.177 

- .0310 

.230 

.274 

-.2501 

.402 

-.31 70 

.365 

,0332 

.650 

.750 

.760 

-.0264 

.806 

-.3271 

.650 

.637 

-.5273 

.903 

-.4665 

.950 

.933 

-.3963 

.7710 

-.3130 

-.4022 

,116  ALFHA  1 3)  3 
UPPER  SURFACE 
,7710 

.4741 

.4664 

.2627 

-.0963 

-.3154 

-.2236 
- . 5039 

-.4530 

-.2316 


-4.077  RUN  3 67.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,736  BETA 


IRFTUSB) 


4.324 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PAGE  590 


1470  01  112  SI  P2  PS  VllNG  UPPER  SURFACE 

MACH  1 2)  a 1.125  ALPHA  t 4)  a -1.872  RUN  = 87,000  RN/L  = 6,756  BETA 

SECTION  < DUNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

,4728 

.3338 

,020 

.4138 

.030 

,2734 

,048 

.2243 

.050 

.2013 

.083 

.0041 

.150 

-.2230 

.177 

-.1100 

.250 

- .3990 

.274 

- .3037 

.402 

-.3728 

, 383 

-.0872 

,630 

-.4420 

.750 

-.8337 

.760 

- .0330 

.608 

-.3098 

.850 

-.4036 

.837 

-.3144 

.903 

-.4818 

.930 

-.3168 

.933 

-.4288 

MACH  ( 2)  a 1,123  ALPHA  ( 3)  a ,33s  RUN-  a 87,000  RtVL  a 6.756  BETA 

SECTION  { DVllNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  , 4360  .7710 

X/C 


.000 

*4862 

.6432 

.o  z6 

.3234 

.□30 

.1868 

.048 

.1427 

.030 

.1413 

;o&3 

-.0814 

.130 

-.3791 

in? 

-.1839 

.230 

-.3072 

.274 

-.3688 

.402 

-.4173 

.363 

*-.1619 

,630 

-.6682 

.750 

-.7308 

.760 

-.0482 

.806 

-.3041 

(RF7U39) 
a 4.324 


a 4.324 


OATt  07  NOV  7 a 


TABULATED  PRESSURE  CAT  A - 1A7Q 


PACE  3»1 


1A70  07  713  SI  P2  PS  VUNC  UPPER  SURFACE 


MACH  1 t)  a 1 .123  ALPHA  l 5)  a 
SECTION  l UVjtNC  UPPER  SURFACE 
27 /B  .4360  .7710 


.336 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/C 


,850 

-.4363 

,657 

-.5117 

,905 

- , 4680 

,950 

-.3605 

953 

-.4383 

MACH  1 2)  a 1 .114  ALPHA  1 61  » 2.527  RUN  3 87.000  RN/L  a 6.756  BETA 

SECTION  \ DW1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/ B .4360  .7710 


X/C 

.QUO 

.020 

.030 

,046 

.050 

.085 

.150 

.177 

.250 

.274 

,402 

.565 

.650 

.750 

.760 

,6DB 

.650 

.857 

.905 

.950 

.953 


.4832 

.0927 

.0624 

-.1659 

-.2911 

-.4294 

-.4588 

-.2125 


-.0840 
- . 5099 

-.5275 

-.5059 

-.4636 


.6924 

.1618 

.0272 

-.4961 

-.6136 

-.7276 

-.8193 


-.5217 


IRF7U59) 


4.324 


-.4076 


OATE  07  NOV  74 


7ABULA7E0  PRESSURE  DATA  IA70 


PACE 


592 


1A70  01  712  SI  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  ( 2>  a 1.105  ALPHA  T 7)  a 4.711  RUN  = 87.000  RN/L  a 6.756  BE7A 

SECTION  < DVJIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2TY/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4463 

,6594 

.020 

-.1745 

.030 

- .0393 

.048 

- .0223 

.050 

-.1414 

.085 

-.2665 

.150 

-.5784 

.177 

-.3925 

.250 

-.7034 

.274 

-.4724 

.402 

-.4971 

.565 

-.3216, 

.650 

-.8148 

,750 

-.9083 

.760 

-.1607 

.808 

-.5244 

.850 

-.6949 

,857 

-.5536 

.905 

-.5346 

.950 

-.5086 

.953 

-.4885 

MACH  T 2)  = 1.092  ALPHA  < 8)  = 

SECTION  ( DVJlNG  UPPER  SURFACE 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,OQQ 

.3943 

.6421 

.020 

-.3266 

.030 

-.1560 

.040 

-.1251 

,030 

-.4397 

.003 

-.3504 

,130 

-.6767 

.177 

-.4158 

,250 

-.7813 

.274 

-.5222 

, 402 

-.5539 

.565 

-.5201 

.630 

-.6999 

.750 

-.9062 

♦ 760 

-.2262 

.606 

-.5310 

6.915  RUN  a 87.000  RN/L 

DEPENDENT  VARtABLE  CP 


6.756  BETA 


TRF7U59) 
a 4.324 


t 

4.324 


CMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*  - U70 


PA6E  393 


1A7D  01  712  Si  P2  PS  VJTN6  UPPER  SURFACE 

MACH  4 2)  3 1.092  ALPHA  < 61  = 6.915 

SECTION  1 HVrtNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

X/C 

.aao 

,837 

-.5767 

-.3657 

.930 

.953 

-.5247 

MACH  < 2> 

= 1 

SECTION  t 

llVrtND 

Z*/B 

.4360 

VC 

,ooo 

.3294 

.020 

.030 

-.2668 

.049 

-.2196 

.050 

.085 

-.4269 

,150 

.177 

-.4922 

.250 

.274 

-.3654 

.402 

-.3916 

.563 

-.9359 

.650 

.750 

.760 

-.3182 

.806 

-.6033 

.850 

,857 

-.6214 

.905 

-.6264 

.950 

.953 

-.5774 

.771Q 

-.7697 

-.6317 

.066  ALPHA  ( 91  s 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.6135 
- ,4424 

-.5819 

-.8092 

-.8618 

-.9519 

'-,8898 

-.8274 

-.7261 


9,089  RUN 


87.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.756  BETA 


(RF7US9) 


4.324 


0«C  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1A70 


PAGE  394 


1A70  OH  TIE  SI  PE  PS  VANS  UPPER  SURFACE 

HACK  ( 3)  a 1,196  ALPHA  l 11  a -6,464  RUN  a 64.000  RN/L  a 7.067  SETA 

SECTION  1 IIVIING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


w/a 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

.2046 

.2964 

.020 

.3891 ’ 

.030 

.4236 

,046 

.4011 

.050 

.4334 

.083 

.3395 

.130 

.1402 

.477 

.1336 

.230 

-.0563 

.E74 

-.0718 

.402 

-.1526 

.365 

.1541 

.630 

.0206 

.750 

-.3727 

.760 

.0722 

.806 

-.4010 

.650 

-.3650 

.637 

-.4093 

.905 

-.3713 

.950 

- .2791 

.953 

-.2703 

MACH  t 31 

= 1. 

208  ALPHA 

SECTION  t 

11VJING  UPPER  SURFACE 

27/6 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,2647 

.4086 

.020 

.5713 

,030 

.3771 

,046 

.3447 

.050' 

.3882 

.065 

.2462 

.150 

.0942 

.177 

.0730 

.250 

-.1348 

.274 

-.1240 

,402 

-.2038 

.565 

.034  5 

.650 

-.3232 

,750 

-.4529 

.760 

.0618 

,806 

-.3909 

-6.S75 


RUN  a . 64.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.067  SETT  A' 


WF7US91 
a 4,326 


4,368 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  395 


1A70  07  TtH  SI  P2  PQ  NINO  UPPER  SURFACE 

MACH  I 3)  = 1,206  ALPHA  < 21  a -6.275 

SECTION  l 1TU1N&  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4360  .7710 

VC 


850 

-.3578 

657 

-.4027 

003 

-.3716 

950 

-.2269 

953 

-.3238 

MACH  I 3>  = 1.213  ALPHA  ( 3)  a -4.050  RUN  = 84,000  RN/L  a 7.067  BETA 

SECTICN  I DVJIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

,3520 

.5015 

.020 

.5330 

.030 

.3363 

.046 

.2943 

.050 

,3325 

.085 

.1303 

.150 

-.0011 

.177 

.0280 

.230 

-.2103 

.274 

-.1337 

.402 

-.2416 

.363 

-.1711 

.630 

-.4466 

.750 

-.6274 

i760 

.0461 

.808 

-,3836 

.650 

-.3732 

.637 

-.3979 

.903 

-.3668 

.930 

-.2689 

,933 

-.3297 

IRFTU39) 


4.328 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7Q 


PA&E  594 


MAW  * 57  * 1 .119 


1A70  01  TIE  51  P2  P6 

ALPHA  1 41  * -1.555  RUN  a 


VJ7.N0  UPPER  SURFACE 
54,000  RN/L  a 7.007  BETA 


SECTION  l 17VJ1N9  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4350  .7710 

VC 

.000 

.3977  ,5759 

.020 

.4764 

.030 

.2749 

.046 

.2357 

.050 

.2719 

.065 

.0542 

,150 

-.1276 

.177 

-.0514 

.250 

-.2955 

.274 

-.2327 

.402 

-.2925 

.565 

-.3627 

.690 

-.9165 

,750 

- . 5364 

,760 

-.0001 

.606 

-.3735 

.650 

-.4535 

.697 

-.3925 

.905 

-.3656 

.950 

-.4060 

.953 

-.3296 

MACH  < 37 

a 1 .217  ALPHA 

SECTION  t 

17VJ1N6  UPPER  SURFACE 

27/B 

.4360  .7710 

VC 

.000 

.4161  .6302 

.020 

.3906 

.030 

.2103 

.046 

.1761 

.050 

.2133 

.065 

-.0132 

.150 

-.2525 

.177 

-.1407 

.250 

-.3976 

.274 

-.3063 

.402 

-.3561 

.965 

-.4299 

.650 

-.5789 

.750 

-.5654 

.760 

-.0739 

.806 

-.3719 

,360  RUN  a 54,000  RWL  a T.067  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RP7U59) 
a 4,325 


4.323 


DA7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA&E  597 


7X70  Ol  T12  61  pa  P«  VJ1N6  UPPER  SURFACE  4RF7US97 

HACH  < 51  a 1.617  ALPHA  l 5)  = .560 

SECTION  1 17M1ND  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ar/B  .4560  .7710 


-.4989 

-.5969 
-.3765 

-.4531 

-.3409 

MACH  {.  37  — l.aio  ALPHA  l 67  3 2.340  RUN  = 84.000  RN/L  = 7.067  BETA  = 4.328 

SECTION  4 17VJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

arr/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .4777  .6760 

.080  .6760 

.030  .1410 

.048  .1236 

.050  .1329 

.083  -.0926 

.130  -.3533 

.177  -.2407 

.230  -.4773 

.674  -.3740 

.406  -.4141 

.363  -.4707 

.650  -.6440 

.730  -.6572 

.760  -.1303 

.808  -.3736 

,830  -.3604 

.837  -.4060 

.90S  -.3898 

.930 
.933 


XX  C 
.630 
.837 
.90S 
.950 
.933 


,3364 


3183 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  398 


TA70  01  TIE  51  PE  PS  ' VlTUO  UPPER  SURFACE 

MACH  < 3)  a 1.E03  ALPHA  ( 7)  a 4,694  RUN  a 64.0Q0  RN/L  = 7.067  BETA 

SECTION  t lJVftNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


By /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4567 

.6971 

.020 

-.0096 

.030 

,0310 

.048 

.0370 

- .0083 

.083 

-.1785 

.130 

-.4381 

.177 

-.3403 

.250 

-.3613 

,2?4 

-.4434 

,402 

-.4707 

.363 

- . 5037 

.630 

-.7059 

.730 

-.6779 

.760 

-.3303 

.eoa 

-.4038 

.650 

-.6133 

.657 

-.4189 

.905 

-.4081 

.930 

-.3710 

.955 

-.3734 

MACH  ( 3)  = 1.193  ALPHA  ( 8)  a 6.867  RUN  a 84.000  RN/L  = 7,067  BETA 

SECTION  1 11UING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

BY /B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.3980 

.'6943 

.020 

-.1704 

.030 

-.0931 

.048 

-.0967 

,030 

-.3781 

.085 

-.3700 

.150 

-.5349 

.177 

-.4137 

.230 

-.6366 

.274 

-.4945 

.402 

-.5143 

,365 

-.5330 

,650 

-.7665 

.750 

-.7306 

.760 

-.3936 

.608 

-.4438 

IRF7US9) 

4.3E8 


4.5E6 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PACE  399 


7470  07  ni  SI  F2  P»  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 3)  = 7.793  ALPHA  l SI  a 6.S67 

SECTION  l 17VHUC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7770 

x/c 

,65Q 

-.6637 

.657 

-.4523 

.903  „ 

-.4360 

.95Q 

— , 5967 

.953 

-.4066 

MACH  l 37  = 7.182  ALPHA  ( 97  = 9.049  RUN  = 84.000  RN/L  = 7.067  BETA 

SECTION  7 7 7 VUNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7770 

X/C 

.000 

.3769 

.6714 

.020 

-.2917 

,030 

-.7877 

.046 

'-.1787 

.050 

-.4304 

.065 

-.3804 

.750 

-.6543 

.777 

-.5249 

.250 

-.7114 

.274 

-.5521 

.402 

-.5609 

.565 

-.5711 

,650 

-.6177 

.750 

-.7635 

.760 

-.3426 

• 606 

-.4977 

.850 

-.7277 

.857 

-.4941 

.905 

-.4649 

.950 

-.6656 

.953 

-.4435 

7RF7U39) 


4,328 


DATE  07  NOV  7*  TABULATED  PRESSURE  OAT*  - U70  PA6E  400 

U70  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE  (RF7U39) 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  l 1)  a -8.644  RUN  = 119.000  RN/L  a 7.433  BETA  a 4,355 

SECTION  t UV11N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


EY/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2493 

,4329 

.020 

.6643 

.030 

.3932 

.046 

.3743 

.050 

.5124 

.083 

.2606 

.130 

.2093 

.177 

.187  3 

.250 

.0433 

.274 

.0028 

.402 

-.0763 

.363 

-.1395 

.630 

-.1842 

.750 

-.3754 

.760 

.1551 

.808 

-.1544 

.850 

-.3746 

- .857 

-.1543 

.903 

-.1408 

.930 

-.2610 

,953 

-.1143 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  < El  a -6.411  RUN  a 119.000  RN/L  = T.433  BETA  a 4.335 

SECTION  ( UW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

EY/B  ;4360  .7710 

X/C 

*.000  .3090  .3156 

.020  . 6424 

.030  ,3472 

.046  .3226 

.030  .4730 

.065  .1908 

.130  .1383 

.177  .1187 

.230  -.0139 

.274  -.0496 

.402  -.1213 

.363  -.1910 

.830  -.2432 

.730  -.4049 

.760 

,606 


,0697 

,1768 


DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 

1470  01  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 41  a 1.504  ALPHA  1 2)  a -5.411 
SECTION  l DVIlNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


avi'B 

,4360 

.7710 

x/c 

.830 

-.4084 

,837 

-.1743 

.903 

-.1389 

.930 

-.3637 

.933 

-.1336 

MACH  T 41  = 1.504  ALPHA  1 3)  = -4.139  RUN  a 119,000  RWL  = 7,433  BETA  = 4.335 

SECTICN  1 11VI1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4260 

.7710 

X/C 

• OOO 

.3458 

.5393 

.020 

.6065 

,030 

.3030 

.046 

.2609 

.030 

.4324 

.083 

.1372 

.130 

.0713 

.177 

.0387 

.230 

- .0767 

.274 

-.1043 

.402 

-.1732 

.363 

-.2412 

.630 

-.2926 

.730 

-.4411 

,760 

-.0264 

.eoa 

-.2080 

,830 

-.4444 

.837 

-.1942 

.903 

-.1783 

,930 

-.4109 

.933 

-.1321 

DATE  07  NOV  74 


7 ABULATED  PRESSURE  DMA,  - TA7Q 


PACE  402 


IA7Q  07  TIE  51  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 4)  a 1,504  ALPHA  ( 41  a -1.016  RUN  a 110.000  RN/L  a 7.433  BETA 

SECTION  1 DVHN6  UPPER  SURFACE  . ..  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2i/ a 

.4360 

x/c 

.000 

.3783 

.020 

.030 

.2467 

.048 

.2241 

.050 

.083 

.0740 

.130 

.177 

-.0334 

.230 

.274 

-.1535 

.402 

-.2218 

.363 

- .2798 

.650 

.730 

.760 

-.1117 

.808 

-.2477 

.830 

.857  • 

-.2238 

.903 

- .2026 

.930 

.933 

-.1749 

MACH  t 4) 

= 1, 

SECTION  l 

DVITN6 

21/B 

.4360 

X/C 

.000 

.4043 

.020 

,030 

.1910 

.048 

.1700 

.030 

.083 

.0150 

,130 

:i77 

-.1006 

,230 

.274 

-.2003 

.402 

-.2627 

.363 

-.3080 

.630 

.750 

.760 

-.1697 

.808 

-.2890 

.7710 

.6065 

.5704 

.3880 

.0048 

-.1407 

- ;3344 
-.4648 

-.4701 

-.4428 

504  ALPHA  t S)  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.6775 

.4973 

.3336 

-.0679 

-.1992 

- ,3792 
-.4912 


.309  RUN  = 119.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.433  BETA 


1RF7U39) 
a 4.335 


4.355 


0 ATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PAGE 


AOS 


U70  01  712  SI  P2  PS  VIIN6  UPPER  SURFACE 

MACH  l 4)  a 1,504  ALPHA  t 51  = .309 

8ECT1CN  ( DUTNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.650 

-.4963 

.657 

'.2670 

.90S 

-.2332 

.950 

-.4293 

.953 

-.2016 

MACH  < 4)  a 1.504  ALPHA  < 6>  = 
SECTION  ( 11VJTNG  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

,4250 

.7130 

.020 

.3655 

.030 

,1400 

.046 

.1223 

.030 

.2486 

.065 

-.0343 

• 130 

-.1331 

.177 

-.1639 

.230 

-.2552 

.274 

-.2513 

.402 

-.3022 

.565 

-.3317 

.650 

-.4172 

.750 

-.3137 

.760 

-.2220 

.806 

-.3428 

.630 

-.3186 

.857 

-.3102 

.905 

-.2793 

.950 

-.4007 

.953 

-.2396 

2.535  RUN  a 119.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.433  BETA 


IRF7US91 


4,333 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  404 


1470  01  712  SI  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE  1RF7U39) 

MACH  ( 41  a 1,104  ALPHA  < 7)  a 4.777  RUN  a 119.000  RN/L  a 7.453  BETA  a 4.355 

SECT 1CW  1 UU1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4582 

.7452 

.020 

.2020 

,030 

.0844 

.048 

,0615 

.050 

.1677 

.085 

-.0885 

.150 

-.1968 

.177 

-.2302 

.250 

- ,3086 

.274 

- .3032 

.402 

-.3390 

.565 

-.3569 

.650 

-.4353 

.750 

-.4695 

.760 

-.2729 

.808 

-.3971 

.850 

-.4204 

.857 

-.3487 

.905 

-.3216 

.950 

-.4228 

.953 

-.2704 

MACH  < 4)  = 1.504  ALPHA  1 81  a 7.011  RUN  = 119.000  RN/L  a 7.433  BETA  a 4.355 

SECTION  { IIVJING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

. .4360 

.7710 

x/c 

.OOO 

.4336 

.7716 

.020 

.1060 

.030 

.0365 

.046 

.0174 

.030 

,0219 

.063 

-.1315 

.130 

-.2437 

.177 

-.2651 

.230 

- ,3545 

.274 

-.3739 

.402 

-.4027 

.365 

-.3859 

,650 

-.4909 

.750 

-.4732 

.760 

-.3187 

. 606 

-.4444 

CMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  405 


TA7Q  01  T12  SI  P2  PS 


VITN6  UPPER  SURFACE 


MACH  ( 4) 

a 1, 

,304  ALPHA  l 

SECTION  l 

15WNC 

UPPER  SURFACE 

27/0 

.4360 

.7710 

X/C 

.050 

-.4410 

.037 

-.3912 

.003 

-.3396 

.030 

-.4448 

.033 

-.3101 

MACH  ( 45 

= 1. 

,304  ALPHA  ( 

SECTION  { 

UW1NS  UPPER  SURFACE 

»/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.OOQ 

.4933 

.7647 

,020 

.0244 

.030 

.0266 

• 048 

.0062 

• 050 

-.1021 

• 085 

-.I486 

• 150 

- .3071 

.17?  ' 

-.3038 

• 250 

-.3899 

.274 

-.4013 

.402 

-.4389 

• 563 

-.4300 

.650 

-.5095 

.750 

-.4661 

.760 

-.3683 

.806 

- .4752 

• 850 

-.4531 

.857 

-.4421 

.903 

-.4129 

.9  30 

-.4562 

.933 

-.3346 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9.232  RUN  = 110. ODO  RN/L  = 7.433  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7U59) 


4.355 


DATE  07  NOV  7 4 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PASS  408 


1^70  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE  IRFTU60)  l E5  SEP  T4  7 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 

SREP  »'  2690.0000  SO  .FT,  XPRP  a *078.6800  IN,  XO 

LREF  a 474.6*00  IN.  VMIP  a .0000  IN.  TO 

OREF  a 938.6800  IN.  ' 2MIP  a 371.0000  IN.  20 

8CALE  a .0150 

MACH  I 17  « .900  ALPHA  I 17  a -8.183  RUN  a 9E.000  RN/L  a 6.044  BETA  a .000 

SECTION  l 17UHN8  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1061 

-.0907 

.020 

.4319 

.030 

.4024 

.048 

.3808 

.030 

.3034 

.083 

.3008 

.150 

-.0162 

.177 

.0431 

.230 

-.1885 

.274 

-.0593 

.402 

-.1490 

.363 

-.1603 

,630 

-.2584 

.730 

-.6934 

.760 

- .2866 

.808 

-.9377 

.830 

-.6011 

.837 

-.7863 

.903 

-.3285  ' 

.930 

-.2611 

.953 

-.2303 

MACH  l 1)  a .897  - ALPHA  ( E)  a -6.030  RUN  a 92.000  RN/L  , a 8.044  BETA  a .000 

SECTION  I 17VRN0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

tV/B  .4360  ,7710 

x/c 

,000  .2203  ,0817 

.020  .4011 

.030  ,3134 

.046  ,3193 

.030  ,2234 

.091  ,2196 

.130  -.1412 

.177  -.0323 

.250 


BETA  3 .000  ELV-1  a 6.000 
ELV-2  a.  12.000  ELV-3  a 12.000 
ELV-4  'a  12.000  QOFUAP  = .000 
ELV-1B  a 12.000  ELV-CB  a 10.000 


2713 


OATE  07  NO V 74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  407 


1X70  01  T12  31  P2  pa  VjlNG  UPPER  SURFACE  WF7U60) 

MACH  l 11  » .697  ALPHA  ( 2)  a -5,030 

SECTION  l IIWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.1422 

.402 

-.2136 

.363 

- .2091 

.630 

- .3403 

.730 

- .9287 

.760 

-.3213 

.808 

-.9776 

.830 

-.3706 

.857 

-.4483 

.905 

-.3136 

,950 

-.2300 

.953 

-.2369 

MACH  l 11  a ,897  ALPHA  t 01  = -5.893  RUN  = 92,000  RN/L  = 6.044  BETA  a .000 

SECTION  ( llVitNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Z7/B  .4360  .7710 

X/C 


•OOO 

.3091 

.2020 

.020 

.3561 

.030 

.3019 

.048 

.2347 

.050 

.1335 

.083 

.1333 

.130 

-.2818 

.177 

-.1307 

.230 

-.3963 

.274 

-.2237 

,402 

-.2809 

.363 

-.2412 

.630 

-.4161 

.730 

-.9438 

.760 

-.3388 

.608 

-.9893 

.830 

-.3907 

.837 

-.4071 

.903 

-.3178 

.930 

-.3126 

.933 

-.2463 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PAGE  408 


tA7o  01  Via  si  pa  ps 


WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  C 1)  a .896  ALPHA  < 4)  a -7,748  RUN  a 93.000  RN/L 


SECTION  7 71VI1NG  UPPER  SURFACE 


av/B 

.4380 

.7770 

X/C 

.000 

.3707 

.3424 

.020 

,2867 

.030 

.2360 

,048 

.7805 

.050. 

.0788 

.085 

,0427 

.750 

-.4298 

.777 

-.2576 

.250 

-.5677 

.274, 

-.3860 

.402 

-.3626 

.565 

-.2877 

.650 

-.4495 

.750 

-.9292 

.760 

-.4752 

.808 

-.8728 

.850 

-.4056 

.857 

-.4744 

.905 

-.3493 

.950 

-.3474 

.953 

-.2766 

MACH  < 71 

= 

898  ALPHA 

SECTION  l 

71VJING  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7770 

X/C 

.OQO 

,4013 

.4470 

.020  * 

.7790 

.030 

,1467 

‘ .040 

.0903 

.030 

-.7073 

.0*3 

-.0633 

.150 

-.5881 

.177 

-.3360 

.230 

-.6397 

.274 

-.4632 

.402 

-.4051 

.365 

-.3007 

.630 

- . 5082 

.730 

-.8876 

.760 

-.4336 

.606 

-.6313 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.393  RUN  a 93.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,044  BETA 


, 6.044  BETA 


tRFTUSO) 

,000 


,000 


DATE  Q7  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7Q 


PACE  *09 


TA7Q  01  TIE  SI  PE  PS  VRNS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 1)  5 .899  ALPHA  l 5)  a .893 


SECTION  l 1TVUN6  UPPER  SURFACE 
37/8  .4360  .7710 

X/C 


.650 

-.4039 

.857 

-.4095 

.905 

-.3659 

.950 

-.3577 

.953 

-.3136 

MACH  l IT 

= 

.899  ALPHA 

SECTION  l 

l)Vrt NO  UPPER  SURFACE 

ZV/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3964 

.4809 

,020 

-.0585 

,030 

.0494 

.048 

-.0066 

.030 

-.3363 

.085 

-.1931 

.130 

-.6407 

■ 177 

-.4109 

,250 

-.9083 

.274 

-.6159 

.402 

-.4262 

,563 

-.3456 

.630 

-.5575 

.750 

-.9333 

.760 

- .4539 

.aoa 

-.5634 

.650 

-.4177 

.857 

-.4045 

,9b5 

-.3700 

.930 

-.3050 

,933 

-.3319 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


E.  538  RUN  a 9E.0QQ  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.044  BETA 


IRF7U601 


.000 


3050 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA,  - IA70 


PACE  410 


MACH  I 11  = 


.699  ALPHA  I 7) 


U70  01  TIE  SI  PE  PS 

4.654  RUN  a 


WINS  UPPER  SURFACE 
92.000  RN/L  = 6,044  BETA 


(RF7U60) 

a .000 


SECTION  I 11VUNS  UPPER'  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

EV/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.3729 

,4730 

.020 

-.2673 

.030 

-.0450 

.048 

- .0925 

.050 

-.3771 

.095 

-.3492 

.130 

- ,9660 

.177 

-.4749 

.250 

-1.0739 

.274 

-.6966 

.402 

-.7019 

.365 

-.3750 

.650 

-.6330 

.750 

-.6913 

.760 

-.4769 

.909 

-.5176 

.950 

-.3146 

.957 

-.4169 

.905 

- . 4020 

.950 

-.4046 

.953 

-.3915 

MACH  T 1)  = .900  ALPHA  ( 9)  = 6,606  RUN  a 92.000  RN/L  = 6,044  BETA  3 .000 

SECTTCM  ( 1)  LIT  NO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/Q  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.3364 

.4329 

.020 

-.3539 

.030 

-.1342 

.048 

-.1696 

.030 

-.3196 

.083 

-.4391 

.130 

-1.0645 

.177 

-.3245 

.230 

-1.1937 

.274 

-.7374 

.402 

-.7661 

.383 

-.4173 

.630 

- . 6977 

.730 

-.6332 

.760 

-.4734 

,806 

-.8332 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - UTO 


PACE  411 


U70  01  TIE  SI  PE  PS  VANS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 11  « .900  ALPHA  l 8)  a S.SOS 

SECTION  l HVrtNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4380 

.7710 

X/C 

.830 

-.3984 

.837 

- ,4388 

,903 

-.3937 

,930 

- . 3639 

.933 

- .3233 

MACH  t 11  3 .699  ALPHA  t 91  = 8.936  RUN  = 92,000  RN/L  a 9.044  BETA 

SECTION  < 11VI1N5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2X/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.2903 

.3690 

.020 

-.8019 

.030 

-.2333 

.048 

-.2486 

,030 

-.6335 

,083 

-.3337 

.130 

-1.0940 

.177 

- . 3636 

.230 

-1.2329 

.274 

-.8063 

.402 

-.6314 

.363 

-.4913 

.630 

-.7042 

.730 

-.7392 

.760 

-.4068 

.808 

-.9741 

.850 

-.7196 

.837 

-.7038 

.903 

-.3340 

.930 

-.6938 

.933 

-.2393 

tRFTUSO! 


,000 


9938 


date  07  ncv  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U7Q 


PACE  418 


1A70  01  T12  Si  P2  PS  VrtND  UPPER  SURFACE 

MACH  (!)  S 1.090  ALPHA  1 1>  a -6.564  RUN  a 6S.000  RN/L  a 6,756  BETA 

SECTION  t UVrtND  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2059 

.1139 

.oao 

.5373 

.030 

.4455 

.049 

.4335 

.050 

.4268 

,085 

.3807 

.150 

.1643 

.177 

.1282 

.250 

.0502 

.274 

.0483 

.402 

.0222 

.565 

.0506 

.650  • 

-.0961 

.750 

-.5609 

.760 

- .0698 

.808 

-.5613 

.850 

-.5563 

.857 

- . 5933 

.905 

-.5346 

,9  50 

-.4060 

.953 

-.4137 

MACH  1 21  = 1.105  ALPHA  ( 2)  a -6.386  RUN  s'  88.000  RN/L  = 6.756  BETA 

SECTION  t DVJIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/B  ,4360  .7710 

X/C 


.000 

.3160 

.2647 

.020 

.5302 

.030 

.3917 

.040 

.3647 

.030 

.3785 

.003 

.2989 

,130 

.0926 

.177 

.0482 

,230 

-.0389 

,274 

-.0981 

.402 

-.0039 

.363 

,0480 

.630 

-.1081 

.730 

-.5455 

.760 

-.0590 

.600 

-.5608 

(RF7U60) 

.000 


.000 


date  ot  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  * 1470 


P40E  413 


1470  01  712  Si  P2  P8  WINS  UPPER  SURF4CE 


M4CH  I,  2)  = 1.105  ALPHA  C 2)  a 

SECTION  l 17WIN6  UPPER  SURFACE 


27  <-6 

.4360  .7710 

*/c 

•6so 

-.5371 

• 657 

-.5763 

•905 

-.5269 

,950 

-.4616 

.953 

-.4315 

mkch  C Z) 

= 1.117  ALPHA  I 

SECTION  ; 

DW1N6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  .7710 

X/C 

,ooo 

.3759  .3588 

,020 

.4437 

,030 

.3320 

.049 

.2913 

.050 

.2494 

.065 

.2049 

• 150 

-.0572 

• 177 

.0030 

.250 

- .2686 

.274 

-.2037 

.402 

-.1832 

.565 

.0433 

.650 

-.1153 

.750 

-.3291 

• 760 

-.0324 

.609 

-.5480 

.650 

-.3176 

.857 

-.3372 

.905 

-.3166 

.9  50 

-.4169 

• 953 

-.4319 

-5.366 

DEPENDENT  V4R1ABLE  CP 


-4.176  RUN  = 66.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.756  BETA 


IRF7U60) 


.ODD 


4169 


DME  07  NOV  74 


T4BUUTED  PRESSURE  DM4  - 7470 


P40E  414 


1470  01  TIE  Si  PE  PS  VANS  UPPER  SURFACE  (RF7U60) 

M4CH  1 2)  a l.iSl’  ALPHA  l 41  a -1,970  RUN  3 SS.OQQ  RN/L  3 S.756  BET 4 3 .000 

SECTION  l DU1NC  UPPER  5URF4CE  - DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ET/S 

,4360 

,7710 

X/C 

.000 

.4124 

,4475 

.020 

.3916 

.030 

.2672 

*046 

.2248 

.050 

.1849 

.065- 

.0485 

.150 

-.1796 

.177 

-.0405 

.250 

-.3573 

.274 

- .2406 

.402 

-.3193 

'.  565 

-.0051 

.650 

-.2245 

.750 

-.5059 

.760 

-.0639 

.608 

■-.5374 

..850 

-.4509 

.657 

-.5433 

.905' 

-.5146 

.950 

-.2959 

.953 

-.4579 

MACH  t 2)  a 1.13!  ALPHA  l S)  3 .ElO  RUN  3 SB. 900  RN/L  3 6.756  BET 4 3 ,000 

SECTION  ( 11W1N6  UPPER  SURF4CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


.DM 

.4398 

.5214 

.020 

.3113 

.030 

.2122. 

.048 

.1745 

,030 

.1304 

.083 

-.0266 

.130 

-.3081 

.177 

-.1083 

.230 

-.4296 

.274 

-.2921 

,402 

-.3565 

,563 

-.0994 

.630 

-.4052 

.730 

-.6053 

.760 

-.0733 

,808 

-.5303 

DATE  OT  NOV  74 


PRESSURE  DVT  A - IA7Q 


PAGE  413 


1A10  Ot  T12  SI  PE  PS  WIN!  UPPER  SURFACE  (RF7U60) 


MACH  l 21 

a 1,133  ALPHA  l 51  = 

.210 

SECTION  l 

IIVJING  UPPER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/8 

.4360  .7710 

X/C 

.830 

-.4300 

.637 

-.3387 

.903 

-.3128 

.930 

- .3199 

.933 

-.4630 

MACH  ( 21  a 1.127  ALPHA  l 61  ~ 2,407  RUN  » S8.000  RN/L  = 6.756  BETA  = .000 

SECTION  < tlWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .4239  .5977 

.020  .1954 

.030  .1166 

.046  .0974 

.050  ' .0483 

.085  -.1032 

.150  -.4570 

.177  -.1626 

.250  -.3491 

.274  - .3443 

.402  -.4017 

.563  -.17B0 

.630  -.3771 

.730  -.7089 

.760  -.1011 

.008  -.5324 

.830  -.4889 

.637  -.3436 

.903  -.5284 

.930  -.4150 

.933 


4870 


oatc  07  nov  u 


TABULATED  PRESSURE  DM*,  - U7Q 


PA&E  418 


U70  01  T12  01  P2  P«  VJIN6  UPPER  SURFACE  IRF7U60) 

MACH  T 2>  a 1.118  ALPHA  l 7)  a 4.580  RUN  a 68.000  RN/L  a 6.758  SETA  a ,000 

SECTION  ( llWTWi  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE -CP 


27 /B 

,4560 

.7710 

X*C 

.000 

.5822 

.6111 

.oao 

-.0174 

.050 

.0061 

.048 

,0274 

t 

.050 

• 

-.0716 

.065 

-.1850 

.150 

- , 5483 

• 17T 

-.2605 

.250 

-.6534 

.274 

-.4115 

.402 

-.4482 

.565 

-.2371 

.650 

-.7063 

.750 

-.7628 

.760 

-.1518 

.808 

-.5556 

.850 

- , 4983 

.857 

-.5566 

.805 

-.5440 

.950 

-.4438 

.953 

- . 5058 

MACH  < 2) 

= 1, 

109  ALPHA 

SECTION  < 

11WIN5  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

,4560 

.7710 

X/C  ■ 

.000 

.3322 

, .5975 

.020 

- .2619 

.030  * 

-.0877 

.04ft  * 

-.0448 

.050 

-.3365 

.Oft5 

-.2530 

.150 

-.6096 

.177 

-.3227 

.250 

-.7255 

.274 

-.4706 

.402 

-.4945 

, 

.565 

-.3251 

,650 

-^6198 

,750 

-,6966 

,760 

-.1685 

,60ft 

-.5548 

8.788 


RUN  a 88.000  RN/L  a 


6.758  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.000 


DATE  07  NOV  74 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 

PACE  417 

TATS  01  TIB  St  PB  Pft 

WINS  UPPER  SURFACE 

IRF7US0) 

MACH  1 2)  a 1,109  ALPH A { ft)  n 6.788 
SECTION  ( UVRNC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BT/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.650 

-.6055 

.857 

-.5785 

,905 

-.5728 

.950 

-.5216 

.953 

- . 5306 

MACH  ( 2)  a 1,103  ALPHA  l ft)  a 6,970  RUN  a 68.000  RN/L  a 6.756  BETA  » .TOO 

SECTION  1 DUITN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


By/B 

.4360 

,7710 

x/c 

.000 

.2372 

.5766 

.020 

-.3947 

.030 

-.1804 

,046 

-.1398 

.050 

-.5189 

,065 

-.3261 

.150 

-.7209 

.177 

-.3814 

.250 

-.6064 

.274 

-.5152 

.403 

-.5343 

.565 

-.4772 

.950 

- .8986 

.750 

-.9320 

.760 

-.2135 

.606 

-.5957 

.650 

-.6032 

.657 

-.6056 

.905 

-.6035 

.950 

-.6600 

.953 

-.5635 

5635 


DATE  07  UQV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTO 


PAGE  *19 


TA70  ol  712  SI  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 3)  a 1,201  ALPHA  { \)  s -9.343  RUN  a 83.000  RN/L  * 7,089  BETA 

SECTION  1 11VUNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1418 

.1904 

.020 

.3343 

,030 

.3624 

,048 

.3497 

.030 

.4039 

.083 

.3307 

.130 

.1632 

.177 

.1494 

.230 

-.0374 

.274 

-.0316 

.402 

-.1098 

.565 

.1499 

.650 

.0163 

.730 

-.3910 

.760 

.0473 

.608 

-.4188 

,850 

- .3977 

.837 

-.4345 

.903 

-.3973 

.950 

-.3339 

.953 

-.3292 

MACH  { 3)  = 1.212  ALPHA  l 2)  a >6.266  RUN  = 63.000  RN/L  = 7,069  BETA 

SECT1CN  ( DW1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4360  .7710 

X/C 


,000 

.2344 

.2995 

.020 

.3133 

.030 

.3367 

,048 

.3141 

050 

,3530 

085 

.2627 

150 

.1020 

177 

.1020 

250 

-.1071 

274 

-.0796 

402 

-.1708 

585 

.1051 

850 

.0070 

750 

-.3836 

760 

.0384 

808 

-.4138 

(RF7U60) 

,000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  419 


1A7Q  01  TIB  31  PZ  P9  WING  UPPER  SURFACE 


■1RF7U60] 


MACH  1 0)  = 1 <212  ALPHA  1 2)  * 

SECTION  l 11  WING  UPPER  SURFACE 


2T/B 

.4360  .7710 

X/C 

.630 

-.3660 

.657 

-.4254 

.903 

-.4000 

.930 

- .3222 

.933 

-.3341 

MACH  1 31 

= 1.216  ALPHA  ' 

SECTION  1 

15WIN6  UPPER  SURFACE 

2T/B 

.4360  .7710 

X/C 

,000 

,3609  .3794 

,020 

.4737 

.030 

.3180 

.040 

.2793 

.050 

.2969 

.005 

.1430 

,150 

.0035 

.177 

.0443 

.250 

-.1991 

.274 

-.1341 

.402 

-.2136 

.565 

.0020 

,650 

- ,2208 

.750 

-.4307 

♦ 760 

.0209 

.609 

-.4166 

.650 

-.3727 

.657 

-.4296 

.605 

-.4046 

.650 

-.2340 

.953 

-.3662 

-6.266 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4 .032  RUN  = 33.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.099  BETA 


.000 


,2540 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  420 


U70  01  712  SI  P2  PS  VrtNG  UPPER  SURFACE 

MACH  l 3>  a 1,221  ALPHA  1 A)  = -1.827,  RUN  = 83.000  RN/L  = 7.089  BETA 

SECTION  1 1TWIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7U60) 

.000 


2V/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4006 

.4709 

.0,20 

.4231 

.030 

.2694, 

.048 

.2318 

.030 

.2387 

.063 

.0641 

.130 

-.1137 

.177 

-.0110 

.250 

-.2787 

.274 

-.1764 

.402 

-.2585 

.363 

-.1861 

.650 

-.4662 

.750 

-.3853 

.760 

.0031 

.608 

-.4131 

.630 

-.3302 

.837 

-.4306 

.905 

-.4100 

.950 

- .3026 

.953 

-.3736 

MACH  I 3) 

= 1. 

224  ALPHA 

SECTION  < 

1)W1N6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.QQO 

.4217 

.3369 

,□20  v 

.353,4 

,030 

.2066 

,048 

.1733 

,050 

.1717 

,085 

-.0012 

,130 

-.2379 

,17? 

-.0756 

,250 

-.3377 

,274  * 

-.2486 

,402 

-.3024 

,365 

-.3387 

.630 

-.3313 

,750 

-.3935 

,760 

-.0236 

,608 

-.4111 

.346  RUN  s 83.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.069  BETA 


.000 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  *27 


IA7Q  01  Ti2  Si  pa  PS  VtlNG  UPPER  surface 


MACH  t 3)  a 1,224  ALPHA  <,  SI  a 
SECTION  l DvllMS  UPPER  SURFACE 


ZV/B 

.4360  . 7710 

x/c 

.850 

-.4386 

.837 

-.4281 

.903 

-.4133 

.930 

>.3777 

.933 

- ,3833 

MACH  < 3) 

a 1,218  ALPHA  ' 

SECTION  l 

l)VrtN6  UPPER  SURFACE 

2V/B 

,4360  .7710 

x/c 

.000 

.4143  .3852 

.020 

.2315 

,030 

.1113 

.048 

.0963 

.030 

.0801 

.083 

-.0914 

.150 

-.3638 

,177 

-.1667 

.230 

-.4681 

.274 

-.3121 

.402 

-.3361 

,365 

-.4289 

.630 

- . 3946 

.730 

-.7223 

.760 

-.0779 

.806 

-.4137 

.830 

-.3004 

.837 

-.4309 

.903 

-.4230 

.930 

-.4224 

.933 

-.3947 

,346 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.611  RUN  b 83.000  RN/L  3 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.089  BETA 


mPTu60) 


a ,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PAGE  422 


7470  07  TIE  01  PE  PB  VANG  UPPER  SURFACE  (RFTuGa) 

MACH  1 31  a 1 ,E10  ALPHA  1 71  a 4.700  - -RUN  a S3. 000  RN/L  a 7.069  BETA  * .000 

SECTION  1 11VANG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE' CP 


.4380 

.7710 

c 

.000 

.3742 

,3940 

-.020 

-.0131 

.030 

.0014 

.046 

.0083 

.050 

-.0191 

,065 

-.1703 

.150 

-.4338 

7177 

-.2627 

.230 

-.3393 

.274 

- .3663 

.402 

-.4097 

.563 

-.4647 

.630 

-.8736 

.730 

-.7642 

.760 

-.1300 

.808 

-.4227 

.830 

-.3634 

.637 

-.4409 

.905 

-.4329 

.930 

-.4903 

.933 

-.4070 

MACH  7 31  a 1.202  ALPHA  7 8>  a 6.906  RUN  a 93.000  RN/L  a 7.089  BETA  a ,000 

SECTION  ( 11WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


EY/B 

.4380 

.7710 

X/C 

.ooo 

.3163 

.6109 

,020 

-.1766 

.030 

-.0977 

.048 

-.0963 

.050 

-.2311 

.063 

-.2616 

.130 

-.3046 

.177 

-.3563 

.230 

-.6144 

.274 

-.4198 

.402 

-.4431 

.363 

-.3021 

.350 

-.7348 

.730 

-.7733 

.780 

-.2078 

.808 

-.4389 

OWE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PAGE  425 


1A70  01  712  31  P2  P6  VllNG  UPPER  SURFACE  1RFTU605 

MACH  l 3)  * 1 ■ 202  ALPHA  1 85  3 6.906 

SECTION  l 15W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  ,43 SO  ,7710 


X/C 


.630 

-.6568 

.637 

-.4331 

.903 

-.4300 

.950 

- . 58S8 

.933 

-.4260 

J 

MACH  l 3)  = 1.194  ALPHA  (.  95  3 9,114  RUN  = 83.000  RN/L  = 7,099  BETA  3 .000 


SECTION  l 15VJ1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  . 7710 


X/C 

'-,000 

.020 

.030 

.046 

,050 

.063 

.130 

.177 

.230 

.274 

.402 

.363 

.630 

.750 

.760 

.606 

.630 

.837 

.903 

.930 

.933 


.1673 

-.2312 

-.2056 

-.3619 

-.4474 

-.4726 

-.4611 

-.3336 


-.2346 

-.4749 

-.4832 

-.4797 

-.4314 


.6032 

-.2920 

-.4177 

-.6194 

-.6664 

-.7923 

-.7802 

- . 7365 


6506 


DATE  07  NOV  7*  ■ 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PAGE  424 


IA70  01  TIE  SI  PE  PS  VANS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 4)  = 1.304  ALPHA  t l>  a -8.656  RUN  s 120.000  ’RN/L  a 7.433  BETA 

SECTION  l 15VNN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,QQQ 

.1342 

.2869 

,020 

.3653 

,020 

.3279 

,049 

.3136 

.050 

.4432 

,093 

.2298 

,150 

.1841 

.177 

.1682 

,250 

.0342 

.274 

.0003 

,402 

-.0741 

.363 

-.1387 

,650 

-.1635 

,750 

-.3606 

.760 

,1686 

.609 

-.1720 

.950 

-.3614 

.957 

-.1799 

,905 

-.1740 

.950 

-.1803 

,930 

-.1499 

MACH  ( 4) 

= 1. 

304  ALFHA 

SECTION  < 

DWIN6  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.1731 

.3463 

.020 

.3470 

.030 

.2812 

.049 

.2632 

.030 

.3993 

.093 

.1634 

.130 

.1190 

,177 

.1046 

,230 

-.0233 

.274 

-.0495 

.402 

-.1217 

• 363 

-.1637 

,630 

-.2215 

,730 

-.3930 

.760 

.1040 

.906 

-.1943 

-6.416  RUN  = 120.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,433  BETA 


tRF7U«0> 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  425 


TA70  Ol  712  SI  P2  PS  VHN6  UPPER  SURFACE 

MACH  l 41  a 1,504  ALPHA  1 2)  = -6,416 

SECTION  l 11VITN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.650 

-.3934 

.657 

-.1954 

.905 

-.1902 

.950 

-.2712 

.953 

-.1717 

MACH  ( 41  = 1.504  ALPHA  ( 3!  = -4.164  RUN  = 120.000  RN/l  = 7.433  BETA 

SECTION  l 1SWTN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2-f/B  .4360  , 7710 

■ x/c 


.000 

.2264 

.4039 

.020 

.5167 

.030 

.2346 

.046 

.2166 

.050 

.3572 

.065 

.1033 

.150 

.0300 

,177 

.0403 

.250 

-.0647 

,274 

-.0965 

.402 

-.1662 

.565 

-.2303 

,650 

- .2724 

.750 

-.4257 

,760 

.0273 

.600 

-.2194 

.850 

-.4262 

.857 

-.2188 

,905 

-.2039 

,950 

-.3501 

.953 

-.1866 

mF7U50) 


.000 


OATE  Of  NOV  74 


7 A&ULATED  PRESSURE  DMA,  - U70 


PA6E  428 


IA70  01  712  SI  P2  P6  WINS  UPPER  SURFACE 

HACH  1 41  a 1 ,304  ALPHA,  < 41  a -1.956  RUN  a 120.000  RU/L  s 7,433  BETA 

SECTION  ( 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2TY/B 

,4380 

.7710 

X/C 

.000' 

.2861 

.5002 

.020 

.4992 

.030 

.1933 

.048 

.1744 

.050 

.3303 

.085 

.0433 

.150 

-.0215 

.177 

-.0325 

.250 

-.1530 

.274 

-.1476 

.402' 

- .2087 

.565 

-.2704 

.650 

-.3253 

.750 

-.4607 

.760 

- .0438 

,808 

-.2443 

.850 

-.4603 

.857 

-.2337 

.903 

-.2231 

,950 

-.4169 

,953 

-.1992 

MACH  ( 4)  a 1.504  ALPHA  l 51  a ,283  RUN'  a 120.000  RN/L  a 7,433  BETA 

SECTION  1 11VJTN6  UPPER.  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


;000 

.3288 

. 5601 

.020 

.4338 

.030 

.1542 

.04© 

,1376 

.050 

.2832 

.033 

.0001 

.150  . 

-.0900 

.177 

-.0938 

.230 

-.2141 

.274 

-.1938 

.402 

-.2488 

.363 

-.3012 

.650 

-.3751 

.730 

-.4887 

♦ 760 

-.1223 

,608 

-.2644 

IRF7U501 

.000 


.000 


MACH  1 *1  J 1.504  ALPHA  l 5)  s .285 
SECTION  <.  UVI1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ar/B 

.4360 

,7710 

x/c 

.850 

-.4821 

.857 

-.2527 

.905 

-.2386 

.950 

-.3488 

,953 

-.2163 

MACH  ; 4)  a 1.504  ALPHA  l 61  a 2,504  RUN  a 120.000  RN/L  = 7.433  BETA  a ,000 

SECTION  t lIVrtNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2t/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.3589 

.8073 

.020 

,3284 

.030 

,1128 

.048 

.0982 

,050 

.2129 

.085 

-.0428 

.150 

-.1525 

.177 

-.1532 

.250 

-.2667 

.274 

-.2382 

.402 

-.2860 

.565 

-.3261 

.650 

-.4165 

.750 

-.5143 

.760 

-.1814 

.806 

-.2998 

.850 

-.4338 

.857 

-.2843 

.905 

-.2583 

.950 

-.3930 

.933 

- .2296 

DATE  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U7Q 


PACE . 428 


IA70  01  HJ  31  P2  P»  VjlUC  UPPER  SURFACE 

MACH  ( 4)  a 1,504  ALPHA  l 7)  a 4.735  RUN  a 120.000  . RN/L  a 7,433  BETA 

SECTION  1 DUIIN6  UPPER  SURFACE  • DEPENDENT  VARIABLE  CP 


87/0  .4360  ,7710 

X/C 


.000 

.3235 

,6464 

.020 

.1237 

,030 

.0456 

,046 

.0422 

,050 

.1224 

,003 

-.0956 

.150 

-.2173 

.177 

-.2140 

.230 

-.3214 

.274 

-.2860 

*402 

-.3235 

,363 

-.3518 

,630 

-.4545 

.730 

- ;4601 

.760 

-.2297 

.60S 

-.3396 

,S50 

-.4212 

• S57 

-.3278 

.903 

- .2946 

.950 

-.4205 

,933 

-.2525 

6,974  RUN  a 120,000  RN/L  a 7.433  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/C 


.000  . 

.3258 

..6612 

.020 

.0221 

.030 

-.0789 

,046 

-.0624 

.030 

-.0668 

,063 

-.1776 

.130 

-.2606 

.177 

-.2703 

.230 

-.3759 

.274 

-.3279 

.402 

-.3576 

.565 

-.3766 

.650 

-.4903 

.730 

-.4781 

.760 

-.2744 

.606 

-.3783 

MACH  1 4)  a 1.504  ALPHA  1 8)  a 
SECTION  l DWIN6  UPPER  SURFACE 
STT/B  ,4360  .7710 


(RF7U60) 

.000 


,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PACE  429 


7470  07  772  SI  P2  pB  WIND  UPPER  SURFACE 

MACH  7 4)  * 7,504  ALPHA  l 8)  a 6.974 

SCC77 ON  l VI  WIND  UPPER  SWFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4560  ,7770 

X/C 


,650 

-.4473 

,657 

-.3687 

,903 

- .3332 

,950 

-.4500 

,9  33 

- .2647 

MACH  I 41  = 1,504  ALPHA  l 91  a 9.194  RUN  a 720,000  RN/L  = 7,453  BETA 

SECTION  I 11  WIND  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.3253 

.6700 

.020 

-.0499 

,030 

-.1279 

.040 

-.1099 

.030 

-.1724 

.095 

- .2263 

.130 

-.3607 

,177 

-.3515 

.250 

-.4234 

.274 

-.3962 

.402 

-.3995 

.565 

-.4035 

,650 

-.5196 

,750 

-.4846 

.760 

-.3127 

,eoe 

-.4090 

.650 

-.4665 

.657 

-.4017 

.903 

-.3698 

.950 

-.4747 

.933 

-.3197 

IRFTU60) 


,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*,  - TA70 


PACE  *30 


TA70  01  T12  St  P2  PS  VjlNO  UPPER  SURFACE  IRF7U61)  < 23  SEP  74  1 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  OATA 


SREF 

= 

2690.0000  SO. FT 

. XMRP 

a.  1076. 6SQ0 

tN.  XO 

*.  ' • beta  5 

-4 .000 

ELV-l 

5 

9,000 

LREF 

3 

474.6100  IN. 

TVRP 

5 ,0000 

TN.  VO 

ELV-2  a 

12.000 

ELV-3 

= 

12.000 

bref 

a 

936.6800  IN, 

ZMRP 

a 375.0000 

IN.  20 

ELV-*  a 

12.000 

BDFLAP 

a 

,000 

SCALE 

- 

.0130 

ELV-IB  '= 

u.bob 

ELV-ce 

3 

lb, boo 

MACH 

1 

1)  = .900 

ALPHA  l 

1)  a -6.239 

RUN 

a 160.000  RN/L  a 5.900  BETA 

a -4 , 

,230 

SECTION  t llVilNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C  , 

.000 

.0817 

-.2201 

.020 

.363,4 

,030 

.3627 

,040 

.3466 

.030 

.2673 

.003 

.2810 

,130 

-.0110 

.177 

,0638 

.250 

-.1626 

.274 

-.0448 

.402 

-.1492 

.565 

-.2186 

.650 

-.3677 

,730 

-.9702 

.760 

-.3637 

,000 

-.9864 

.050 

-.4794 

,037 

-.9303 

.905  ' 

-.3866 

.950 

-.3184 

,953 

-.2670 

MACH  t 11  = .697  ALPHA  l 2)  a 


SECTION  ( 1)W1  NO  UPPER  SURFACE 


2Y/B 


.4360  .7710 


X/C 

.000 

,020 

.030 

.048 

.030 

,083 

.130 

.177 

.230 


.1790 

.3268 

,2991 

.2132 

-.0230 


-.038* 

.3487 

.2032 

-.1114 


-6.0*7  RUN 


160.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.900  BETA  a -4.230 


2370 


DUE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7D 


PAGE  431 


TA7Q  Oi  TIE  SI  PE  PS  VAN!  UPPER  SURFACE  (RF7U61) 

MACH  t 1)  a ,697  ALPHA  T 2)  = -6.047 

SECTION  ( UWTNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.1162 

.402 

- .2062 

.365 

-.2341 

.650 

-.4216 

.730 

-.9862 

.760 

-.4323 

.808 

-1 .0290 

.830 

-.4290 

.637 

- . 3728 

.905 

-.3818 

.930 

- .3621 

.953 

-.2865 

MACH  l 1)  = .698  ALPHA  l 3)  = -3.933  RUN  = 160.000  RN/L  = S.900  BETA  = -4.230 

SECTICM  ( DWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  . 2406  .0869 

.020  .3133 

.030  .2780 

.046  .2412 

.050  .1227 

.065  .1443 

.130  -.2238 

.177  -.1046 

.250  -.3333 

.274  -.1843 

.402  -.2331 

.363  -.2780 

.630  -.4672 

.730  -.9463 

.760  -.4580 

.808  -1,0333 

.630  -.4434 

.837  -.4983 

.903  -.4072 

.9  30  -.3942 

.933 


3167 


date  07  nov  t* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PA6E  ■ 432 


TA70  01  112  si  P2  PS  V)1MS  UPPER  SURFACE  (RF7U6D 

MAW  T U a .60S  ALPHA  {.  AT  a'  -1.742  ' RUN  a 160.000  RN/L  a 5,900  BETA  a -4.230 

SECTION  t UVAN6  UPPER  SURFACE  " DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*y/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.000 

,2617 

.2393 

,020 

.2447 

.030 

.2140 

.046 

.1730 

.050 

.0209 

.065 

.0637 

.150 

-.3426 

.177 

-.1694 

,230 

-.4636 

.274 

-.2340 

.402 

-.3163 

.563 

-.3190 

,630 

- • 4937 

.730 

-.0811 

.760 

-.4721 

.608 

-1.0060 

.650 

-.4476 

.937 

-.4992 

.905 

-.4222 

.950 

-.4099 

.933 

-.3341 

MACH  < 1} 

a 

899  ALPHA 

SECTION  l 

DWUW  UPPER  SURFACE 

2V/B  , 

.4360 

-.7710 

X/C 

.000 

.2577 

,3464 

.020 

.1327 

.030 

,1306 

.046 

.0910 

,050 

-.0963 

.083 

-.0236 

.130 

- 1 4921 

.177 

-.2727 

.230 

-.6038 

.274 

-.3 633 

.402 

-.3669 

,363  - 

-.3333 

.630 

- , 5303 

.730 

-.6754 

.760 

-.4879 

.608 

-.9963 

.323  RUN  a 160,000  RN/L  a 3.900  BETA  a -4,830 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  FRES9URE  DATA  - 1A70 


PA6E  433 


1A7Q  01  T12  St  P2  PS  VltNt  UPPER  SURFACE 


MACH  t 1)  * .899  ALPHA  l 3>  * 

SECTION  < 1TW1N&  UPPER  SURFACE 


.323 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/a 

,4560 

.7710 

X/-C 

.650 

-.4520 

.857 

-.5057 

.905 

-.4317 

.950 

-.4161 

.958 

-.3416 

MACH  l IT  = .696  ALPHA  t,  6)  = 

SECTION  t t TWINS  UPPER  SURFACE 


Zl/ B 

* .4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2249 

.4039 

.020 

- .0309 

.030 

.0236 

.046 

- .0100 

.OSO  . 

-.2130 

.095 

-.1323 

.150 

-.7137 

.177 

-.3626 

.230 

-.6743 

.274 

-.4721 

.402 

-.4178 

.363 

-.3797 

.630 

-.3666 

.730 

- . 7243 

.760 

-.3101 

.608 

-.9364 

.630 

-.4480 

.637 

-.3026 

.903 

-.4340 

.630 

-.4207 

.953 

-.3443 

a. 475 


RUN  = 160.  ODD  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.900  BETA 


IRF7USD 


A. 250 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATEO  PRESSURE  DATA  - TA70 


PA6E  ASA 


U70  Oi  712  SI  PZ  PS  VANS  UPPER  SURFACE 


TRF7U61) 


MACH  l 1> 

a , 

SECTION  ( 

llUlNt 

.4380 

X/C 

,000 

.1797 

,020 

,030 

- .0722 

,040 

-.1004 

.030 

.065 

-.2346 

.130 

*177 

-.4419 

.230 

.274 

- . 3800 

.402 

-.4681 

.355 

-.4122 

.650 

.750 

.760 

-.3313 

.606 

-.8421 

.650 

.637 

-.4980 

.605 

- , 4363 

.650 

.633 

-.3305 

MACH  < 1) 

= 

SECTION  (. 

11W1N6 

Z</ B 

.4360 

X/C 

,000 

.1388 

.020 

.030 

-.1547 

.046 

-.1733 

.050 

.065 

-.3306 

.130 

.477 

-.3098 

.250 

.274 

-.6389 

,402 

-.3849 

,363 

-.4330 

.650 

.750 

.760 

-.3470 

.608 

-.8483 

898  ALPHA  l 7>  = 
UPPER  SURFACE  - • 
,7710 

.A110 

- ,2290 

-.3A56 
- .9433 
-.9492 

-.6539 
— • 7226 

- . 4389 

-.3967 

,899  ALPHA  < 8)  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.3787 

-.4794 

-.4853 

-1.0521 

-1.1117 

- . 5460 
-.7886 


4.612  RUN  a 160.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.732  RUN  = 160,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.900  BETA  a -4.230 


5.900  BETA  a -4,230 


ovre  07  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  435 


1A70  01  TIE  SI  PE  PS  VII NO  UPPER  SURFACE 

M«H  ( 11  a ,899  ALPHA  < 9)  a 6.73E 


SECTION  l UVIINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4560 

.7710 

X/C 

.050 

-.4788 

.657 

-.5054 

,905 

-.4565 

.950 

- . 4586 

.955 

-.5518 

MACH  t 1)  = .900  ALPHA  t 9)  = 8.871  RUN  = 160.000  RN/L 

SECTION  1 1>V|IN0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4560  ,7710 

X/C 


.000 

.1064 

.2974 

.000 

-.7673 

.030 

— .2481 

.040 

-.2572 

.050 

-.6709 

.033 

-.4314 

.150 

-1.1138 

.177 

-.5722 

.230 

-1.1958 

.274 

-.7171 

.402 

-.7208 

« 355 

-.4664 

.650 

-.6738 

.750 

-.7245 

,750 

-.5189 

.803 

-1.0510 

.850 

-.6863 

.8  57 

-.5679 

.303 

-.4135 

.950 

-.6301 

.933 

-.3055 

5. 900  BETA 


1RF7UQ1) 


-4, ESQ 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7D 


PACE  436 


IA7Q  Ot  TIE  Si  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l El  a t .089  ALPHA  l 11  * -8.536  RUN  a 69.000  RN/L  a 6.767  BETA 

SECTION  l ilVUNO  UPPER  SURFACE •“  DEPENDENT  VARIABLE  CP~ 


2T/B 

,4360 

.7710 

X-'C 

.000 

.1251 

-.0634 

.020 

.4686 

.030 

.3683 

.048 

.3953 

,050 

.4089 

.083 

.3767 

.150 

.1942 

.177 

.1774 

.250 

_ ,0781 

.274 

.1131 ‘ 

.402 

.0363 

.363 

,0120 

.630 

-.0988 

.750 

-.5741 

.760 

-.1039 

.808 

-.6032 

.830 

-.3763 

.837 

-.6253 

.903 

-.3749 

.930 

-.3174 

.933 

-.4661 

MACH  ( 21  = 1.104  ALPHA  l El  = -6.304  RUN  = 89.000  RN/L  = 6.767  BETA 

SECTION  ( 11WTN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.2143 

.1013 

.020 

.46*88 

.030 

.3430 

.048 

.3339 

.030 

.3576 

.083 

,2984 

.150 

.1233 

.177 

.0713 

.250 

.0186 

.274 

.0238 

.402 

.0113 

.565 

.0000 

.650 

-.118D 

.750 

-.3632 

,760 

-.1000 

.808 

-.3873 

(RF7U61) 

-4,326 


-4.326 


DATE  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1ATD 


PACE  437 


1A70  01  TIE  St  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  1 2) 

a 1.104  ALPHA  t 

SECTION  1 

11V11N6  UPPER  SURFACE 

ET/B 

.4360  ,7710 

X/C 

,830 

- , 38E3 

.837 

-.6083 

.903 

-.3721 

,930 

-.3031 

,933 

-.4791 

MACH  1 21 

a 1.116  ALPHA  ( 

SECTION  t 

llViTNC  UPPER  SURFACE 

EY/B 

.4360  ,7710 

X/C 

.000 

.2609  .2370 

.020 

.4137 

.030 

.2982 

.049 

.2804 

.030 

•2660 

.085 

,2338 

,130 

.0737 

.177 

.0264 

,250 

-.0912 

.274 

-.1494 

,402 

.0193 

.365 

-.0272 

,830 

-.1833 

.730 

-.3373 

.760 

-.1024 

.808 

-.3763 

.630 

-.3322 

.857 

- . 3924 

.903 

-.3640 

,930 

-.4695 

.933  . 

-.4920 

“6.304 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4,116  RUN 


86.000  RN/L  a 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,787  BETA 


IRFTU61) 


a -4.326 


4920 


QMC  07  NOV  74 


TOUTED  PRES6URE  DATA  - l A, 70 


PAGE  438 


MACH  t Z)  a 1.126  ALPHA  1 4>  « 
SECTION  l DWTNG  UPPER  SURFACE 


1A70  01  112  31  P2  P8  VUN6  UPPER  SURFACE 

-1.900  RUN  a 89,000  RN/L  a 6.767 

DEPENDENT  VAR1ABLE-CP 


BETA 


2V/B 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

.2966 

.3300 

.020 

,3339 

.030 

,2307 

.046 

.2026 

.030 

.1635 

.063 

,1272 

.130 

-.1512 

.177 

- .0290 

.250 

-.3046 

.274 

-.2114 

.402 

-.1316 

.365 

-.0349 

.650 

-.1970 

.730 

-.3362 

.760 

-.1066 

• 60S 

-.3663 

.830 

-.3423 

.637 

- . 3602 

.903 

-.3343 

.930 

-.4493 

.933 

-.4644 

MACH  1 2>  a 1,124  ALPHA  ( 3)  a .286  RUN  = 69.000  RN/L  = 6.767  BETA 

SECTION  { HVITNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  ,7710 

X/C 


.000 

,2934 

,4206 

.020 

.2743 

.030 

• 162? 

.043 

,1370 

,030 

,0659 

.003 

.0402 

.150 

-.2963 

<177 

- ,0324 

,230 

-.4160 

,274 

-.2476 

,402 

-.2943 

« 363 

-,0306 

,630 

-.2134 

.750 

-.3445 

,760 

-.1323 

.603 

-.3764 

WF7U61) 
a -4,326 


a -4.326 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PA6E  439 


U70  07  T72  37  PE  PS  WIN 4 UPPER  SURFACE  IRF7U61) 

S 

MACH  l 2>  a 1,724  ALPHA  { S>  s .236 
SECTION  (,  7>W7N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

x/c 

,830 

,637 

- . 5936 

.903 

-.3667 

,930 

.933 

- . 3039 

MACH  l 2) 

= 1, 

SECTION  {, 

1TW1N6 

2Y/B 

.4360 

x/c 

.000 

.2871 

.020 

,030 

.1007 

.048 

.0783 

.030 

,083 

-.0386 

.130 

.177 

-.1569 

.230 

.274 

-.3013 

.402 

-.3681 

.365 

-.1303 

.630 

.750 

.760 

-.1633 

,808 

-.3958 

.830 

.857 

-.3863 

.905 

-.5760 

.930 

,933 

-.3143 

.7770 

-.3140 

-.4006 

,716  ALPHA  < 6) 
UPPER  SURFACE 
.7710 

,4826 

.1666 

.0020 

-.4404 

-.3705 

-.3747 

-.6077 

- . 3062 

-.3722 


2.476  RUN 


69.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.767  BETA  a -4.326 


0A7E  Of  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PAGE  440 


IA70  01  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  IRF7U611 

MACH  l 21  S 1,105  ALPHA  ; 71  3 4.665  RUN  3 89.000  RN/L  = - 6.767  BETA  3 -4.326 

SECTION  1 HVtlNG  UPPER  SURFACE DEPENDENT" VAR1  ABLE“CP  — 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2330 

.5030 

,oso 

.0106 

.000 

.0121 

,04a 

- .0082 

.030 

-.0999 

♦083 

-.1374 

.150 

-.5629 

,177 

-.2339 

.250 

-,'.6320 

.274 

-.3577 

.402 

-.4219 

.363 

-.1747 

.650 

-.4852 

.730 

-,6890 

.760 

-.1962 

.806 

-.6190 

,850 

-.5598 

,857 

-.6012 

.903 

- . 5896 

- 

.950 

-.4248 

.953 

-.5195 

MACH  l 21  = 1,095  ALPHA  < 8)  s S.SSO  RUN  =■  89.000  RN/L  a.  6.767  BETA  a -4.326 

SECTION  l HVJlNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.OQQ 

.1280 

.5033 

.020 

-.2567 

.030 

-.0962 

' 

.048 

-.1041 

.030 

-.2003 

.083 

-.2148 

.130 

-.6334 

.177 

-.3023 

.250 

-.7325 

.274 

-.4016 

.402 

r .4581 

.363 

-.2149 

• 

.650 

-.3499 

.750 

-.7339 

♦ 760 

-.2446 

,608  ‘ 

-.6456 

DATE  07  KOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7D 


PA&E  441 


tMO  01  112  SI  P2  P8  VJTNO  UPPER  SURFACE 


(RF7US1) 


MACH  l 2)  a 1.093  ALPHA  ( 6)  a 6.860 


SECTION  l 

11VUNC  UPPER  SURFACE 

dependent 

VARIABLE  CP 

27/6 

.4360 

.7710 

x/c 

.850 

-.6255 

.857 

-.6200 

.905 

-.6062 

.930 

- . 3038 

.953 

-.5189 

MACH  l 21 

= 1, 

,087  ALPHA  i.  9>  = 

9,061 

RUN  3 89.000 

SECTION  l 

llVrtNO  UPPER  SURFACE 

DEPENDENT 

VARTABLE  CP 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

-.0161 

.3010 

.020  -.4138 

.030  -.2204 

.048  - .2036 

.030  -.3083 

.065  -.2888 

.150  -.6947 

.177  -,3Sal 
.250  -.7683 

.274  -.4313 

.402  -.4634 

.363  -.2587 

.650  -.7407 

.730  -.8197 

.760  -.3023 

.808  -.6886 
.850  -,709a 

.857  -.6540 

.905  -.6347 

.930 

.933  -.3320 


6.767  BETA  a -4.326 


5868 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - XA70 


PAGE  442 


UTO  01  T12  Si  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  15)  t 1.198  ALPHA  1 15  a -8.559  RUN  a 81.000  • RN/L  » 7.158  BETA 

SECTION  l UWINS  UPPER  SURFACE  - DEPENDENT  VARIABLE  CP  ; 


2V/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.OQO 

.0754 

.0430 

.020 

.4782 

,030 

.3028 

.048 

,2979 

.050 

,4221 

.085 

.3094 

.150 

,2531 

.177 

,1390 

.250 

.1561 

.274 

-.0193 

.402 

.1863 

.565 

.0849 

.650 

.0090 

,750 

-.4149 

.760 

.0106 

.608 

-.4403 

,850 

-.4198 

,837. 

-.4693 

,905 

-.4273 

.830 

-.3680 

.933 

-.3613 

MACH  l 3)  = 1.210  ALPHA  { 2>  a -6.298  RUN  = 81.000  RR/L  = 7.156  BETA 

3ECT10N  l 15W1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  . 7710  ' 

X/C 


.000 

.1890 

.1530 

.020 

, .4433 

.030 

.3137 

,048 

.2999 

.030 

.3113 

.083 

.2606 

,130 

.0994 

.177 

.1043 

.230 

- ,0827 

.274 

-.0526 

.402 

'-.1136 

,363 

,0666 

.690 

-.0128 

,730 

-.4131 

.760 

,0092  ■ 

.806 

-.4321 

(RF7U815 
a -4,335 


-4.335 


OAte  07  NOV  74 


TABULATED  PRESS  WE  DATA  - TATD 


PA6E  443 


U7D  01  TIB  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  T 31  a 1,810  ALPHA  l 2)  a -6.296 
SECTION  t 11WNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/8 

,4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.4166 

.637 

-.4363 

,963 

- . 4230 

,930 

-.3640 

.933 

-.3731 

MACH  i 31  a 1,317  ALPHA  I 31  a -4.10Q  RUN  s 61.000  RtVL  = 7.136  BETA 

SECTION  I HVJTN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VMUABLE  CP 


2K/B  .4360  ,7710 


X/C 

.000 

.020 

,030 

.043 

.050 

.085 

.150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.365 

.650 

.750 

.760 

,800 

.850 

.657 

.303 

.350 

.353 


,2442 

,2630 

.2443 

.1792 

.0336 

-.1126 

-.1896 

.0349 


-.0060 

-.43D2 

-.4303 

-.4272 

-.3667 


.2704 

.4274 

.2715 

,0106 

-.1530 

-.0332 

-.4103 

-.4064 


(RF7US1) 


■4.333 


3312 


OMR  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DMA,  - U70 

‘ ' U70  ,01  T12  51  PS  P8  WING  UPPER  SURFACE  IRFTU81) 

MACH  ( 3)  a 1.220  ALPHA  1 4)  a -1.635  RUN  a 61.000  RN/L  a 7,138  BETA  a -4.333 

SECTION  l DVRN6  UPPER  SURFACE  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP' 


ST/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.2869 

;3339 

,020 

' .3831 

,030 

.2263 

,043 

.2037 

,030 

.2118 

.oas 

.1034 

>130 

-.0933 

>177 

,0066 

>230 

-.2563 

,274 

-.13  7V 

,402 

-.2287 

,565 

-.0333 

,630 

-.1844 

,750 

-.4299 

,760 

- .0260 

,608 

-.4421 

.850 

-.3969 

,837 

-.4335 

,805 

-.4349 

,850 

- .3281 

,833 

- .3962 

MACH  < 3)  a 1,218  ALPHA  l 5)  = .325  RUN  = 81.000  1WL  = 7.156  BETA  = -4.333 

SECTION  < DWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

. .7710 

x/c 

.000 

.2983 

.4327 

>020 

.3233 

>030 

.1703 

.048 

■ ,1489 

.050 

.1437 

.085 

.0399 

>150 

-.2076 

>177 

-.0328 

.250 

-.3332 

.274 

-.2012 

.402 

-.2726 

.565 

-.1229 

.650 

-.4197 

.730 

- 1 3300 

.760 

-.0307 

.805 

-.4302 

PACE 


444 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U70 


PACE  443 


1470  01  TIE  SI  P2  P8  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 3)  a 1.218  ALPHA  t 57  a .325 
SECTION  (.  17VJIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4380 

.7710 

X/C 

.630 

-.4165 

.637 

-.4564 

.905 

-.4450 

.930 

-.2914 

.933 

-.4130 

MACH  t 3) 

a 1 

SECTION  C 

17VJTN6 

.4360 

x/c 

.000 

.2861 

.020 

.030 

.1003 

.046 

.0856 

.050 

.065 

-.0447 

.150 

.177 

-.1145 

.250 

.274 

-.2564 

,402 

-.3130 

, 365 

-.2349 

,650 

,750 

.760 

-.0862 

.606 

-.4647 

.850 

.857 

-.4640 

.903 

-.4557 

.930 

.933. 

-.4245 

.212  ALPHA  t 67  = 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.4838 

.2160 

.0567 

-.3485 

-.4308 

-.5260 

-.6538 

-.4338 


Z.  525  RUN  = 61.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.156  BETA 


CRF7U611 


-4,333 


,3404 


0A7E  07  MOV  74 


T ABUL ATED  PRESSURE  DATA  - IA7D 


PAGE  4«S 


TA7Q  Oi  TIE  SI  PE  PS  VilNS  UPPER  SURFACE 

MACH  1 SI  s 1.202  ALPHA  ( 7)  = 4.756  RUN  = 81.0D0  • RN/L  s 7.156  BETA 

SECT 5 ON  l 11VHNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ar/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2359 

.5216 

.020 

.0670 

.030 

,0246 

.046 

.0168 

' 

.050 

- ,0297 

.065 

-.1234 

.150 

-.4478 

.177 

-.1743 

.250 

- . 5299" 

.274 

- .3003 

.402 

-.3624 

.365 

-.3079 

.650 

-.6033 

,750 

-.7100 

.760 

-.1216 

.808 

- . 4800 

.850 

-.4864 

.657 

-.4756 

.905 

-.4672 

.950 

-.4039 

.953 

-.4352 

MACH  K S)  = 1.194  ALPHA  < 81  = 6.944  RUN  s 91.000  RN/L.  = 7.156  BETA 

SECTION  ( '11VANG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  ,4360  .7710 

X/C 


,QOO 

.1310 

.3268 

.020 

-.1823 

,030 

-.0769 

• 040 

-.0735 

.030 

-.1633 

.065 

-.1872, 

.150 

-.4885 

,177 

-.2378 

.250 

-.6003 

.274 

-.3472 

,402 

-.4068 

,365 

-.3274 

.630 

-.6829 

,730 

-.7584 

.760 

-.1626 

.008 

‘ - .4940 

IRF7U611 
a -4.335 


-4.335 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7 MO 


PAGE  4*7 


l MO  01  TIE  SI  P2  PS  WIND  UPPER  SURFACE 

MASH  * si  a 1.1*4  ALPHA  l 81  a 6.944 
SECTION  l IIUING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/0 

.4330 

.7710 

VC 

.aso 

-.5321 

.937 

- ,4833 

.903 

-.4814 

.a  30 

-.4714 

.933 

-.4486 

MACH  t 31  s 1.183  ALPHA  ( 9)  3 9.151  RUN  a 61.000  RN/L  = 7.156  BETA 

SECTION  I 11VANG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

VC 


,ooo 

.0064 

.3372 

,020 

-.2947 

,030 

-.1914 

,046 

-.1680 

,030 

-.3949 

,095 

- ,2573 

,150 

- , 3891 

177 

-.3031 

,230 

-.6713 

,274 

-.3909 

,402 

-.4431 

, 365 

-.3221 

, 030 

-.7472 

,730 

-.8042 

,760 

-.2118 

,906 

-.5358 

,830 

-.6023 

657 

-.3148 

903 

-.3023 

930 

-.3680 

933 

-.4604 

IRF7U61) 


-4,335 


DATS  0?  H<5V  74 


. tabulated  pressure  data  - U70 


PAOE  *4* 


tA?Q  01  712  Si  P2  PS  WIND  UPPER  SURFACE 

MAC«  l 4)  a 1,504  ALPHA  t l)  a -6.603  RUM  a 121.000  RN/L  a 7,422 

SECTION  1 DVflW  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*7/8  ,4300  . ,7710 


X/C  • 


.000 

.0715 

,1427 

,020 

.4691 

.030 

,2775 

.046 

,2729 

.060 

.3767 

.083 

,’2US 

.150 

,10£8 

.177 

,1399 

. 

,250 

,0448 

.274 

.0113 

.402 

-10374 

,303 

-.1311 

,030 

-.1377 

.730 

-.3401 

.700 

.1051 

,808 

-.1842 

.830 

-.1963 

J837 

-.1994 

,003 

-.1983 

,930 

-.0991 

,933 

-.1825 

MACH  I 41  « 1*604  ALPHA  1 8)  a -0.379  » RUN  a 121,000'  RN/L  a 7.422  BETA  a -4.35S 

SECTION  < 11VJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/9  . 

.4300 

.7710 

X/C 

■ 

.000 

..1024 

.1969 

.020 

.4382 

,030 

,2303 

1 046 

.2214 

,030 

.3441 

,065 

.1517  ‘ 

,130 

.1121 

.177 

.1026 

,250 

-.0182 

,274 

-.0380 

.402 

-.1028 

.563 

-.1773 

,630 

-.1805 

,750- 

-.3701 

,760 

.1140 

.606 

-.2087 

' 

1RF7U811 

BETA  a -4.355 


0 ME  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PA6E  *49 


iato  oi  tib  st  pa  p»  vmio  upper  surface  wftusd 

MACH  4 41  a 1.504  ALPHA  l 2)  a >6.375 
SECTION  4 UVUNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,SSQ 

-.rroa 

.857 

-,SU9 

.903 

- ,2089 

.930 

-♦190a 

.953 

-.1026 

MACH  4 4)  a 1,304  ALPHA  4 3)  a -4.136  RUN  a 121,000  RN/L  = ,7.422  BETA  a -4.355 

SECTION  4 DVJlNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZT/B  .4360  ,7710 

X/C 


»Q00 

,i63a 

.2973 

.020 

.4344 

.030 

.1936 

.048 

.1764 

.050 

.3142 

,085 

,0945 

>150 

.0376 

► 477 

.0492 

,250 

-.0704 

.274 

-.0787 

► 402 

-.1412 

,565 

-.2079 

► 650 

-.2333 

,750 

-.3943 

,760 

.0672 

,©08 

-.2264 

,850 

-.3989 

,857 

-.2324 

,905 

-.2233 

9 50 

-.2834 

953 

-.2036 

0A7E  07  NOV  74 


TABULATEC  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  450 


MACH  t 4)  a 


5,504 


UTO  05  752  S5  P2  P9 
ALPHA  t 4)  a -5 .920  RUN  = 


VANS  UPPER  SURFACE 
525.000  RN/L  = 7.422  SETA 


SECTION  ( UWING  UPPER  SURFACE 


2Y/B 

,4350  .7750 

VC 

,000 

.2202  .3889 

,oeo 

.4072 

,030 

,5608 

.048 

.1439 

.080 

.2655 

.085 

.0458 

.150 

-.0265 

.177 

,0058 

•350 

-.1386 

.274 

-.1189 

.402 

-.1745 

.565 

- .2371 

.650 

-.2802 

.750 

-.4295 

.760 

.0277 

.808 

-.2435 

.850 

-.4286 

.857 

-.2496 

,905 

- .2408 

.950 

-.3027 

,953 

-.2205 

MACH  ( 4) 

= 5.504  ALPHA 

SECTION  l 

1TWIN&  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.2734  ,4565 

.020 

.3600 

.030 

,1335 

,048 

.1195 

.030 

.2212 

.083 

.0025 

,150 

-.1532 

,177 

-.0530 

.250 

-.2209 

.274 

-.1550 

.402 

-.2094 

.565 

-.2619 

.650 

-.3424 

.750 

-.4630 

,760 

-.0187 

.808 

- .2824 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.299  RUN  = 525.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,422  BETA 


TRF7U&5) 

-4.355 


-4.355 


DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70  ' PACE  451 

U70  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE  (RF7U615 

MACH  ( 45  3 1.504  ALPHA  l 55  s ,299 

SECTION  4 15WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


,630 

-•4560 

,637 

- ,261 6 

905 

-.2591 

950 

- ,2939 

053 

- .2378 

MACH  l 45  = 1.504  ALPHA  1 65  = E.5E5  RUN  = 1E1.00Q  RN/L  = 7.4ES  BETA  = *4.355 

SECTION  l 15VJ1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 


X/C 

.000 

.OEO 

,030 

.048 

,050 

.085 

.150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.565 

.650 

.750 

.760 

.808 

.650 

.857 

.905 

.950 

.953 


.2912 

.0871 

.0814 

*.0415 

-.1113 

-.1986 

-.2410 

-.2931 


-.0796 

-.2748 

-.2744 

-.2690 


.4950 

.2384 

• .1535 
-.1780 
-.2750 

-.3949 

-.4949 

-.4568 

-.5377 


,2478 


OATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 

TA70  ol  712  si  P2  PS  ‘ WINS  UPPER  SURFACE  1RF7U61) 

MACH  { A)  a 1.504  ALPHA  l 71  a 4,754  RUN  a 121.000  RN/L  = 7.422  BETA  = -4,355 

SECTION  t HVllNG  UPPER  SUREACE-  . — - DEPENDENT  V ART  ABLE -CP- 


PAOE 


27/0 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,2623 

' .3387 

.020 

,0632 

.030 

.0290 

,046 

.0280 

.050 

,0727 

,065 

-.0887 

.150 

- .2388 

.177 

-.1675 

.250 

- .3337 

.274 

-.2419 

,402 

-.2774 

.563 

-.3593 

.630 

-.4417 

.730 

-.4713 

,760 

-.1461 

.606 

-.2893 

.830 

-.4142 

.837 

- .2839 

.905 

-.2762 

.930 

-.4000 

.933 

-.2349 

MACH  T 4) 

= 1.504 

ALFHA  l 8)  = 

6,960 

RUN  = 121,000  RN/L  a 

7.422  BETA  = -4.355 

SECTION  ( 

ltVJING  UPPER 

SURFACE 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP. 

2Y/B  .4360  .7710 


X/C 


,000 

.1474 

.5622 

.oao 

-.0132 

,030 

-.0676 

,043 

-.0563 

.050 

-.0864 

.035 

-.1544 

.150 

-.2983 

.177 

-.2172 

.250 

-.3642 

.274 

-.2781 

,402 

-.3033 

,565 

-.3410 

.650 

-.4855 

.750 

-,479'7 

,760 

-.1899 

,603 

-.3120 

452 


DATE  07  NOV  74 


7 A8ULATE0  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  453 


IA70  04  TIE  34  Pi  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  l 4)  a 1.504  ALPHA  l 6>  S 


SeCTTON  4 41W1N0  UPPER  3URFACE 


67 /B 

.4360  ,7740 

X/C 

.850 

-.4441 

.657 

-.3064 

.905 

-.2945 

.950 

- . 4330 

.953 

-.2707 

MACH  l 4) 

a 4.504  ALPHA 

SECTION  l 

4 TWINS  UPPER  SURFACE 

27 /a 

.4360  .7740 

X/C 

.000 

.0752  ,3773 

,020 

-.0940 

.030 

-.4794' 

.046 

-.1224 

.050 

-.1906 

.085 

-.2068 

,450 

-.3606 

.477 

-.2676 

.250 

-.4277 

.274 

-.3135 

.402 

-.3292 

,565 

-.3625 

.650 

-.5142 

.750 

-.4792 

.760 

-.2240 

.909 

-.3394 

.650 

-.4562 

.857 

-.3306 

.905 

-.3152 

.950 

-.4562 

.953 

-.2856 

6.960 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9.206  RUN  a 424.000  RN/L  a 

DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


7.422  BETA 


(RFTU64) 


a -4.355 


4592 


DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70  PA6E  ASA 

tA70  01  712  51  P2  PS  WIND  UPPER  SURFACE  IRF7U62)  ( 25  SEP  7A  ) 

REFERENCE  DATA  „ PARAMETRIC  DATA 


SREF 

« 

2890.0006  SO. FT 

. XMRP 

a 1076,6800 

IN. 

XO 

BETA  a 

-6.000“ 

"ELV-1  a' ' 

a. ooo 

lref 

Q 

474,8100  IN, 

VVRP 

a ,0000 

IN. 

VO 

ELV-2  a 

12.000 

ELV-3  a 

te^ooo 

OREF 

a 

936.6800  IN. 

ZM1P 

a 375.0000 

IN. 

20 

ELV-4  a 

u.uoo 

BDFLAP  a 

,000 

SCALE 

* 

.0130 

ELV-IB  a 

12.000 

ELV-C6  a 

10.000 

MACH 

i 

1)  a .901 

ALPHA  I 

1)  a -6.223 

RUN 

a 91.000  RN/L  a 6.067  BETA 

a -8 

.464 

SECTION  t 17W1ND  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.0496 

-.3348 

.020 

.3124 

,030 

.3390 

.048 

.3309 

.050 

.2364 

.083 

.2778 

.130 

.0104 

.177 

.0920 

.250 

-.1567 

.274 

-.0173 

.402 

-.1458 

.385 

-,2653 

.630 

-.4038 

,730 

-.9832 

• .760 

-.4334 

.808 

-1 .0232 

.830 

-.6053 

.837 

-.9692 

.903 

-.4333 

.950 

-.3866 

.953 

-.3378 

MACH  l 1)  = .696  ALPHA  ( 2}  = -5.998  RUN  a 91,000  RN/L 

SECTION  ( 1JWIN5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 


X/C 

.000 

.020 

:o3o 

.049 

.050 

.083 

.130 

.177 

.230 


.1110 

,3031' 

.2632 

.2140 

.0191 


-.1909 

.3111 

.2017 

-.0810 


6,087  ^ BETA  a -8.46A 


-.2298 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A7Q 


RASE  433 


U70  01  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  IRF7U32) 

MACH  | 1)  a .696  ALPHA  t 21  a -3,996 
SECTION  l 1 THING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

,7710 

VC 

.£74 

-.0760 

.40? 

-.1911 

,563 

-.2910 

.630 

-.4311 

.730 

-1 .010? 

.760 

-.4683 

.006 

-1.0538 

.650 

-.475? 

.657 

-.5537 

.005 

-.4307 

.930 

- *4125 

.953 

- ,3242 

MACH  T 1)  = .897  ALPHA  l 31  a -3.887  RUN  a 91.000  RN/L  = 6.D67  BETA  a -8.461 

SECTION  t UVrtNO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ar/B  .4360  .7710 

VC 

.000  .1186  -.0213 

,020  ,2921 

.030  .2686 

.048  .2478 

.050  .1367 

.085  .1693 

.ISO  -.1873 

.177  -.0438 

.230  -.2930 

.274  -.1290 

.402  -.2300 

.363  -.3073 

.630  -.4959 

.730  -.7988 

.760  -.4930 

.808  -1.0690 

.830  -.4631 

.837  -.3398 

.903  , -.4203 

.950  -.4264 

.933 


.3179 


OATE  07  NOV  TA 


"TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  458 


TA70  01  TIE  St  PE  P8  VANG  UPPER  SURFACE 

MACH  1 1)  a .897  ALPHA  t A)  a -1.S9E  RUN  = 91 .000  RN/L  a 8.067  BETA 

SECTION  ( UVJlNG  UPPER  SURFACE  --  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ET/B 

.4560 

.7710 

X/C 

.000 

.1149 

.1389 

,030 

.3548 

' .050 

.1780 

.048 

.1677 

.050 

.0435 

.085 

.1095 

.150 

-.5139 

.177 

-.0954 

.350 

' - .5995 

.374 

-.1607 

.403 

-.3711 

.565 

-.5516 

.650 

-.5534 

.750 

-.5819 

.760 

-.5118 

.aoa 

-1.0810 

.850 

-.4579 

.857 

- . 5E3E 

.905 

-.4307 

.950 

-.4157 

.955 

-.5356 

MACH  t 11  a .897  ALPHA  1 51  a .437  RUN  = 91.000  RN/L  = 6.067  BETA 

SECTION  ( DW7N&  UPPER  SURFACE  . DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ET/B  .4560,  .7710 

X/C 


,oqo 

.1018 

.3616 

*020 

.1477 

.030 

.0787 

.04® 

.0645 

.050 

-.0640 

.085 

.0106 

- 

.150 

- . 4009 

.17? 

-.1453 

.250 

-.3379 

.274 

-.3308 

.402 

-.3043 

.563 

-.3533 

.650 

-.5556 

.750 

-.5161 

.760 

-.5367 

.BOB 

-.9717 

(RF7U6E1 

-8.464 


-9,464 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTO 


PACE  457 


1A70  . 07  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 1)  = ,697  ALPHA  1 51  a ,427 

SECT  ION  l HHINU  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

. .4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.4190 

« 657 

- . 5096 

,905 

-.4137 

,950 

-.4023 

.933 

-.3229 

MACH  l 11  a .697  ALPHA  l 61  a 2.612  RUN  = 91.D0Q  RN/L 


SECTION  < 11W1N6  UPPER  SURFACE 


2*/B  .4360  .7710 


X/C 

.000 

,020 

,030 

.046 

.050 

.065 

.150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.565 

.650 

.750 

.760 

.609 

.650 

.657 

.905 

.950 

.953 


.0546 

- .0123 
-.0281 

-.0650 

-.2178 

-.2754 

-.3419 

-.3724 


-.5685 

-.7417 

-.4680 

-.4033 

-.3201 


,3465 

.0160 

-.1761 
- . 5394 
-.6465 

-.5961 

-.4971 

-.4229 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.067  BETA 


IRF7U62) 


-8.464 


4032 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  438 


IA70  ' ' 01  T12  SI  P2  PS 
MACH  ( 1)  a .898  ALPHA  l 7)  a - 4.761  RUN  a 

SECTION  t 1)WING  UPPER -SURFACE — DEPENDENT  VARTABLE'CP 


bt/b 

.4560 

.7710 

x/c 

.000 

- .0215 

,5795 

.000 

-.1495 

,050 

-.1026 

.046 

-.1124 

,050 

-.2805 

.065 

-.1745 

,150 

-.7525 

.177 

- .2986 

,23Q_ 

-.7726 

.274 

-.5415 

.402 

-.5901 

.565 

-.4024 

.650 

-.6512 

,790 

-.9535 

.760 

- . 9906 

.806 

-.6755 

.850 

-.4409 

,857 

-.4866 

.905 

-.4069 

.950 

-.4160 

.955 

-.5251 

MACH  (-1)  3 ,669  ALPHA  ( S>  a 6,916  RUN  a 91,000  RN/L  a 6.067  BETA  a -6.464 

SECTION  ( DW1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


»/B 

.4560 

.7710 

X/C 

.060 

-.ilia 

.3648 

' .020 

-.3941 

.050 

-.2013 

.048 

-.1973 

,050 

-.4443 

.085' 

-.2614 

' .150 

-.9814 

.177 

-.3796 

.290 

-.9470 

.274 

-.4134 

,402 

-.4433 

.585 

• -.4340 

.850 

-.6679 

.750 

-.5952 

.760 

-.8109 

.808 

-.6716 

. 

WING  UPPER  SURFACE  (RF7U62) 

91,000  -RN/L  a 6.067  BETA  a -6.464 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 


PA6E  459 


1470  01  TIE  SI  PE  P»  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  T t>  « .099  ALPHA  ( 0)  a 

SECTION  l DWIN9  UPPER  SURFACE 


*V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.850 

-.4386 

,857 

- . 3031 

,905 

-.4239 

.950 

-.4196 

,953 

-.3344 

NACH  l 1) 

3 

,899  ALPHA 

SECTION  1 

DVI1N6  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

-.1566 

.3347 

.020 

-.6757 

,030 

-.2896 

,048 

-.2703 

.050 

-.5710 

.085 

-.3380 

.150 

-1.0697 

.177 

-.4336 

.250 

-1.1637 

.274 

-.4880 

.402 

-.3023 

.565 

-.4709 

.650 

-.5344 

.750 

-.9174 

.760 

-.6320 

.808 

-.7096 

.630 

-.4949 

.857 

-.3363 

.903 

-.4409 

.950 

-.4509 

.933 

- .3309 

6.916 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9.075  RUN  a 91.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,067  BETA 


IRPTU6S) 


3 -8,464 


DATE  07  NO V 74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 7470  • 


PACE  480 


U70  Ql  112  31  PE  PS  VUN6  UPPER  SURFACE 

MACH  < 2)  * 1.062  ALPHA  1 1)  a -3.607  RUN  = 90.000  RN/L  a 6.736  BETA 

SECTION  1 UV)1N6  UPPER  SURFACE  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1RFTU621 
a -8.630 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0373 

- .2073 

.020 

.3971 

,030 

.3320 

,048 

.3728 

.030 

.3798 

.083 

.3739 

.ISO 

.2062 

.177 

.1998 

.230 

.0671 

.274 

.1249. 

.402 

.0330 

.563 

-.0349 

.650 

-.1161 

,730 

- . 3973 

.760 

-.1549 

.808 

-.6420 

.830 

- , 3986 

.837 

-.6693 

7903 

-.6297" 

" - 

.950 

-.5421 

.933 

-.3631 

MACH  ( 21  O 1.093  ALPHA  l 2)  a 
SECTION  ( 11WTN6  UPPER  SURFACE 


-6,377  RUN  a 90.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.736  BETA  = -6.650 


2Y/Q 

.4360 

.7710 

X/c 

,000 

.09,48 

- .0429 

.020 

.4284 

•030 

.3143 

.048 

.3228 

.050 

.3399 

. .085* 

.3118 

,150 

,1368 

.177 

.1317 

.250 

.0333 

.274 

.0766 

,402 

.0609 

, 565 

-.0478 

.630  -.1334 

.730  -.3833 

.780 
.808 


1412 

0199 


DATE  07  HOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PAGE  461 


U70  07  T12  Si  P2  PS  VilNG  UPPER  SURFACE 


MACH  < 21  3 1.095  ALPHA  ^ 2)  = 

SECTION  1 ITVltNG  UPPER  SURFACE 


2T/B 

,4360  ,7710 

x/c 

.650 

-.5875 

.657 

-.6531 

.905 

-.6160 

.950 

-.5352 

.953 

- . 5431 

MACH  l 21 

= 1.106  ALPHA 

SECTION  l 

11WIN6  UPPER  SURFACE 

fff/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.0981  .1249 

.oao 

.4163 

.030 

.2125 

.048 

.2215 

,05Q 

.3019 

,063 

.2216 

• 1 50 

.0995 

.177 

.0456 

.250 

-.0130 

.274 

-.0107 

.402 

-.0136 

.365 

-.0447 

.630 

-.1540 

.730 

-.5785 

,760 

-.1311 

.608 

-.6031 

.830 

-.5775 

,657 

-.6279 

.903 

-.5973 

.930 

-.5226 

.9  33 

-.5195 

-6.377 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4,189  RUN  a 90.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.756  BETA 


IRF7U621 


-6.650 


5226 


0 ATE  07  MOV  74 


TA.BUl.A1EQ  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  ACE 


1A70  01  TIE  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE  (RF7U62) 

MACH  l 21  a 1.115  ALPHA  < 41  a -1.986  RUM  a 90,000  RM/L  a 6,756  BETA  = -S.65Q 

SECT  1CW  < 11VRNC  UPPER  SURFACE  — DEPENDENT -VARTABLE-CP - — - 

2Y/B  ,4360  .7710  ' 

vc 


.000 

,1126 

.2470 

.020 

.3355 

,030 

,1265 

.048 

.1275 

.050 

.1793 

,OS5 

.1106 

.150 

.0665 

.177 

-.0045 

.250 

-.1212 

.274 

-.1467- 

— 

.402 

-.0359 

.565 

-.0554 

.650 

-.1932 

.750 

-.5738 

.760 

-.1510 

.60S 

-.5934 

.850 

- . 5726 

.857 

-.6042 

.905 

-.5754 

.850 

-.5023 

.953 

- . 5029 

MACH  1 2)  = 1,112  ALPHA  1 5)  a ,241  RUM  a 60,000  Rn/L  = 6,756  BETA  = -8.650 

SECT  1CW  l HU1N5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZY/B  .4360  .7710 

VC 


.000 

.0962 

.3524 

.020 

.2656 

.030 

.0657 

.048 

.0591 

,050 

.0916 

• 085 

,0303 

,150 

-.2065 

.177 

-.0762 

,250 

-.2941 

.274 

-.1750 

.402 

-.1126 

.565 

-.0974 

.650 

-.2266 

.750 

-.5863 

.760 

-.1626 

.80S 

-.6058 

DATE  U7  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  4S3 


U7Q  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE  <RFTU«2> 


MACH  < 2) 

a 1.112  ALPHA  l 3)  a 

.241 

SECTION  l 

11WNS  UPPER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/6 

.4360  ,7710 

• 

X/C 

.830 

-.3673 

.837 

-.3942 

.903 

-.3534 

.930 

-.4861 

.933 

-.4903 

MACH  t 2>  a 7,107  ALPHA  l 6)  a 2.431  RUN  a 90,000  RN/L  = 6.75S  BETA  a -8.630 

SECTION  l 17W1NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4360  ,7710 


.0329  .4270 

.1380 

-.0067 

-.0140 

.0029 

- ,0433 

-.3703 

-.1440 

-.4478 

-.2233 

-.2049 

-.1101 

-.2499 

-.6027 

-.2263 

-.6434 

-.3730 

-.6202 

-.3738 

-.4771 


X/C 

.000 

.020 

.030 

.048 

.050 

.083 

.ISO 

.177 

.230 

.274 

.402 

.363 

,630 

.730 

.760 

.808 

.830 

.837 

.903 

.930 

.933 


-.4823 


DVT l 07  NOV  74 


7 ABULATEQ  PRE39URE  DATA  - UTO 


PACE  464 


MACH  l 8)  8 1,097 


1A70  01  718  at  P8  P9 

ALPHA  ( 7T  ■ 4,647  RUM  * 


V«N&  UPPER  8URPACE 
90.000  RN/L  » 6,756  QE7A 


SECTION  l DW1N6  UPPER  SURFACE—  ‘ " ‘ DEPENDENT  VAR T ABLE- CP~  - 


67/ B 

.4660 

.7710 

X/C 

.000 

-.0180 

.4564 

.020 

.0105 

.060 

-.0575 

.046 

-.0641 

.050 

-.0918 

.065 

-.0976 

.150 

-.5248 

.177 

-.1994 

.250 

-.5597 

.274 

-.2695 

,402 

-.2569 

.565 

-.1655 

.650 

-.2740 

.750 

-.6174 

,760 

/4",2599 

.60S 

-.6768 

.650 

-.5959 

,957 

-.6562 

.905 

- . 5990 

.950 

-.5067 

.956 

-.4725 

MACH  l 8)  3 1,090  ALPHA  t J)  « 6,646  ,_RUN  » 90.000  RN/L  a 6,756  BETA 

SECTION  t 1)W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4560 

.7710 

X/C 

.000 

-.0628 

.4714 

.020 

-.1993 

.050 

-.1074 

.048 

-.1117 

.050 

-.1638 

.083 

-.1480 

.150 

-.8137 

.177 

-.2452 

.250 

-.6758 

.274 

-.2928 

.402 

-.2615 

.565 

-.1773 

,650 

- ,3480 

.750 

-.6457 

.760 

-.3008 

.809 

-.7054 

IRF7U68) 
a -6.650 


s -6,650 


0M6  07  NCN  74 


TABULATED  PRE33URE  DATA  - 1X70 


PACE  *33 


1A7Q  01  TIE  31  PE  PS  V|1NG  UPPER  SURFACE  IRF7U82) 

MACH  { 2)  a 1.030  ALPHA  1 6)  a 6.3*6 
SECT X CM  l UVANd  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2*/B 

.4380 

X/C 

.630 

.857 

-.6840 

.603 

-.6341 

.930 

.953 

-.4789 

MACH  t El 

= 1, 

3ECTTCM  < 

11VAN6 

27/B 

.4360 

X/C 

.000 

-.0733 

.020 

,030 

- . 1390 

.048 

-.1402 

.030 

.085 

-.1799 

.130 

.177 

-.2759 

.230 

.274 

-.3337 

.402 

-.3286 

.365 

-.2303 

,630 

.750 

.760 

-.3443 

.806 

-.7348 

.630 

.637 

-.7104 

.903 

-.6654 

.930 

.933 

-.4793 

.7710 

-.6160 

-.3121 

1 030  ALPHA  l 9>  = 
UPPER  SURFACE 

V 

.7710 

.*679 

-.3840 

-.3600 

-.6717 

-.7766 

-.4607 

-.7163 

-.6413 


9.030  RUN  a 90,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.738  BETA 


-8.650 


-.3032 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - IATO 


PACE  466 


1A7D  01  712  SI  P2  PS  VllNS  UPPER  SURFACE 

MACK  t SI  * l.tsi  ALPHA  l 1)  * -8,561  RUN  = 82.000  RN/L  a 7,100  BETA 

SECTION  l IIWNG  UPPER  SURFACE _ DEPENDENT.  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.0316 

- .0973 

.020 

.4234 

.030 

.2516 

,048 

,2594 

.050 

.4063 

.085 

.2789 

.150 

.2615 

.177 

,1473 

.250 

.1654 

.274 

-.0079 

.402 

.1391 

.565 

-.0032 

.650 

-.0110 

.750 

-.4243 

.760 

- .0382 

.808 

-.4805 

.850 

-.4340 

.857 

-.5140 

.905 

-.4838 

.950 

-.3878 

,953 

-.4363 

MACH  ( 3)  = 1.202  ALPHA  ( 2)  3 

SECTION  ( DW1N&  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1077 

.0169 

.020 

.3866 

.030 

.2398 

,043 

.2330 

.030 

.2998 

.093 

.2332 

.1 50 

.1783 

.177 

,1006 

.230 

.1621 

.274 

-.0344 

.402 

,0213 

• 595 

-.0261 

• 950 

-.0698 

.730 

-.4267 

.760 

-.0291 

.909 

-.4669 

-6.341  RUN 


82.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


IRF7UB2) 
a -6.670 


-8.670 


CMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PA6E  497 


1470  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE  WF7U9R) 

MACH  l S)  3 1,202  ALPHA  1 E>  a -9.341 

SECTION  l 11WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

5W/B  .4360  .7710 

X/C 
.630 

.637  -.3017 

.905  -.4707 

.930 

,933  -.4233 

MACH  ( 31  a 1.210  ALPHA  ( 3)  a -4.1E3  RUN  = SE.000  RN/L  5 7.100  BETA  = -6.670 

SECTION  t t)vm»  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

fff/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .0642  .1430 

.020  .3002 

.030  . 2109 

.046  .2149 

.030  .2499 

,083  .1641 

.130  .0349 

.177  ,0580 

.230  -.1099 

.274  -.0970 

.402  -.1414 

.365  -.0453 

.650  -.0638 

.750  -.4378 

.760  -.0328 

.608  -.4613 

.830  -.4326 

.837  -.4963 

.903  -.4621 

.930  -.3692 

.933  -. 


-.4333 

-.3913 


4223 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OKU  - 1470 


PACE  m 


1470  01  712  SI  P2  PS  VI1N6  UPPER  SURFACE 

MACH  ( J)  B 1.215  ALPHA  1 41  a -1.690  RUM  a 82.000  RN/L  a 7,100  BETA 

SECTION  l llVANS  UPPER  -SURFACE  -DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /ft 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1096 

.2599 

,020 

.3491 

,030 

.1375 

.046 

.1393 

.050 

.1942 

.085 

.1237 

.150 

-.0606 

.177 

.0004 

.250 

- 

--.1934- 

.274 

-.1362 

.402 

-.1921 

.565 

-.0683 

' 

.650 

-.1116 

.750 

-.4427 

.760 

- .0561 

.808 

-.4593 

.850 

- .4373 

.837- 

-.4774 

. - 

.805 

-.4349 

.950 

-.3892 

.953 

-.4177 

MACH  { 3)  = 1,211  ALPHA  ( 5)  a ,328  RUN  a 82,000  RN/L  a 7.100  BETA 

SECTION  l 11WIN0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.1013 

.3496 

.020 

.2996 

.030 

.0771 

.048 

.0723 

.030 

.1293 

.085 

,0488 

.130 

-.1796 

.177 

-.0380 

.230 

-.2964 

.274 

-.1744 

,402 

-.2244 

.393 

-.0673 

.650 

-.1943 

.730 

-.4706 

.760 

-.0962 

,606 

-.4769 

IRF7U821 
a -6.670 


-8.670 


OMC  07  NOV  74  7ABULA7M  PRESSURE  DM*  - 7 MO 

7470  01  112  87  PS  P6  VUN6  UPPER  6URFACE  IRF7U8#) 

MACH-  7 87  ■ 1.S77  ALPHA  7 8)  a ,326 

6tC7tCN  7 7)  WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

SV/B  ,4300  .7770 


K/C 


.650 

-.4378 

.637 

-.4700 

.605 

-.4326 

.030 

-.3767 

.633 

-.4763 

MACH  7 37  a 7.205  ALPHA  7 6)  =>  8.572  RUN  a 62.000  RN/L  * 7.700  BETA  a -6,670 

SECT  TON  7 77W7N6  UPPER  5VJRFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7770 

K/C 

.000 

,0359 

,4139 

.020 

.1609 

.030 

.0744 

.046 

.0063 

.030 

. ,0447 

.063 

- ,0193 

.730 

-.3721 

.777 

-.7169 

.230 

-.8317 

.274 

-.2736 

,402 

-.2707 

.363 

- ,0906 

.630 

-.2704 

.730 

-.4976 

.760 

-.1407 

.606 

-.3077 

.630 

-.4612 

.637 

-.4949 

.903 

-.4679 

.630 

-.8633 

.933 

-.4819 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PA6E  470 


1470  01  712  Si  P2  PS  W1N0  UPPER  SURFACE 

M4CH  1 31  a 1.198  ALPHA  1 71  a 4.739  RUN  a 92.000  RN/L  a 7.100  BETS 

SECTION  < 11VJ1N0  UPPER -SURF4CE DEPENDENT  VARTABtE"CP* 


27 /B  .4390  .7710 


x/c 


.000 

.0138 

.020 

.030 

- .0319 

.040 

- .0361 

.030 

.003 

-.0710 

.130 

.177 

-.1638 

.230 

.274 

-.2488 

.402 

-.3019 

.365 

-.1191 

,630 

.730 

.760 

-.1766 

.60S 

- . 3290 

,630 

,637 

- . 3044 

.603 

-.4746 

.630 

.652 

-.4367 

MACH  \ 2) 

a 1, 

SECTION  { 

11WING 

2Y/B 

.4360 

x/c 

.000 

-.0221 

,020 

.020 

-.0792 

.046 

-.0814 

,030 

.063 

-.1191 

.130 

.177 

-.2122 

.230 

.274 

-.2819 

.402 

-.3333 

,303 

-.1480 

.630 

.730 

.760 

-.2073 

.000 

-.3487 

.4317 

.0397 

-.0342 

-.4327 

-.4997 

-.3436 

-.3397 

-.4705 

-.3619 

,190  ALPHA  ( 81  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.4718 

-.1776 

-.1130 

-.4935 

-.3908 

-.4308 

-.8112 


6.963  RUN  a 82.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


IRFTU62) 
a -8.670 


-8,670 


OATS  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * IA7D 


PACE  471 


MACH  { 3)  = 1.19Q  ALPHA  t 6) 

9ECTICN  { 11WIN6  UPPER  3URFACE 


TATO  01  TIE  St  PE  P6 

6.963 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


WIND  UPPER  SURFACE 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.3255 

.657 

-.5113 

.905 

-.4637 

.950 

-.5914 

.953 

-.4443 

MACH  1 31  = 1.177  ALPHA  ( 91  3 9,129  RUN  3 62.000  RN/L  3 7.100  BETA 

SECTION  l 11W1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  ,4360  .7710 

X/C 


.000 

-.0499 

.4804 

.020 

-.2970 

.030 

- .1224 

.046 

-.1197 

.050 

-.3477 

.085 

-.1619 

.150 

-.5507 

.177 

-.2484 

.250 

-.6525 

• 274 

-.3112 

.402 

-.3534 

.565 

-.1752 

.650 

- . 5039 

.750 

-.6628 

.760 

-.2506 

.BOB 

- . 5859 

.650 

-.5970 

.857 

-.5461 

.905 

-.5225 

.950 

- . 4409 

.953 

-.4748 

IRF7U6S) 


-6.670 


DA7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7D  - 


PAGE  472 


IA7D  01  T12  Si  P2  P8  VrtNG  UPPER  SURFACE 

MACH  l 4>  a 1,504  ALPHA  l 1>  a -8,710  RUN  a 122,000  ■ RN/L  a 7.422 

SECTION  ( liVjlN_G  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0346 

,0120 

.020 

.3787 

.030 

.2410 

.048 

.2430 

.030 

.3236 

.085 

.2099 

.130 

.1608 

.177 

.1366 

.230 

.0347 

.274 

,0183 

.. 

.402 

-.0630 

.363 

-.0703 

.830 

-.0337 

,730 

-.2832 

.760 

.1272 

.808 

-.1396 

.630 

-.2030 

_,857 

- .2099 

,905 

-.2188 

.930 

-.1466 

,933 

-.2124 

MACH  t 4)  = 1,504  ALPHA  1 2)  a -5,449  RUN  a 122,000'  RN/L  = 7.422  BETA  a -8.712 

SECTION  1 DW1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  ' , 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.0363 

.0679 

.020 

, 

.3740 

.030 

.2049 

.043 

.1983 

,030 

.2982 

,095 

.1380 

.150 

,1183 

.177 

.0983 

.230 

.0147 

.274 

-.0252 

.402 

-.1053 

.365 

-.1297 

.650 

-.1102 

.750 

-.3067 

• 760 

.0621 

.806 

-.2198 

IRF7U62) 

BETA  a -8,712 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7D 


PA6E  475 


UTO  Ot  712  St  P2  PS  VrtNS  UPPER  SURFACE  (RFTU62) 

MACM  1 4)  a 1,504  AL PHA  T 2)  a -8.449 
SECTION  t l)VrtN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2y/B 

,4560 

.7710 

x/c 

.650 

-.3042 

.657 

-.2155 

.905 

- .2241 

.950 

-.1725 

.955 

-.2202 

MACH  l 4)  a 1,504  ALFHA  ( 5)  a -4.220  RUN  = 122. ODD  RN/L  a 7,422  BETA  a -9.712 

SECTION  ( lTVrtNS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4560  . 7710 

X/C 


.000 

.0168 

.1885 

.020 

.3871 

.030 

,1543 

.046 

.1606 

,050  , 

.2742 

.085 

.0996 

.150 

.0607 

.177 

.0605 

.250 

-.0505 

.274 

-.0621 

.402 

-.1331 

.565 

-.1906 

,650 

-.1613 

.750 

-.3455 

.760 

.0303 

.608 

-.2362 

.850 

-.3319 

.857 

-.2338 

.905 

-.2310 

,950 

-.2648 

.953 

-.2243 

DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRE63URE  DATA  - TA7Q 


PA6E  474 


7470  01  712  Si  P2  PS  VlINO  UPPER  SURFACE 


1RF7U821 


MACH  1 41  » 1 * $04  ALPHA  t 41  a -1.969  RUN  a 122.000  RN/L  a 7. 422  BETA  a -6.712 

SECTlfN  { 1 1 Vll N<*  JORPER-SUIE  ACE OEPENDENT—VARIABLE-CP— 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0373 

.2820 

.020 

.3648 

.030 

.0840 

.046  , 

.0868 

.030 

.2341 

.063 

.0763 

.130 

-.0139 

.177 

.0169 

,230 

.-.1194 

.274 

- ,0938 

.402 

-.1344 

.503 

-.1968 

.630 

-.2470 

.730 

-.3820 

.760 

-.0023 

.606 

-.2584 

.830 

-.3690 

.837 

-.2392 

.90S 

-.2336 

.930 

- .2962 

.953 

-.2337 

MACH  t 41  a . 1.504  ALPHA  ( 3)  a .303  RUN  a 122,000  RN/L  a 7.422  BETA  a -6.712 

SECTION  < 11 WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/Q 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0671 

.3663 

.020 

.3193 

.030 

,0310 

,048 

,0482 

.030 

.1913 

.083 

,0323 

,130 

-.0962 

.177 

-.0314 

.230 

-.1907 

.274 

-.1199 

.402 

-.1792 

.583 

-.2213 

,630 

-.2931 

.710 

-.4324 

.760 

- ,0249 

■ 80S 

-.2731 

OMR  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


PAGE  47S 


7470  07  772  a7  P2  P8  VltNG  UPPER  SURFACE  <RF7U62) 


HACH  { 47 

a 7,304  ALPHA  7 3)  a 

.303 

SECT 7 W 7 

77VUN&  UPPER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*V/B 

.4360  .7710 

X/C 

.630 

-.4769 

.857 

-.2742 

.903 

-.2744 

.930 

-.3274 

.933 

-.2333 

MACH  T 47  a 1.304  ALPHA  < 67  a 2.522  RUN  a 722.000  RN/L  •=  7.422  BETA  a -6.772 

3ECTTCN  l UVrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2*/B  .4360  .7770 

X/C 


,QOO 

.0308 

.4248 

,oao 

.2267 

.030 

.0116 

.048 

.0076 

,050 

,7376 

.085 

-.0109 

,150 

7-.  7789 

.177 

-.0772 

.250 

-.2657 

.274 

-.7467 

,402 

-.2020 

.585 

-.2348 

,650 

-.3460 

,750 

-.4636 

,760 

-.0474 

.608 

-.2777 

,850 

-.4628 

.857 

-.2737 

.905 

-.2730 

.950 

-.3283 

.953 

-.2393 

DATE  07  HQV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PAGE  478 


7470  > 07  712  51  P2  P»  VllNG  UPPER  SURFACE 

M4CM  ( 4>  » 1.5Q4  ALPHA  l 7)  a 4.758  RUN  a 122,000  RN/L  a 7.422  BETA 

8ECT1CN  7 DVJl  NO -UPPER  5URF-ACE ---• DEPENDENT-  V ART  ABLE-CP 


27  CB 

.4560 

.7710 

X/C 

.000 

.0186 

.4641 

.020 

.0690 

.050 

-.0265 

.048 

-.0513 

.050 

.0655 

.085 

-.0558 

,150 

- .2358 

.177 

-.1117 

.250 

-.3227 

.274 

-.1785 

.402 

- .2258 

.585 

-.2732 

.650 

-.4010 

.750 

-.4912 

.760 

-.0775 

.808 

-.2857 

.650 

-.3932 

.857 

-.2751  . 

- 

.905 

-.2751 

.950 

-.3594 

.955 

-.2622 

MACH  { 41  a 1.504  ALPHA  ( 6)  a 7.016  RUN  a 122.000  RN/L  a 7.422  BETA 

SECTION  7 1)W7N5  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B  • 

.4360 

.7710 

X/C 

.QOO 

-.0106 

.4729 

.020 

-.0436 

,030 

- .0744 

*046 

-.0709 

.050 

-.0904 

.065 

-.1003 

.150 

-.2962 

.177 

-.1494 

.250 

-.3710 

.274 

-.2026 

.402 

-.2479' 

.565 

-.2974 

.650 

-.4484 

.750 

,-.4922 

.760 

-.1090 

,606 

-.3098 

7RF7U82)  - 
a -5.712 


-8.712 


DATE  QT  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  Dm  - TA70 

TA70  ot  712  SI  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 47  a 1,304  ALPHA  ( 6)  = 7,016 

SECT ICW  l 11VITN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 

.630  -.4202 

.637  - .2667 

.90S  -.2631 

,930  -.3937 

.933  -.2704 

MACH  ( 4)  = 1.304  ALPHA  < 91  = 9.244  RUN  = 122.000  RN/L  = 7.422  BETA 

SECTION  I 11WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  . 7710 

X/C 


IRF7U621 


.000 

- .0294 

.3024 

.020 

-.0871 

.030 

-.1129 

.048 

-.1003 

.030 

-.1879 

.083' 

-.1338 

.150 

-.3492 

,177 

-.1764 

.230 

-.4153 

.274 

- .2280 

.402 

-.2690 

.365 

-.3160 

.650 

-.4980 

.750 

-.4918 

.760 

-.1389 

.608 

-.3327 

.830 

-.4462 

.837 

-.3089 

.903 

-.3012 

.930 

-.4210 

.933 

-.2823 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 7470 


PA6E  476 


1470  01  TIE  Si  PE  PS  VjlNd  UPPER  SURFACE  IRF7U831  l 85  SEP  74  1 

REFERENCE  04T4  . PARAMETRIC  0474 


SREF 

5 

2690.0000  SO, FT 

. XMRP 

a 1076.6800  IN.  XO 

BETA  = 

8.000 

ELV-1  a 

-4,000 

LREF 

a 

474.8100  IN, 

VPRP 

a .0000  IN.  TO 

ELV-2  a * 

.000 

ELV-3  = 

-4.000 

BREF 

a 

936.6600  IN. 

ZMTP 

a 375.0000  IN.  20 

ELV-4  = 

-4,000 

BDFL4P  a 

.000 

SCALE 

a 

.0130 

ELV-1B  a 

-2,000 

ELV-OS  a 

-4,000 

MACH 

( 

11  a 1.504 

ALPHA  1 

1)  a -9.008  RUN 

a 107.000  .RN/L  = 

7.336  BETA 

a 8 

,708 

SE.TION  l DVaUG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT,  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.OOQ 

.3686 

.6070 

,020 

.7582 

.030 

.4812 

.048 

.4533 

.030 

.3845 

.085 

.3135 

• 

.130 

.2525 

.177 

,2122 

.230 

.0750 

,274 

.0224 

.402 

- .0490 

.'565 

-.1221 

,650 

- ; 1725 

.750 

-.1631 

.760 

.2582 

.808 

.3651 

.850 

.1385 

.857 

.4042 

.905:" 

.4335 

.950 

.1629 

.933 

.4433 

MACH  < 11  a 1.504  ' ALPHA  ( 2)  a -6.723  RUN  a-  107.000- -RN/L-  - a 7.556  BETA  a 0.708 


SECTION  ( UWING  UPPER  SURFACE 
27/0  .4360  .7710 


x/c 

.000  ;4044  ;6494 

.020  J7100 

.030  .4263 

.048  .3982 ‘ 

.050  .5351 

.085  ,2409 

.130  .1724 

.177  .1329 

'.Zta 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,0072 


OATE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  479 


U70  01  T12  si  PZ  PS  VrtNC  UPPER  SURFACE 

MACH  [ 11  * 1.504  ALPHA  l 21  « -6.723 

SECTION  1 11W1NG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.*74 

-.0384 

.40* 

-.1122 

,365 

-.1738 

.690 

-.2291 

,750 

- .2407 

,760 

.1336  . 

.606 

.2496 

.630 

.0286 

.657 

.3344 

.605 

.3876 

.030 

.0933 

,633 

.4060 

MACH  l 11  « 1.504  ALPHA  < 31  a -4,469  RUN  a 107,000  RN/L  a 7,55s  BETA 

SECTION  ( HW1NC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Zf/B  . ,4360  .7710 


x/c 

.000 

.020 

.030 

.046 

.050 

.063 

.130 

.177 

.230 

.274 

.402 

.365 

.630 

.730 

.760 

.806 

.830 

.837 

.903 

.930 

.933 


,4663 

;6943 

.6764 

,3619 

.3316 

.4901 

.1833 

,0931 

.0430 

-.0634 

-.0966 

-.1370 

-.2211 

-.2793 

-.2882 

.0741 

.1406 

-.1399 

.2423 

.3278 

1RF7U53! 


a 8,706 


,3620. 


.0291 


0A7S  07  NOV  74 


TABULA7E0  PRESSURE  0474  - IA70 


PAGE  490 


1470  01  no  Si  P2  P9  WING  UPPER  SURFACE 

M4CM  t 1)  a 1.504  ALPHA  ( 4)  a *2,249  RUN  a 707,000  RN/L  a 7,556  BETA 

SEC71CN  1 1>WING  UPPER  SUlFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


SV/B 

,4380 

.7710 

x/c 

.000 

.4869 

.7352 

.020 

.6283 

.030 

.3015 

,048 

.2728 

.050 

.4439 

.085 

.0993 

.150 

,0241 

.177 

-.0431 

.250 

-.1240 

.274 

-.1573 

.402 

-.2111 

.585 

-.2812 

.650 

-.3234 

.750 

-.3358, 

.760 

.0136 

,809 

.0473 

.850 

-.2402 

,657 

.1358 

.905 

.2477 

.950 

-.0487 

.953 

.3122 

MACH  < 1)  a 1.504  ALPHA  1 5>  a ,000  RUN  a 107,000  RN/L  = 7.556  BETA 

SECTION  1 OWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  ,7710 

X/C 


.000 

.5029 

.7726 

,oeo 

.5565 

.030 

.2424 

.043 

.2156 

.050 

.3629 

.035 

.0433 

.130 

-.0392 

.177 

-.1066 

.250 

-.1005 

.274 

-.2167 

.403 

-.2785 

.563 

-.2960 

.650 

-.3679 

.750 

-.3603 

,760 

-.0473 

,606 

-.0206 

IRF7U6S) 
a 8.709 


6.709 


OATE  07  NOV  74 


7 ABULATEO  PRESSURE  DATA  - 1AT0 


PAOE  481. 


TA70  01  T12  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 1)  a 1,50*  ALPHA  1 5)  a .000 
SECTION  1 11VI1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

,4360  .7710 

VC 

.850 

-.29*9 

.657 

.0389 

.805 

.1558 

.850 

-.1427 

.853 

,2320 

MACH  l 1) 

a 1.504  ALPHA 

SECTION  I 

DWIN6  UPPER  SURFACE 

2r/0 

,4360  ,7710 

VC 

.000 

.3242  .8046 

.020 

,4562 

.030 

.2064 

,048 

.1787 

,050 

.2967 

.083 

.0008 

.150 

-.1047 

.177 

-.1701 

.250 

-.2344 

.274 

- .2693 

.402 

-.3121 

.363 

-.3339 

.630 

-.4046 

,750 

-.4129 

.760 

-.1239 

.808 

-.0834 

,850 

-.3336 

.837 

-.0476 

.80S 

.0629 

,930 

-.2460 

.933 

.1803 

2.24*  RUN  a 107.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.556  BETA 


IRF7U63) 


8.708 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAOE  492 


U70  ot  THE  SI  P2  PB  VJTUO  UPPER  SURFACE 

MACK  l 7)  a 7 ,904  ALPHA  t 71  a 4.4SS  RUN  a 707 .ODD  RN/L  a 7.556  BETA 

SECTION  t,  11WND  UPPER  SWFACE  DEPENDENT  VARTABLE  CP 


2Y/B 

.4380 

.7710 

x/c 

,000 

.3348 

.8431 

.020 

.3183 

.030 

.7600 

.048 

.7308 

.050 

.2563 

.083 

-.0422 

.7  50' 

-.1496 

.177 

-.2110 

,230 

-.2733 

.274  ■ 

-.3037 

.402" 

-.3396 

.363 

-.3639 

.630 

-.4407 

.730 

-.4408 

,760 

-.2031 

.806 

-.1373 

.830 

-.3617 

.857 

-.7158 

.905 

-.0238 

,930 

,-.2877 

.933 

.0921 

MACH  1 11  = 1.504  ALPHA  1 6}  a 9,733  a 107.000  RN/L  a 7.55S  BETA 

SECTION  ( 7) WIND  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARTABLE  CP 

ar/B  .4360  .7770 

X/C 


.OOO 

.3819 

.8743 

.020 

.1962 

,030 

.1403 

.048 

.1086 

.030 

.1391 

,085 

-.0633 

.130 

-.1886 

.177 

-.2447 

.230 

-.3129 

.274 

-.3437 

.402 

-.3924 

.365 

-.3869 

.650 

-.4597 

.730 

-.4369 

.760 

-.3014 

.808 

-.1988 

(RF7U631 

6.708 


a 8,709 


OATC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  403 


U7Q  oi  712  si  pa  pa  wins  upper  surface 


(RF7UB3J 


MACH  l 1)  .«  1,504  ALPHA  1 6)  a 

-SECTION  l UWIN&  UPPER  SURFACE 


*Y/B 

,4380 

.7710 

X/C 

,0» 

-.3748 

‘ ,857 

-.1641 

.905 

-.1090 

,950 

-.3171 

.953 

-.0032 

M*CH  l X) 

a 1, 

,304  .ALPHA 

SECTION  { 

DWINi 

UPPER  SURFACE 

.4360 

,7710 

x/c 

»QOQ 

.6370 

.8737 

,020 

.0687 

,030 

.1415 

,049 

.1039 

,050 

-.0609 

,095 

- .0699 

,150 

- .2726 

.177 

-.2599 

.250 

-.3378 

.274 

-.3708 

,402 

-.4146 

.595 

-.4039 

.650 

-.4871 

,750 

— • 4830 

.760 

-.3471 

.bob 

-.2363 

.850 

-.4079 

.857 

-.2080 

,905 

-.1448 

,950 

-.3313 

.953 

-.0510 

6.723 

DEPENDENT.  VARIABLE  CP 


6.983  RUN  = 107,000  RN/L  = 7.S56  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.706 


,0510 


DATE  07  NOV  74  ' TABULATED  PRESSURE  0 ATA  T 1A70 


PAGE  484 


H70  01  TIE  St  PE  PS  WINS  UPPEn  SURFACE 


IRF7U84)  1 SS  SEP  74  ! 


REFERENCE  DATA 

SREF  O 2680.0000  SO. FT.  XMRP  a 1076,6300  IN.  XO 

LREF  = 474,8100  IN.  VPRP  3 .0000  IN.  VO 

BREF  a 833.6800  IN.  ZPRP  3 375.0000  IN.  20 

SCALE  a .0150 

MACH  1 1)  = 1,504  - ALPHA  1 1)  o -6.932  RUN  a 106.000  RN/L  a 

SECTION  l ITUllNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


EV/B 

,43©0 

.7710 

x/c 

.000 

.1360 

.2867 

.020 

.5695 

,030 

.3344 

.048 

.3215 

.050 

.4453 

.035 

,2330 

.150 

.1914, 

.177 

.1742 

.250 

.0410 

.274 

.0094 

.402 

-.0644 

.565 

-.1315 

.650 

-.1481 

.750 

,0363 

.760 

.2364 

,808 

.3219 

.850 

.1731 

.857 

,2861 

.905  . 

.2912 

.950. 

.2100 

.953 

,2996 

MACH  t i>  ■ 1,504  ALPHA  { 8)  a -6.S7J  RUN  a 106.000  RN/L  » 

8ECTICN  i OWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*7/0 

,4360 

.7710 

X/C 

,000 

;i?78 

.3436 

,020 

,.5512 

,030 

,2889 

.04©  ’ 

.2721 

.090 

.4039 

*Q©3 

' .1745 

' 

.150 

.1271 

,177 

.1105 

.230 

-.0181 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

= 

,000 

ELV-l 

= 

-4.000 

ELV-2 

= 

,000 

ELV-3 

= 

-4,000 

ELV-4 

- 

-4.000 

BDFLAP 

.000 

ELV-1B 

S= 

-2,000 

ELV-CB 

* 

-4.000 

7,600  BETA  = .000 


7,600  BETA  a .000 


OATE  07  HOT  74 


TABULATED  PRESSURE  D 474  - 1470 
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U?0  01  T12  SI  P2  P8  VrtHG  UPPER  SURFACE  (RF7U841 

MACH  l 11  ■ 1.804  ALPHA  l El  a -6.675 

8ECT1CN  t DVilUG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.274 

-.0429 

,402 

-.1145 

.565 

-.1605 

.650 

- .2037 

.750 

-.1793 

,760 

.1736 

.606 

,2592 

.650 

.0815 

.657 

.2481 

.905 

.2514 

.950 

,1107 

.953 

,2623 

MACH  4 t>  ■ 1.504  ALPHA  t 3)  * -4.480  RUN  3 106.000  RK>L  a 7.600  BETA  a .000 

SECTION  l UVilNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2f/3 

.4360 

.7710 

X/C 

,OQO 

.2290 

.4008 

*020 

.5221 

,030 

.2428 

,048 

.2226 

.030 

,3589 

.083 

.1105 

.130 

.0575 

.177 

.0475 

,250 

-.0768 

.274 

-.0947 

.402 

-.1596 

.365 

-.2224 

.650 

-.2569 

,730 

-.2585 

,760 

.0941 

.806 

.1829 

.630 

-.0148 

.637 

.1987 

,903 

.2103 

.930 

.0295 

,933 

.2217 

2217 


0295 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Cm  - 7470 


PACE  466 


7470  01  712  SI  P2  PS  WING  UPPER  SURFACE  tRF7U64> 

MACH  7 1)  a 1.SQ4  ALPHA  7 47  a -2,201  RON  a 106.000.  RN/L  a 7.600  BETA  a .000 

6ECT1CM  7 HVttNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

X/c 

,000 

.2674 

.4981 

.020 

,5006 

.030 

.2017 

.046 

.1806 

.050 

.3296 

.065 

.0519 

.150 

-.0166 

.177 

-.0262 

.250 

-.1466 

.274 

-.1439 

.402 

•-.2061 

.565 

-.2659 

.650 

-.3124 

.750 

-.3190 

,760 

.0186 

.606 

.1108 

.650 

-.1528 

'.657 

.1567 

.905 

.1699 

.950 

-.0314 

.953 

.1998 

.026  RUN  = 106.000  RN/L  a 7.600  BETA  a ,000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/C 


.000 

.3276 

.5576 

,OZD 

.4374 

.030 

.1565 

.048 

.1412 

.030 

.2820 

.085 

.□058 

.150 

-.0874 

.177 

-.0879 

.250 

-.2092 

.274 

-,t990i 

.402 

-.2470 

•n 

© 

«r» 

-.2993 

.650 

-.3613 

.750 

7.3666 

.760 

-.0469 

.603 

.0273 

MACH  7 1)  a .1.504  ALPHA  7 5)  = 
SECTION  7 DVJING  UPPER  SURFACE 
2Y/B  .4360  .7710 


date  Q7  nov  74 


- TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 
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1A70  01  T12  Si  P2  PS  KING  UPPER  SURFACE 


(RF7U54T 


MACH  < 1)  a 1,504  ALPHA  t 5)  a 
SECTION  t 1TH1NC  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4360  . 7710 

X/C 

,B50 

-'.2198 

,S57 

.1046 

,905 

.1587 

.950 

-.1034 

.953 

.1794 

MACH  t IT 

a 1.504  AUPHA 

SECTION  l 

1 THING  UPPER  SURFACE 

2T/B 

.4360  .7710 

x/c 

/ 

,000 

.3580  .6063 

,020 

.3328 

.030 

.1128 

.049 

.0983 

.050 

.2150 

.095 

-.0394 

.150 

-.1509 

.177 

-.1497 

.250 

-.2623 

.274 

- .2336 

.402 

-.2828 

.565 

-.3256 

.650 

-.4051 

.750 

-.4131 

.760 

-.0943 

.809 

-.0493 

.850 

-.2657 

.857 

.0336 

.905 

.1165 

.950 

-.1451 

.953 

.1567 

,025 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2,266  RUN  = 106,000  RN/L  a 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.600  BETA 


,000 


owe  07  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - l MO 


PA5E  485 


TA70  01  T12  51  P2  PS  VrtHO  UPPER  SURFACE 

MACH  Ills  1.504  ALPHA  t 7)  a 4.469  PUN  a 106.000  RN/L  a 7.600  BETA 

SECTION  1 1TVIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  • . 


tr/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3228 

.6456 

.020 

.1260 

,030 

.0430 

.046 

,0412 

.050 

.1300 

,065 

-.0845 

.150 

-.2141 

.177 

-.2105 

.250 

-.3171 

.274 

-.2835 

.402 

-.3211 

, . 565 

-.3501 

.650 

-.4448 

.750 

-.4513 

.760 

-.1505 

.806 

-.1100 

.850 

-.2682 

.857 

-.0453 

> 

.805 

.0367 

,850 

-.1794 

.953 

.1241 

MACH  5 1) 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  < 

1)W1N6‘  UPPER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,ooo 

,3250 

.6592 

.020 

.0223 

.030 

-.0783 

.048 

-.0602 

.050 

-.0642 

.085, 

-.1708 

.150 

-.2770 

.177 

-.2694 

,250 

-.3715 

.274 

-.3251 

,402 

-.3571 

.565 

-.3753 

.650 

-.4801 

.750 

-.4835 

.760 

-.2130 

.809 

-.1646 

6.735  RUN  3 106.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.600  BETA 


WF7U64) 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - IA70 


PA6E  489 


7470  01  TIE  si  PE  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  t 17 

a 1 

SECTION  I 

17H1N6 

8V /B 

.4360 

VC 

,630 

.957 

-.1134 

.905 

-.0036 

.950 

.953 

.0706 

MACH  l 1) 

a 1, 

SECTION  l 

DVJ1N6 

07/0 

.4360 

VC 

.000 

.3186 

.ooo 

.030 

-.1333 

.049 

-.1114 

.030 

.065 

-.0093 

.130 

.177 

-.3300 

■ 03D 

.074 

-.3937 

.400 

-.3894 

.363 

-.4037 

,650 

.730 

.760 

-.0761 

.60S 

-.0030 

.850 

.837 

-.1389 

.903 

-.0301 

.950 

.953 

.0100 

.504  ALPHA  ( 8)  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

-.3151 

-.0169 

.504  ALPHA  ( 9)  a 
UPPER  SURFACE 
.7710 

.6379 

-.0504 

-.17SQ 
-.3593 
- .4193 

-.5131 

-.5115 

-.4094 

-.0601 


6,735 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.947  RUN  = 106.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.600  BETA 


IRFTUS4) 


,000- 


6MC  07  NOV  n ' tabulated  pressure  data  « TATD  ' 
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TATD  01  TIE  Bl  PE  P8  WINS  UPPER  SURFACE 


WFTU85)  L iS  SEP  T4  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREP 

» 

1090,0000  50  .FT 

. XWTP 

a 1070,0800  IN.  XO 

BETA  = 

-8,000 

ELV-1  a 

-4.000 

LREP 

a 

474,8100  IN,. 

VMIP 

a .0000  IN.  VO 

ELV-2  a 

.000 

ELV-3  a 

-4.000 

bref 

a 

93S.60OO  IN. 

ZMTP 

a 375.0000  IN,  20 

ELV-4  a 

-4.000 

BDFLAP  a 

.000 

SCALE 

a 

' ,0150 

ELV-1B  a 

-2.000 

ELV-GB  a 

-4.000 

MACH 

< 

11  a 1,504 

ALPHA  1 

11  a -9,000  RUN  • 

a 103.000  RN/L  a 

7.589  BETA 

a -8 

,707 

SECTION  11VHNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


/B 

.4300 

.7710 

x/c 

.000 

.0330 

,0119 

.020 

.3784 

,030 

.2398 

.048 

.2405 

.050 

.3212 

.083 

,2098 

.ISO 

.1606 

.177 

.1369 

,230 

.0341 

.274 

.0192 

.402 

-•7.0039 

.363 

-.0730 

■ .630 

-.0001 

.750 

.0792 

.760 

.1306 

.800 

.3007 

.030 

.2390 

.037 

.2213 

.903 

.1771 

.930 

.3305 

.933 

.1738 

MACH  l 1)  « 1,504  ALPHA  I 21  a -0.715  RUN  a 105,000  RN/L  a 7,909  BETA  » “8. TOT 

SECTION  t DWING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/a 

.4380 

.7710 

x/c 

.000 

.0392 

.0382 

.020 

.3067 

.030 

.2033, 

,040 

.1939 

.050 

.2699 

.003 

.1363 

• ISO 

.1151 

.177 

.0972 

.230 

.0143 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PACE  491 


U70  01  712  Si  P2  PS  WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  l 11  « 1.S04  ALPHA  1 2)  a 

SECTION  1 1 )VilNC  UPPER  SURFACE 


2V/B 

.4560 

.7710 

X/C 

.274 

-.0245 

.402 

-.1054 

.565 

-.1505 

.650 

-.1116 

.750 

-.0511 

,760 

.0656 

.606 

.2476 

.650 

.1854 

.657 

,1968 

.605 

.1506 

.950 

.2751 

.955 

.1550 

MACH  1 11 

3 1. 

504  ALPHA  i 

3ECTI0N  1 

1 IVANS  UPPER  SURFACE 

et/B 

.4560 

.7710 

x/c 

.000 

.0167 

.1862 

.020 

,5856 

.030 

.1545 

.046 

.1592 

.030 

.2709 

,065 

.0981 

.130 

.0593 

.177 

.0582 

.230 

-.0516 

,274 

-.0655 

.402 

-.1522 

• SOS 

-.1952 

,650 

-.1784 

.730 

-.1032 

.760 

.0565 

.60S 

.1988 

.630 

.0725 

,637 

.1729 

.903 

,1465 

,930 

.2107 

.933 

.1411 

6.715 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4. 46 5 RUN 


105.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.569  BETA 


1RF7U651 


-6.707 


2107 


BATE  07  NOV  74 


tabulated  pressure  data  - u?o 
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U7Q  ot  712  SI  P2  PS  wins  UPPER  SURFACE 

MACH  4 \)  a 1 .504  ALPHA  l 41  a -2.242  RUN  a 105,000  RN/L  a 7.3S9  BETA 

8ECT1CN  { UVItNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2N/Q 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0366 

.2803 

.020 

.3647 

.030 

.0849 

,046 

.0898 

.030 

.2329 

,083 

,0764 

.ISO 

- ,0129 

.177 

.0178 

.250 

-.1180 

.274 

-.0934 

.402 

-.1328 

.363 

-.1962 

.630 

-.2386 

.730 

-.1672 

.760 

.0404 

.808 

.1437 

.830 

.0083 

.857 

• 1141 

.903 

,1130 

.930 

.1232 

,933 

.1133 

MACH  t 1)  a 1,504  ALPHA  ( 5)  a .017  RUN  a 105.000  RN/L  a 7.389  BETA 

SECTION  < DUING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/Q  .4360  .7710 

X/C 


.ooo 

.0692 

.3631 

.020 

.3189 

.030 

.0308 

.048 

.0470 

.030 

,1896 

.083 

.0316 

.ISO 

-.0979 

.177 

-.0312 

,230 

-.1883 

.274 

-.1201 

.402 

-.1792 

.365 

-.2216 

.630 

-.2846 

.730 

-.2703 

.760 

.0290 

.808 

.0943 

TRF7U65) 

-6.707 


-8.707 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 
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IA7D  01  TIP  31  PE  PS  WING  UPPER  SURFACE 


MACH  l 11 

» 1.304  ALPHA  l 3)  a 

.017 

SECTION  t 

HVjlNG  UPPER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B 

.4360  .7710 

X/C 

.930 

-.0372 

.937 

,0603 

.903 

.0674 

.930 

.0426 

.933 

.0762 

MACH  t 1) 

= 1.304  ALPHA  t 6)  a 

2.295  RUN  a 103.000 

SECTION  t 

11VJING  UPPER  SURFACE. 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2*/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.0334  . 4239 

.020 

.2273 

.030 

.0116 

.049 

.0069 

.030  ,1369 

.083  - .0126 

•13Q  -.1795 

.177  -.0721 

.230  -.2632 

.274  -.1474 

.402  -.2024 

.363  -.2337 

.630  -.3388 

.730  -.2917 

.760  .0189 

.808  .0693 

.930  -.0869 

,837  .0400 

.903  .0463 

.930  -.0646 

.933 


RN/L 


7.393  BETA 


IRF7U331 


-8.707 


0477 


OMt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 
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7470  01  712  at  PO  PS  VHN6  UPPER  SURFACE  IRF7U63) 

M4CN  l 1)  a 1.504  ALPHA  l 7)  « 4,322  RUN  a 103,000  RN/L  a 7,360  OCT 4 * -6.707 

SEC77CN  t 1>W7N0  UPPER  SURF4CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ar/9 

,4360 

.7710 

x/c 

,000 

.0240 

.4630 

.020 

.0700 

,030 

- .0266 

,046 

- .0299 

.030 

.0663 

,063 

-.0557 

,150 

-.2360 

.177 

-.1119 

,230 

-.3204 

.274 

-.1769 

.402 

- .2263 

.563 

-.2762 

.650 

-.3922 

.750 

- .2846 

.760 

-.0084 

.606 

.0445 

.850 

-.1477 

.657 

.0238 

1905 

.0321 

.950 

-.1262 

.953 

.0323 

MACH  l 1)  3 1,504  ALPHA  l 6)  = 6,757  RUN  a 103,000  RN/L  - 7,369  BETA  a -6,707 

SECTION  C DWINO  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*r/B  ,4360  ,7710 

X/C 


.000 

-.0039 

.4743 

.020 

-.0424 

.030 

-.0719 

.048 

-.0686 

.030 

-.0771 

.063 

- .0993 

,130 

-.2953 

.177 

-.1478 

• 230 

-.3670 

,274 

-.2019 

.408 

-.2469 

.363 

-.2971 

.650 

-.4403 

.750 

-.2816 

.760 

- ,0444 

.808 

.0123 

OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 
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1A7Q  01  TIE  Si  PS  PS  VIING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 1)  a 1,504  ALPHA  t 6)  a S.757 
SECTION  t DVilNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  ,4S5Q  .7710 

X/C 


050 

-.2102 

057 

- .0090 

905 

,0090 

950 

-.1089 

953 

.0137 

MACH  l 1)  a 1.504  ALPHA  { 91  a 9.011  RUN  a 105.000  RN/L  s 7.599  BETA 

SECTION  { DVrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /a 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

- .0224 

.5032 

.020 

-.0960 

.030 

-.1099 

.046 

-.0976 

,050 

-.1663 

,065 

-.1332 

.150 

-.3475 

.177 

-.1752 

.250 

-.4122 

.274 

- .2274 

.402 

-.2679 

.565 

-.3159 

. 650 
.750 
.760 
.60S 
.050 
.857 
' .905 
.950 
.953 


-.0771 

- .0222 

-.0430 

-.0203 


-.4784 

-.3151 


-.2678 


• ,2546 


TRF7U051 


a -8.707 


,0091 


DATE  07  NOV  74 


T ADULATED  PRESSURE  DATA  -'TATO 


PACE  49 6 


. ta?o  oi  nz  st  pa.  pa  wins  upper  'surface 


mFTUSfl)  ( 25  SEP'  74  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  a 

2690.0000  SO .FT 

. XMRP 

a 1076.6800  IN.  XO 

BETA  a 

.000 

ELV-1  a 

, 6 .000 

LREF  a 

474.S100  IN. 

VMIP 

a ,0000  IN.  VO 

ELV-2  a 

6.000 

ELV-3  a 

,9.000 

BREF  a 

935.6900  IN. 

ZMRP 

a 375.0000  IN.  20 

ELV-4  a 

8.000 

BDFLAP  a 

,000 

SCALE  * 

.0150 

ELV-1B  a 

S.000 

ELV-Cfi  a 

'8.000 

MACH  t 

l)  a 1.200 

ALPHA  < 

l>  a -8.564  RUN 

a 127.000  RN/L  a 7.100  BETA 

— 

.000 

1 

SECTION'  t 1 TWINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1178 

.1790 

.020 

.5287 

.030. 

,3570 

— 

.049 

.3450 

.050 

.4032 

.095 

.3253 

,150- 

.1476 

.177 

.1482 

.250 

- ,0384 

.274 

-.0513 

.402 

-.1070 

.565 

.1487 

.650 

.0136 

.750 

-.3133 

.760 

.0383 

,909 

-.3133 

.950 

-.3314 

.957 

‘ -.3138 

.905 

-.2601 

.950 

-.2016 

,953  . 

-.1676 

MACH  { 1)  a -5.211  ALPHA  ( 2)  a -6.395  RUN  a 127.000  RN/L  a 7,100  BETA  a ,000 

SECTION  t 1)WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 


.OOO  .1938  .2943 

•020  .9112 

,030.  .3291, 

,049  .3094 

.030  ,3538 

.095  .2514 

.150  .0643 

.177  .0942 

.250  -.1093 


OATt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  497 


I MO  01  712  SI  P2  P9  WINS  UPPER  SURFACE 

MACH  l 15  = 1.211  ALPHA  1 2)  a -6.395 

SECTION  l 15VUN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4360 

,7710 

VC 

.274 

-.0623 

.402 

-.1716 

,383 

.1034 

.030 

.0113 

.730 

-.3110 

.760 

.0303 

.808 

-.3104 

.830 

-.3188 

.857 

-.3124 

.903 

-.2733 

.930 

-.1895 

.933 

-.2038 

MACH  1 15  = 1,218  ALFHA  t 3)  a -4.284  RUN  = 127 .000  RN/L  a 7.100  BETA 

SECTION  1 15VJ1N6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  ,4380  .7710 


X/C 


.OOQ 

.3306 

.3703 

.020 

.4713 

,030 

.3231 

• 048 

.2843 

,030 

.2968 

,083 

.1484 

,150 

-.0177 

,177 

,0440 

,230 

-.1936 

.274 

-.1330 

• 402 

-.2109 

.365 

.0079 

• 630 

-.2008 

.730 

-.3461 

.760 

.0170 

« 806 

-.3153 

,030 

-.2739 

,837 

-.3188 

.003 

-.2833 

.930 

-.1651 

.953 

-.2376 

1RF7U685 


.000 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70. 


PACE  *98 


DATE  07  NOV  74 


U70  01  TIE  SI  PS  PS  ' V)1NC  UPPER  SURFACE 

MACW  l 1)  a 4,222  ALPHA  l 41  a -S.075  RUN  a 127,000  RN/L  a 7.100  BETA 


SECTION  l HUINC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,OQQ 

.3662 

.4500 

.020 

.4301 

.030 

.2690 

.048, 

.2333 

.050 

.2402 

.085 

.0677 

• 150‘ 

-.1217 

.177 

- .0077 

.250 

-.2697 

.274 

-.1753 



,402 

-.2556 

.565 

-.1727 

.650 

-.4622 

•750 

-.5155 

.760 

.0038 

,600 

-.3172 

.650 

-.2855 

. .657 

-.3237 

.905 

-.2925 

.950 

-.2036 

.953 

-.2591 

MACH  ( 11  = 1.225  ALPHA  l 5)  a .128  RUN  a 127,000  RN/L  a 7,100  BETA 

SECTION  ( 11VJING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B  ' 

.4360 

.7710 

X/C 

.090 

.3999 

.5284 

.020 

.3604 

.030 

.2090 

.048 

,1783 

.050 

.1799 

.085 

-.0001 

.150 

-.2353 

.177 

-.0728 

.250 

-.3499 

.274- 

-.2528 

.402 

-.3032 

;.  565 

-.3469 

.650 

-.5271 

.750 

-.6409 

.760 

-.0244 

.60S 

-.3184 

IRF7U66) 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  n 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  409 


1470  01  712  31  P2  P9  WING  UPPER  SURFACE  (RF7U53) 

MACH  t,  1)  a 1.225  ALPHA  l 5)  a .129 
SECTION  t 17WING  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2r/B 

,4330 

.7710 

x/c 

.6*0 

-.3523 

.857 

-.3207 

.905 

- .3006 

.950 

-.2566 

.953 

-.2719 

MACH  1 1)  a 1,216  ALPHA  l 67  a 2.342  RUN  a 127 .ODD  RN/L  a 7,100  BETA  a .000 

SECTION  1 llVItNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  ,7710 

X/C 


.000 

.4081 

.5796 

.020 

,2514 

.030 

.1235 

.048 

.1068 

.050 

.0866 

.085 

- .0654 

,150 

-.3637 

.177 

-.1619 

.250 

-.4577 

.274 

-.3115 

.402 

-.3572 

.565 

-.4137 

.650 

- . 5928 

.750 

-.6930 

.760 

- .0690 

.606 

-.3163 

.850 

-.4061 

.857 

-.3254 

.905  - 

-.3115 

.950 

-.3340 

.953 

-.2664 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  500 


U70  . 01  712  SI  P2  PS  W1 NO. UPPER  SURFACE 

NWN  l D * 4.270  ALPHA  ( 1)  » 4.522  RUN  s 127. OOO'  RN/L  a 7.100  BETA 

SECTION  <.  DVllNO  UPPER  SURFACE.  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4560  .7710 


IRF7U661 
a .000 


X/C 


,000 

.3897 

,5943 

.020 

.0265 

.030 

.0130 

.048 

.0159 

.050 

- .0083 

.085 

-.1681 

.150 

-.4410 

.177 

-.2573 

.250 

-.5383 

.274 

-.3637- 

.402 

-.4100 

.565 

-.4524 

.850 

-.8631 

.750 

-.7374 

.760 

-.1401 

.808 

-.3312 

.850 

-.4453 

.857 

-.3332 

.305 

- .3226 

.350 

-.3991 

.953 

-.2989 

owe  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OWN  - UTO 


PACE  SOt 


UTO  01  718  SI  P8  P9  VrtNO  UPPER  SURFACE  IRF7U67)  t 83  SEP  74  ) 

REFERENCE  OAT  A PARAMETRIC  DATA 


SREP 

* 

8690.0000  SQ.FT 

. XMRP 

a 

1076.6900  IN.  XO 

BETA 

a 

.000 

ELV-1  a 

.000 

LREP 

ft 

474.6100  IN, 

VMTP 

31 

,0000  IN.  TO 

ELV-8 

a 

,000 

ELV-3  a 

,000 

BREF 

ft 

936,6600  IN. 

ZMRP 

c 

375.0000  IN.  ZO 

ELV-4 

ft 

.000 

BDFLAP  a 

,000 

SCALE 

« 

.0130 

ELV-IB 

5 

,000 

ELV-GB  « 

.000 

MACH 

t 

11  a 1,193 

ALPHA  1 

1> 

a -8.766  RUN 

a 146.000  ON/U  » 

7.1S6 

am 

3 

.000 

SECTION  l OVrtNC  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZVB  .4S60  ,7710 


VC 


.000 

.1889 

.1718 

.080 

.3867 

.030 

.3673 

.048 

.3540 

.030 

.3967 

.063 

.3306 

.ISO 

.1478 

.177 

.1473 

.830 

-.0416 

.874 

-.0383 

.408 

-.0963 

.363 

.1488 

.630 

.0135 

.730 

-.0374 

.760 

.0373 

.808 

.0113 

.830 

-.1637 

.837 

,0346 

.903 

.1371 

.950 

.0909 

.933 

.8110 

MACH  l 1)  a 1.807  ALPHA  l 2)  a -6.348  RUN  a 146.000  RN/L  a 7.136  BETA  a .000 

I 

SECTION  1 DW1N6  UPPER  3U1FACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

8Y/B  .4560  ,7710 


VC 

.000 

.080 

.030 

,046 

.030 

.083 

.130 

.177 

,830 


.8147 

.3369 

.3131 


,8693 

.3075 

.3434 

.0638 


1010 


1043' 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70  . 


PAGE  502 


U70  01  712  Si  P2  P9  VHNG  UPPER  SURFACE 

MACH  t 1)  > 1,207  • ALPHA  t 2)  a -6.346 

■ SECTION  ( HVHHH  UPPER  SURFACE  _ DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

,7710 

VC 

.274 

- .0661 

.402 

-.1747 

.385 

.0696 

.630 

.0039 

.730 

- .0301 

.760 

.0496 

.606 

.0036 

.830 

-.1233 

.637 

.0147 

.60S 

.0664 

,930 

.0992 

.933 

.1514 

MACH  t 1)  a 1.213  ALPHA  (.3)  a -4,333  RON  a 146,000  RN/L  = 7.136  BETA 

SEC71CN  l DVrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZT/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.3300 

.3722 

.020 

.4737 

.030 

.3092 

.048 

.2727 

.030 

.295^ 

.083 

.1394 

.130 

-.0227 

.177 

.0372 

-.1974' 

.250 

.274 

-.1399 

.402 

-.2200 

.363 

.0076 

.650 

-.1982 

.730 

-.0916 

.760 

.0364 

,606 

-.0037 

.630 

-.0360 

.637 

-.0020 

.903 

.0076 

.930 

.0861 

.933 

.0766  ' 

IRF7UST1 


.000 


DATE  QT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PA6E  903 


1A7D  01  TIE  SI  PE  PS  VITN4  UPPER  SURFACE 

MACH  l 1)  a 1.419  ALPHA  l 4)  a -2.122  RUN  a 146.000  RN/L  = 7.136  BETA 

SECTION  l 11WIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRFTUST) 
a ,000 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3766 

.4385 

.020 

.4262 

.030 

.2672 

,048 

.2272 

,050 

.2353 

.083 

.0600 

,130 

-.1266 

.177 

-.0183 

.aso 

-.2766 

.274 

-.1863 

.402 

-.2371 

.363 

-.1709 

.630 

-.4329 

,730 

-.2262 

,760 

.0274 

.808 

- ,0129 

.850 

-.1405 

.857 

-.0218 

.903 

- .0220 

.830 

.0121 

.933 

,0196 

MACH  t 1) 

= 1. 

222  ALPHA 

SECTION  ( 

1TWIN&  UPPER  SURFACE 

2Y/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.ooo 

,3938 

.5232 

.020 

.3533 

.030 

.2024 

.048 

.1733 

.030 

.1780 

.083 

-.0043 

.430 

-.2428 

.177 

-.0793 

.230 

-.3378 

.274 

-.2497 

.402 

-.3080 

.383 

-.3344 

.830 

-.3277 

.730 

-.3022 

.760 

,0031 

.808 

-.0252 

.089  RUN  = 146.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.156  BETA 


,000 


OATt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PACE 


U70  01  712  Si  PS  PS  WIND  UPPER  SURFACE 


304 


(RF7US7) 


MACH  1 1)  a.  1.22S  ALPHA. I i)  a .069 
SECTION  l OWIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  "CP 


IV/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.650 

-.ms 

.637 

- .0401 

,903 

-.0383 

.930 

•>.1306 

,933 

■ -.0126 

HACH  1 1>  = 1.213  ALPHA  l 6)  >=  2.297  RUN  a 146.000  RN/L  s ' 7,156  BETA  a .000' 

SECTION  DWl.NG  UPPER  SURFACE .DEPENDENT  VARtABLE  CP 


2r/Q 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4012 

.3751 

.020 

.2461 

.030 

,1138 

.048 

,1010 

,030 

.0866 

.083 

- .0888 

.130 

-.3677 

.177 

-.1679 

.230 

-.4623 

.274 

-.3098 

.402 

- .3609 

.363 

-.4189 

.630 

- . 3943 

.730 

-.3321 

.760 

-.0299 

.806 

- .0426 

,'850 

-.2339 

.837 

-.0337 

.905 

-.0331 

.930 

-.2342 

.933 

-.0446 

DATt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PACE  90$ 


\A70  01  712  at  P2  pa  VIINO  UPPER  SURFACE 

MACH  l 1)  = 1,206  ALPHA  l 7)  a 4,494  RUN  = 146,000  RN/L  x 7,156  BETA 

3ECTICM  I 11 VII  NO  UPPER  SERF  ACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.5736 

.5900 

.020 

.0202 

,030 

.0082 

.048 

.0107 

.050 

-.0096 

.085 

-.1773 

.150 

-.4406 

.177 

-.2610 

.250 

-.5374 

.274 

-.3722 

.402 

-.4076 

.565 

-.4609 

.650 

-.6616 

.750 

-.3605 

.760 

-.0980 

.808 

-.0773 

.850 

-.2763 

.857 

-.0737 

.905 

-.0675 

.950 

-.2844 

.953 

-.0574 

MACH  I 1)  = 1.198  ALPHA  ( 8)  s 6.704  RUN  = 146,000  RU/L  = 7,156  BETA 

SECTION  ( DVIIN4  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2y/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.3192 

.6142 

.020 

-.1643 

.030 

-.0962 

.048 

-.0921 

.050 

-.2254 

.085 

-.2589 

.150 

- . 5D74 

.177 

-.3426 

.250 

-.6055 

.274 

-.4223 

.402 

-.4435 

.565 

-.5019 

.650 

-.7326 

.750 

-.4971 

,730 

-.1536 

.808 

-.1127 

IRF7U67) 

,000 


,000 


om  07  HOV  74  74BVS.47E0  FRt85URE  0474  - 7470 

1470  01  712  81  P2  P9  V11N&  UPPER  3URP4CE 

M4CH  1 l>  U 1,198  4LPH4  ( 8)  * 8,704 

6ECT1W  1 HVI1N&  UPPER  8VRF4CE  DEPENDENT  V4R14BLE  CP 

4 

S7/B  .4960  ‘,7710 

, X/C 


850 

- .5699 

857 

-.1000 

905 

-.0852 

950 

-.5974 

959 

-.0785 

M4CH  t 11  a 1 ,199  4LFH4  1 91  a 8.907  RUN  a 148.000  RN/L  a 7.156  BE74  a .000 

SECTION  l 11WIN9  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4560 

.7710 

VC 

.000 

.2088 

.6032 

.020 

-.2670 

.050 

-.2291 

.048 

-.2079 

.050 

-.4097 

.085 

- .3652 

.150 

-.6149 

.177 

-.4423 

.250 

-.6735 

.274 

-.4677 

.402 

-.4901 

.565 

-.3353 

,650 

-.7799 

.7,50 

-.6253 

.760 

-.1976 

.608 

-.1301 

.850 

-.3070 

.657 

-.1334 

.905 

-.1277 

.950 

-.4770 

.953 

-,116ft 

1186 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 1470 


PACE  #07 


1470  01  712  Si  P2  P10  WINS  UPPER  SURFACE 


(RF7U68T  ( 25  SEP 


REFERENCE  DATA 


SREF  a ESSO ,0000  30, FT, 

LREF  a 474.8100  IN. 

BREP  * 936.6900  IN, 

SCALE  a .0150 


XMRP  = 1076.6800  IN.  XO 

VKTP  a .0000  IN.  TO 

ZVRP  = 373.0000  IN.  ZO 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

* 

.000 

ELV-1 

s 

ELV-2 

.000 

ELV-3 

5 

ELV-4 

5 

.000 

BDFLAP 

X 

ELV-1B 

s . 

■ ODD 

ELV-OB 

= 

MACH  { 1>  a 1.193  ALPHA  1 IT  a -8.826  RUN  a 147.000  RN/L 


7,123  BETA  a ,000 


SECTION  l 17VIIN6  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.ooo 

.1392 

.1740 

.020 

.3306 

.030 

.3726 

.046 

.3609 

.030 

.4029 

.063 

.3404 

.130 

.1313 

.177 

,1321 

.230 

- .0366 

.274 

-.0541 

.402 

-.1019 

.363 

.1435 

.630 

.0174 

.730 

-.0294 

.760 

.0614 

.803 

.0116 

.830 

-.1567 

.637 

.0472 

.905 

.1334 

.930 

.0987 

.933 

.2179 

MACH  < IT  = 1.212  ALPHA  t 2T  a -6,391  RUN  = 147.000  RN/L 

SECTION  ( 11W1N0  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2v/B  .4380  ,7710 


x/c 

,OQO 

.020 

.030 

.048 

.030 

.063 

.ISO 

.177 

.230 


.2243 

.3386 

.3163 

.2563 

,1100 


.2940 

.3123 

.3326 

.0639 


7,123  BETA 


.000 


74  ) 


.000 

.000 

.000 

.000 


1066 


OATS  07  NO V 74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 1470 


PAGE  508 


1470  oi  7ia  si  pa  pto 


WINS  UPPER  SURFACE 


MACH  < l) 

a 1.212  ALPHA  l 21 

SECTION  1 

11VI1NG  UPPER  SURFACE 

2V/B 

.4360  .7710 

VC 

.274 

- .0869 

.402 

-.1693 

,563 

.0994 

.650 

.0140 

.730 

-.0237 

.760 

.0347 

.808 

.0073 

.850 

-.1202 

.857 

,0182_ 

.903 

.0620~ 

.930 

.1048 

.953 

.1311 

MACH  l 1) 

a 1,218  ALFHA  ( 3)  : 

SECTION  t 

HVrtNG  UPPER  SURFACE 

W/B 

,4360  .7710 

VC 

.000 

.3370  ,3729 

.020 

.4715 

.030 

.3326 

.048 

.2937 

.030 

.2932 

.083 

.1358 

.130 

-.0216 

.177 

.0468 

.250 

-.1972 

.274 

-.1370 

.402 

-.2167 

.365 

.0058 

.630 

-.2096 

.730 

-.0983 

.760 

.0411 

-4.411  RUN  a 147.000  RN/L  a 7.123  SETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.SOO 

.650 

.657 

.005 

.950 

.953 


-.0058 

-.0061 

.0073 

.0801 


-.0278 


.0940 


IRF7U68) 


.000 


DA7E  07  NQV  74 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  309 


1A70  01  TIB  St  P2  P10  VlING  UPPER  SURFACE 

MACH  1 11  a 1.223  ALPHA  I 4)  a -2.190  RUN  = 147,000  RN/L  = 7,125  BETA 

SECTION  l HVrtNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


ev/u 

,4330 

,7710 

x/c 

.000 

.3949 

.4626 

.020 

.4260 

.030 

.2814 

.046 

.2426 

.050 

.2383 

.063 

.0736 

.130 

-.1238 

.177 

- ,0062 

.230 

-.2716 

.274 

-.1620 

.402 

-.2578 

.363 

-.1760 

.650 

-.4367 

.730 

- .2203 

.760 

.0296 

.60S 

- .0141 

.650 

-.1404 

.657 

-.0241 

,903 

-.0189 

.930 

.0057 

.933 

.0166 

MACH  < 15  = 1.223  ALPHA  ( 35  = ,013  RUN  a 147.000  RN/L  = 7.123  BETA 

SECTION  t 15V/TNG  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

SJr/B  .4360  ,7710 

x/c 


,000 

.4217 

.3266 

.020 

.3368 

.030 

.2185 

.040 

.1666 

.030 

.1789 

.003 

.0025 

.130 

-.2418 

.177 

-.0693 

.230 

-.3528 

.274 

-.2339 

.402 

-.3066 

.565 

-.3360 

.650 

-.3308 

.730 

-.3136 

,760 

.0063 

.600 

-.0232 

{RF7U6S5 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  mESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  510 


U70  01  712  SI  P2  P10  WINS  UPPER  SURFACE 


HACH  1 1)  » 1.225  ALPHA  l 51  a .015 

SECTION  {.  UVttNG  UPPER  SLRF-ACE  ...  DEPENDENT— VAR 1 ABLE  CP  - 


tff/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.550 

-.1675 

.837 

-.0369 

.003 

-.0379 

,030 

-.1484 

.933 

-.0133 

MACH  1 1)  a 1.220  ALPHA  ( 51  a 2.237  RUN  = 147,000  RH/L 

SECTION  < II WING.  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


2T/B 

,4380 

.7710 

X/C 

.000 

.4151 

.5830 

.020 

.2471 

.030 

,1331 

.048 

,1132 

.030 

,0892- 

.083 

-.0818 

■ ISO 

-.3637 

.177 

-.1620 

.230 

-.4387 

.274 

-.3109 

.402 

-.3368 

.365 

-.4199 

.830 

-.3868 

.730 

-.3433 

.760 

-.0331 

• 808 

-.0408 

.850 

-.2363 

.857 

-.0320 

.903 

-.0313 

.930 

-.2333 

.933 

-.0394 

7.123  BETA 


(RF7U66) 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRE38URE  DATA  - IA70 


PACE  Sit 


7470  07  T16  SI  P2  P70  VJIN6  UPPER  SURFACE 

MACH  l 77  » 7,670  ALPHA  7 7)  ■ 4,466  RUN  « 747,000  RN/L  » 7,765  BETA 

SECT ICW  l 77VJ7NO  UPPER  SURFACE  OEPENOENT  VARIABLE  CP 


IRP7USS) 

« ,000 


*y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3763 

,3969 

.060 

.0730 

,030 

,0130 

,046 

.0739 

, ,030 

- .0066 

.063 

-.7665 

.130 

-.4396 

.777 

-.6317 

,650 

-.3376 

.674 

-.3677 

.406 

-.4717 

.563 

-.4379 

.630 

-.6637 

,730 

-.3679 

.760 

-.0954 

,806 

-.0746 

,830 

-.6603 

.637 

-.0709 

' .905 

-;0639 

.930 

-.6630 

.933 

-.0347 

MACH  ( 1)  a 7.603  ALPHA  ( 6)  3 6.649  RUN  a 147.000  RN/L  a 7,725  BETA 

SECTICN  < 7 > VII  NS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4360  .7710 

X/C 


.000 

.3306 

.6746 

,020 

-.1683 

.030 

-.0631 

.046 

-.0788 

.050 

-.6366 

.065 

-.2318 

.150 

- . 3037 

.177 

-.3466 

.250 

-.6061 

.274 

-.4174 

.402 

-.4376 

.565 

-.4946 

.650 

-.7316 

.750 

-.3126 

.760 

-.7601 

.606 

-.7130 

.000 


0«e  Of  NO U T4 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TAfO 


Ufa  oi  tie  si  P2  pia 

■ MACH  l 1)  u 1.E03  ALPHA  ( »>  s 6.64$ 

SECT  few  { 11WINS  UPPER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


ZY/B 

.4360- 

.7710 

x/c 

.690 

-.3916 

*65f 

-.0947 

.$05 

-.061$ 

.$50 

-.3949 

»$5S 

- ,0f3$ 

PACE  S1E 


WINS  UPPER  SURFACE  IRFTU69) 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - TA70 


PACE  513 


TA7Q  01  712  Si  P2  PS 

REFERENCE  OAT  a 


SREF 

n 

2690.0000  SO. FT. 

nw 

X 

1076.6800 

IN.  XO 

LREF 

« 

474.6100  IN. 

VM1P 

X 

;0000 

\N.  TO 

BREF 

3 

936.6300  IN. 

ZMIP 

X 

375,0000 

TN.  ZO 

SCALE 

X 

.0150 

MACH 

t>  a ,90Q- 

ALPHA  1 

a -8.661 

RUN 

SECTION  t tlWW  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


VANS  LOWER  SURFACE  (RF7L43)  < 25  SEP  74  > 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

5 

3,000 

ELV-1  a 

.000 

ELV-2 

= 

.000 

ELV-3  a 

.000 

ELV-4 

X 

.000 

BDFLAP  a 

.000 

ELV-TB 

X 

.000 

ELV-CB  a 

.000 

13T.0Q0  RN/L  a 3.939  BETA  = 8.464 


2T/0 

.4380 

X/C 

.000 

.2744 

.020 

.030 

-.3461 

.oao 

-.2527 

,030 

,083 

-.3522 

.130 

.177 

-.1970 

.230 

.274 

-.1194 

• 402 

.0507 

.363 

.0702 

« 650 

.730 

.760 

-.6632 

.608 

-.6776 

.850 

,857 

-.3951 

.805 

-.3160 

.830 

.833 

-.2661 

KACH  ( 1) 

5 

SECTION  { 

DVJ1NG 

2r/B 

.4360 

X/C 

• 000 

.3753 

.020 

,030 

-.1750 

.048 

-.1362 

.030 

,083 

-.1994 

.130 

.177 

-.1050 

,250 

.7710 

.1966 
-1 ,0411 

-1,0134 
-.5231 
' -.5251 

- .3040 
-.5375 

-.7516 

-.1930 

,699  ALPHA  (.  2>  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.3319 

-.6316 

-.6846 

-.2214 


-6.490 


RUN  = 137.000  RN/L  * 


3,989  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.464 


2031 


OMt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PA6E  51* 


7470  07  772  Si  P2  PS  V)7N0  LOWER  SURFACE 

MACH  < 17  » ,899  ALPHA  1 27  * -6.490 

SECT 7CH  l 17 WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/9  .4360  ,7710 


X/C 


.274 

-.0441 

.402 

.0908 

.565 

.0977 

.630 

-.3366 

.730 

-.5325 

.760 

-.6571 

,809 

-.8707 

.930 

-.7627 

.957 

-.3879 

.905 

-.3074 

.950 

-.2010 

.953 

- .2492 

MACH  ( 17  3 .699  ALPHA  ( 37  = -4.341  RUM  3 137.000  RN/L  = 5.989  BETA 

SECTICN  1 17W7N5  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


&f/B 

.4380 

.7710 

x/c 

.000 

.4473 

.4371 

.020 

-.8062 

.030 

-.0235 

.048 

-.0184 

.030 

-.4846 

.095 

-.0608 

• .150 

-.0818 

.177 

-.0267 

.250 

-.0833 

.274 

.0193 

.402 

.1262 

.585 

.1024 

.650 

-.3393 

.750 

-.3717 

.760 

-.0548 

.909 

-.8831 

.850 

- . 3980 

.857 

-.3757 

.905 

-.2944 

.950 

-.1913 

.953 

- .2278 

IRFTL437 


8.464 


CMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ->  U7Q 


PACE  SIS 


TA70  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  LCWER  SWFACE 

MACH  (l)a  .697  ALPHA  l 41  a -2.175  RUN  a 137.000  RN/L  a 3.969  BETA 

SECTION  l DW1N5  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4094 

.3300 

.020 

-.3772 

.030 

.1126 

.046 

.0926 

,050 

-.2106 

.003 

.0241 

.150 

-.0242 

.177 

.0439 

.250 

-.0043 

.274 

.0732 

.402 

.1332 

.535 

.1104 

.650 

-.3391 

,750 

-.5793 

.760 

-.6523 

.808 

-.8790 

.650 

-.3936 

.057 

-.3382 

.905 

- ,2671 

.950 

-.1790 

,953 

-.1973 

MACH  < 1)  = .099  ALPHA  C 3)  a -,009  RUN  a 137.000  RN/L  = • 3.989  BETA 

3ECT1CN  l DW1NS  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3027 

.6148 

.020 

-.0436 

.030 

.2232 

.048 

.1911 

.030 

-.0096 

.085 

.1160 

.150 

.0266 

.177 

.1101 

.230 

.0317 

.274 

.1236 

.402 

.1632 

.363 

.1231 

.650 

-.3291 

,750 

-.3396 

.760 

-.6363 

.608 

-.0391 

TRFTL43) 
a S. 444 


S.464 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE'  DM4  - 7470 


, PACE  Sit 


I47Q  ,oi  na  si  pa  ps  wind  loner  surf4ce 

MACH  1 11  » .696  ALPHA  { 51  * -.009 

SECTION  ( 11  WIND  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4390 

.7710 

x/c 

• 990 

-.4860 

.657 

- ,3406 

.905 

-.8941 

• 990 

-.1659 

.953 

-.1907 

MACH  l 11  a .699  ALPHA  1 61  a 
SECTION  1 11  WIND  LOWER  SURFACE 


a.iSS  RUN  a 1ST. ODD  RN/L  » S.969  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Bt/0 

.4380 

.7710 

x/c 

,000 

.4916 

.8287 

.020 

.1901 

.030 

.3231 

.049 

.2779 

.050 

.1497 

.065 

.1960 

.150 

.0578 

,177 

.1693 

,230 

.1033 

• 274 

.1693 

.402 

.2123 

.565 

,1334 

.650 

-.3074 

.750 

-.5290 

.760 

-.8191 

,606 

-.6341 

.930 

-.8319 

.957 

-.337.1 

.909 

-.2474' 

.930 

-.1766 

.933 

r .1668 

1RFTL431 


a 8,464 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA6E  517 


U70  01  112  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


MACH  I t)  a .400  ALPHA  1 7)  a 4. SOS  RUN  a 137,000  RtVL 

SECTION  1 DVrtNtj  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


OV/6  ,4360  ,7710 

X/C 


.000 

.4630 

.6004 

.020 

,3614 

.030 

.4006 

.046 

.3476 

.050 

.2755 

.065 

.2635 

,150 

.1070 

.177 

.2177 

.250 

.1501 

.274 

.2049 

.402 

.2312 

.565 

.1427 

,650 

-.2645 

.750 

-.5046 

.760 

-.6028_ 

.806 

-.6465 

.650 

-.7346 

,857 

-.3670 

.905 

-.2676 

.950 

-.3234 

.953 

-.2062 

5.969  BETA 


MACH  (.  1)  a ,900  ALPHA  ( 8)  a 
SECTION  ( UWING  LOWER  SURFACE 


2f/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.4236 

.5457 

,020 

.4648 

.030 

.4382 

,048 

.4013 

.050 

.3760 

,065 

.3132 

.150 

.1399 

.177 

.2525 

.250 

.1937 

.274 

.2294 

,402 

.2396 

.565 

,1401 

.650 

-.2633 

.750 

-.4820 

.760 

-.5908 

,606 

-.6266 

6.469  RUN  = 137.000  RtVL  a 5.9S9  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7L43) 
a '6,46* 


8.464 


OATt  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DkU  - XA70 


PAGE  318 


MACH  < 1) 

a .900  ALPHA 

SECTION  I 

IVWlNG  LOWER  SURFACE 

*V/B 

.4360  .7710 

x/c 

.990 

-.7119 

.837 

-.4619 

.909 

- .2826 

.930 

-.6912 

.953 

-.2022 

MACH  t 11 

a .899  ALPHA  1 

SECTION  < 

DVUNG  LOWER  SURFACE 

STf/B 

,4360  .7710 

X/C 

.000 

.4163  , 4973 

.020  • 

.5759 

.030 

.4970 

.046 

.4345 

,030 

. - ,4606 

.083 

.3339 

.130 

.1680 

.177' 

.2634 

.230 

.2321 

.274 

.2372 

.402* 

.2348 

.363 

.1273 

.630 

-.2421’ 

.750 

-.4341 

• 760' 

-.3819. 

.608 

-.8174 

.830. 

-.6739 

.837 

-.6084 

.905 

-.3082 

.930 

-.7961 

IA70  01  712  Si  P2  PS 
6. ASS 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


WtNG  LOWER  SURFACE 


,841  RUN  = 137.DQQ  RN/L  a 3,989  SETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRFTLAS) 


a 9.464 


-.1996 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA,  - IA70 


PACE  519 


1A70  01  TIB  31  PB  PB  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l B)  a 1.079  ALPHA  1 17  * -8.697  RUN  a 145.000  RN/L  a 6.S7S  BETA 

SECTION  1 11  WINS  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.OOQ 

.3389 

.3749 

.020 

-.9310 

.030 

-.2396 

.048 

-.1926 

.050 

-.9669 

.065 

-.2173 

.150 

-.5015 

.177 

-.1743 

.250 

-.7498 

.274 

-.1097 

.402 

-.1969 

.565 

.2261 

.650 

-.0843 

.750 

-.2319 

.760 

-.3532 

.60S 

-.5735 

.850 

-.4150 

• --.sir  • 

• -.7359 

- 

.905 

-.8152 

.950 

-.5722 

.953 

-.5591 

MACH  ( 2)  a 1.095  ALPHA  ( 2)  = -6.617  RUN  a 145.000  RN/L  .'.a  6.676  BETA 

SECTION  C 17 WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.OQO 

.4484 

.4723 

,020 

-.8326 

.030 

-.0657 

.04® 

-.0468 

.030 

-.6139 

.065 

-.0890 

,130 

-.4102 

.177 

-.1049 

,230 

-.1883 

.274 

-.0411 

, 402 

.1108 

,363 

.2769 

.630 

-.0414 

.730 

-.2129 

.760 

-.3115 

.806 

- . 5329 

IRF7L43) 
a 8.640 


8.640 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TATO 


PACE  920 


UTQ  01  T12  SI  P2  PS  VANS  LCMSR  SURFACE 

MACH  l l>  a 1.005  ALPHA  ( 2>  a -6.617 


SECTION  l UWJN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /Q 

,.4360 

.7710 

X/C 

.850 

-.3990 

.857 

-.8960 

.903 

-.8160 

.930 

-.3441 

.933 

-.5486 

MACH  l 2)  = 1.105  ALPHA  ( 5)  5 -4.409  RUN  = 145.000  RTVL 

SECTION  l UVrtNO  LOWER  SURFACE DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2V/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.5115 

.3372 

.020 

-.7113 

.030 

.0392 

.048 

.0638 

.050 

-.7181 

.083 

-.0240 

.130 

-.2044 

.177 

-.0266 

.230 

.1316 

.274 

.0094 

.402 

.2431 

.363 

.3201 

.630 

-.0226 

.750 

-.2032 

.'760 

-.2786 

.808 

-.3037  . 

.830 

-;3920 

.837 

-.6660 

.903 

- . 7894 

;93D 

-.3073 

.933 

-.5468 

6.678  BETA 


TRF7L43) 


8.640 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  FRES3URE  BATA  - 1A7D 


PA6E  321 


1A70  01  712  31  P2  PS  VJ1N6  LOWER  SURFACE 

MACH  1 2)  a 1.113  ALPHA  l A)  a -2.200  RON  a 1A3.000  RN/L  a 6.678  BETA 

SECTION  1 DVI1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*7/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3333 

.6367 

.020 

-.3260 

.030 

.1670 

,046 

.1383 

.030 

-.4140 

,085 

.0356 

.130 

.0663 

.177 

.0373 

.230 

.1908 

.274 

.1411 

.402 

,3094 

.363 

.3434 

,630 

-.0118 

.730 

-.1849 

.760 

-.2377 

.808 

-.4827 

.830 

- .3860 

.837 

-.6463 

.90S 

-.7702 

.930 

-.3468 

.933 

-.3332 

MACH  1 2) 

« 1. 

110  ALPHA 

SECTION  l 

1)WTN5  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.ooo 

.3723 

.7267 

.020 

.0140 

.030 

.2844 

.048 

■ 2516 

.030 

.1069 

,083 

.1380 

.130 

.1211 

.177 

.1687 

.230 

.2469 

,274 

.2208 

.402 

.3442 

.363 

.3361 

.630 

-.0102 

. 730 

-.1927 

.760 

-.2369 

.606 

-.4839 

,010  RUN  3 143,000  RN/L  = 6.678  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7L43) 
a 6.640 


a 8,640 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  922 


U70  01  712  31  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


MACR  l 2)  o 1,110  ALPHA  ( 3)  a ,010 
SECTION  { DWINS.  LOWER  SURFACE  _ DEPENDENT  -VARIABLE  CP 


8V/B 

.4360 

.7710 

XAC 

,690 

- .3921 

,657 

-.6463 

.903 

-.7723 

.930 

-.3534 

.933 

- . 3232 

MACH  < 2)  a 1,104  ALPHA  l 6)  a 2,227  RUN  3 145,000  RN^L  a 9.678  BETA 

SECTION  t DVIINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,ooo 

.3624 

.7330 

.020 

.3110 

.030 

.3666 

.048 

.3442 

.030 

.2923 

.063 

.2626 

.130 

.1618 

.177 

.2342 

.230 

.2966 

.274 

.2832 

.402 

.3730 

.565 

.3660 

.630 

-.0083 

.750 

-.1638 

.760 

-.2394 

.608 

-.4848 

,630 

-.3977 

.637 

-.6343 

,903 

-.7761 

,930 

-.3619 

.933 

-.3212 

IRF7L43T 


a 6.640 


OATt  07  NOV  74 


tabulated  pressure  data  - two 


PACE  523 


U70  Ot  712  Si  P2  PS  WINO  LOWER  SURFACE 

MACH  l 2)  a 1.096  ALPHA  ( 7)  a 4.426  RUN  a 145,000  RN/L  a 6.676  BETA 

SEC71CN  1 l'.VUUH  LOWER  SURFACE  DEPENOENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.5253 

.7264 

.020 

.4969 

.030 

.4610 

.046 

.4136 

.030 

.4293 

.063 

.3413 

,130 

.1934 

,177 

.3169 

.230 

.3417 

.274 

.3336 

,4oa 

.4021 

,563 

.3752 

,630 

- .0034 

,730 

-.1641 

,760 

-.2609 

,606  " 

■-.4672 

,650 

-.4012 

.657 

-.6601 

- 

.903 

-.7779 

,950 

-.5668 

.933 

-.5236 

MACH  < 2)  = 1.066  ALPHA  1 6)  a 6.641  RUN 


145.000  RN/L 


SECTION  ( DW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENOENT  VARIABLE  CP 


2r/S 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4394 

.6989 

.020 

.6093 

.030 

.3311 

.048 

.4638 

.030 

.5186 

,083 

.4030 

.130 

.2124 

.177 

.3321 

.250 

.3696 

♦ 274 

.3300 

.402 

.3992 

.365 

.3813 

.850 

-.0053 

.750 

-.1861 

.780 

-.2722 

.808 

-.4841 

6.676  BETA 


(RFTL4S) 
a 8.640 


8.640 


OAU  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PA6E  924 


U70  01  T12  51  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7L43) 

MACH  1 2)  a 1.085  ALPHA  1 8)  a 8.841 

8ECUCN  ; hviim  lows*  surface dependent  varubue“cp'~ 


2Y/B 

.4360 

. .7710 

X/C 

.850 

-.4082 

.857 

-.6657 

.905 

-.7746 

.950 

-.5734 

,993 

-.5140 

HACH  1 8>  a 1,077  ALPHA  t 9}  a 8,650  RUN  = 145,000  RN/L  a 6,678  BETA  a 6.640 

SECTION  l llVrtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4644 

.6361 

.020 

.6970 

.030 

.5821 

.048 

.5269 

.050 

.5951 

.085 

.4312 

.150 

.2287 

.177 

.3632 

.250 

.3947 

.274 

.3508 

.402 

.3813 

.565 

.3329 

.650 

- .0077 

.750 

-.1918 

.760 

-.2607 

.80S 

-.4945 

.850 

-.4121 

.857 

-.6672 

.905 

-.7825 

.950 

-.3770 

.953 

-.3081 

DATE  07  MW  14 


tabulated  pressure  data  - utq 


PACE  525 


7A70  01  TIB  51  P2  PS  WlUG  LOWER  SURFACE 

MACH  ( It  • 1,185  ALPHA  ( H * -8,622  RUM  « 76.000  RW/L  * 7,115  SETA 

SECTION  1 UWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

K/C 

,009 

.3108 

,4457 

,029 

-.7513 

.030 

-.2431 

.048 

-.2023 

,050 

-.7962 

.085 

-.2260 

,130 

—.4236 

.177 

-.0203 

.250 

-.6530 

.274 

— ,027  3 

.402 

-.1195 

.565 

,2846 

■ .650 

.0414 

.750 

-.0753 

.750 

- .2331 

,808' 

-.4333“ 

“ 

,850 

-.2671 

,857 

-.5494 

.903 

-.6562 

,950 

-,4191 

.953 

-.7526 

MACH  ( 2)  a 1,199  ALPHA  ( 2)  = -6,549  RUN  a 76.00Q  RWL  = 1.178  BETA 

3ECTT0N  1 DWIN5  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2f/B 

,4360 

.7710 

X/C 

,QBQ 

,3931 

.5250 

♦oats 

-.6939 

.030 

-.1613 

.046 

-.1450 

.050 

-.7058 

,063 

-.1908 

• ISO 

-.3697 

.177 

- .0003 

.230 

-.4490 

.274 

.0196 

.402 

- ,0670 

.563 

,3350 

.630 

.0789 

.730 

-.0668 

,760 

-.2088 

.606 

-.4108 

(RF7LW 
a 8.665 


9. 565 


DATE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7Q 


PAGE  326 


7470  07  712  Si  P2  P6  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  I'S)  a l.m  ALPHA  l 2)  a -6.649 

SECTION  ( 11  WINS  LOWER  .SURFACE  _OEPENDENL VARJMLE_CP 

27/0  .4560  .7710 

X'C 
.690 
.697 
.909 
.980 
.995 

MACH  { 5) 

SECTION  < 

27 /B 
VC 

.000  ,4237  .6127 

.020  -.5791 

.030  -.0647 

.048  - ,0939 

.090  , -.9954 

.069  -.0459 

.190  -.2639 

.177  .1092 

.290  -.1212 

.274  .0627 

.402  .0991 

.965'  .3733 

.690  ,0680 

.730  -.0661 

.760  -.1847 

.806  -.3906 

.830  -.2497 

.897  -.3061 

.909  -.6268 

,950 
.993 


-.3246 

-.6432 


- .2538 


-.4208 


-.7297 

a 1,206  ALPHA  l 3)  a 
11WING  LOWER  SURFACE 
.4360  .7710  . 


-4.433  RUN  = 76.000  RN/L  * 7.178  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7L43) 


6,665 


7130 


,4196 


DATE  07  NOV  14 


1 ASSUMED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA6E  527 


1A7Q  01  T12  SI  P2  PS  WIN5  LOWER  SURFACE 

HAW  t 3>  « 1.209  ALPHA  { 45  » -2.244  RUN  a 75.000  RN/L  a 7.178  BE7A 

SECTION  1 11WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9V/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.4643 

.6618 

.020 

-.4566 

.020 

.0204 

.048 

.0024 

.050 

-.4343 

.085 

.0474 

.150 

-.0756 

.177 

.0963 

,230 

.1318 

.274 

.0924 

,402 

.2976 

.363 

.4004 

.630 

.0933 

,750 

-.0662 

,760 

-.1631 

. ftnft — 

.930 

-.2344 

.,837 

-.4919 

'.90S 

-.6134 

.950 

-.4230 

.933 

-.7009 

MACH  l 31 

= 1. 

207  ALPHA 

SECTION  ( 

11WIN6  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

VC 

•QQQ 

.4979 

.7249 

,020 

-.2402 

,030 

.2362 

.046 

.2534 

.030 

-.1318 

.033 

.1486 

,130 

.1285 

.177 

.1738 

,230 

.2897 

.274 

.1308 

.402 

.3713 

.365 

.4215 

.630 

.0642 

.730 

-.0711 

.760 

-.1346 

,806 

-.1663 

-.005  RUN  = 76.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.178  BETA 


(RF7L431 
■ 8.665 


8.665 


DATE  07  NOV  74 


7ABULA7ED  PRESSURE  0474  - 7470 


PAGE  528 


\470  01  712  SI  P2  P8  WING  LOWER  SURFACE 


MACH  l 3)  a 1.207  ALPHA  [ i)  a -.006 


SECTION  l 1)WING  LCMER_  3URF ACE 


27/B 

.4360  ,7710 

X/C 

.850 

-.2647 

.857 

-.4864 

.805 

-.6118 

.950 

-.4346 

.953 

-.6992 

MACH  1 3) 

a 1,202  ALPHA 

SECTION  t 

1TVJ1N&  LOWER  SURFACE 

2f/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.5510  .7854 

.020 

.2322 

.030 

.3464 

.048 

.3181 

.050 

.2557 

.085 

.1940 

.150 

.1545 

.177 

.2114 

,250 

.3435 

.274 

.2729 

.402 

.4134 

,565 

.4421 

,850 

.0883 

.750 

-.0695 

.760 

-.1496 

.808 

-.3661 

.850 

-.2669 

.857 

-.4874 

,905 

-.6131 

.950 

-.4379 

.953 

-.7021 

DEPENDENT  VARIABLE  _CP. 


2.211  RUN  a 76.000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RN/L 


7.178  BETA 


(RF7L43T 


8.665 


OATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DAT*.  - tA.70 


PACE  329 


U7o  01  tie  ai  pa  pa  wtnc  lower  surface 

M6CH  l 37  * 1.199  ALPHA  t 7)  a 4.443  RUN  3 79,000  RN/L  a 7,176  BETA 

SECT  1C**  1 HWTNC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


a*/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.3311 

.7979 

.oao 

.4810 

.030 

.4338 

.048 

.4038 

.030 

.4361 

,oas 

.3308 

.130 

.1989 

.177 

.3110 

.aso 

.4009 

.274 

.3508 

.402 

.4496 

.363 

.4378 

.930 

.0930 

.750 

-.0639 

,760 

-.1438 

.808 

-.3624 

.830 

-.2634 

- .837 

-.4866 

.903 

-.6131 

.950 

-.4379 

.933 

-.7031 

MACH  ( 37 

= 1. 

183  ALPHA 

SECTION  < 

DVI1N5  LOWER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,OQQ 

.3316 

.7783 

• 020 

.6164 

•030 

.3333 

.048 

.4872 

.050 

.3407 

.035 

.4010 

.150 

.2192 

.177 

.3392 

.250 

.4272 

.274 

,3792 

,402 

.4493 

.335 

.4449 

.650 

.0914 

.750 

-.0730 

.760 

-.1376 

.903 

-.3736 

9.649  RUN  a 76.000  RN/L  a 7,176  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7L431 
a 6.693 


6,663 


oaic  Q7  nov  n 


TABVA.ATEO  PRESSURE  DM*  - U7Q 


PACE  530 


IATQ  01  TIE  SI  PE  PS  V|IN(#  LCMER  SURFACE  • 

MACH  ( 3)  a 1,183  ALPHA  t Si  a 6,649 

SECTION  l liWtNS  LCMER'  SURFACE DEPENDENT'  VARrABLE'CP” 


3f/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.630 

- ,2749 

.637 

-.4933 

.903 

-.6164 

.930 

-.4437 

.933 

-.7073 

MACH  l 5)  = l.m  ALPHA  ( 9i  a S.S37  RUN  a T6.QQQ  RN/L  a T.17S  BETA 

SECTION  i 1)W1N6  LOWER  SURFACE DEPENDENT  VARIABLE  CP 


37 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.5310 

.7441 

.oao 

.7059 

.030 

.3846 

.046 

.3367 

.030 

.6106 

.063 

.4190 

.130 

.3307 

.177 

.3385 

,650 

,4447 

.374 

.3683 

.403 

.4139 

.563 

,3963 

.630 

.0813' 

.730 

-.0639 

.760 

-.1779 

.808 

-.3896 

.630 

-.3867 

.837 

- . 5049 

.903 

-.6139 

,930 

-.4497 

.933 

-.6934 

IRF7L43) 


8.665 


,4497 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTO 


PAGE  SM 


MACH  l>  4>  a 


1,504 


U70  01  TIE  Si  PE  PS  WING  LOWER  3URFACE 

ALPHA  < 1)  a -6,933  NUN  a 117, ODO  RN/L  = 7.469  BETA 


<RF7L43) 
a 6,713 


SECTION  < DVrtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.3729 

.6124 

,OEO 

- ,4142 

.030 

- ,0393 

.046 

-.0667 

,050 

-.4462 

.063 

-.1263 

.130 

-.2193 

.177 

-.1076 

.250 

-.3764 

.274 

-.0979 

.402 

.0396 

.565 

.2166 

.650 

-.1282 

.750 

.0190 

.750 

.0396 

.606 

-.1002 

.930 

.0362 ' 

.637 

-.2407 

.903 

-.3433 

.950 

-.1076 

.933 

-.4192 

MACH  < 4)  a 1.504  ALPHA  ( S)  a -6,633  RUN  a 117,000  RN/L  a 7,499  BETA  = 6.713 

SECTION  l UWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Ey/B  .4360  .7710 

VC 


.000 

,4207 

.6333 

.020 

-.3726 

.030 

-.0123 

.048 

-.0247 

,050 

-.3973 

,053 

-.0942 

.150 

-.1696 

.177 

-.0941 

.250 

-.3200 

.274 

-.0949 

.402 

.0490 

. 565 

.2435 

.650 

-.0234 

.750 

.0366 

.760 

.0665 

906 

-.0669 

DATE  07  NOV  74 


7ABULA7E0  PRESSURE  DATA  « U70 


PA5E  MS 


' wn  01  T18  51  PS  P5  VI1N5  LOW®  3URPACE  IRFTL43) 

MAW  < 4)  a 1,804  ALPHA  1 fi)  » >6.555 

SECTION  1 1)V)INC  LOW®  SURFACE  DEPENDENVVARl ABLE -CP- 

Sfr/B  ,4560  ,7710 

VC  ' 


,630 

.0149 

,857 

- .8303 

,503 

-.3377 

,630 

-.1237 

,533 

-.4136 

, 

4.363  RUN  = 117,000  RN/L  a 7.485  BETA  a 6.715 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


VC 


.000 

.4793 

.7028 

.050 

-.3066 

.030 

.0435 

.048 

• .0138 

.050 

-.3306 

.063 

-.0345 

.ISO 

-.1363 

.177 

-.0774 

.830 

-.2336 

.874 

-.0734 

.402 

.0680 

.383 

.8959 

,630 

.0971 

.730 

.1138 

.760 

,0768 

.600 

-.0603 

.650 

.0178 

.837  ' 

-.8823 

.503 

-.3323 

,530 

-.1336 

.933 

-.4094 

MACH  s 41  a 1.304  ALPHA  1 3)  a 
SECTION  1 UNWIND  LOWER  SURFACE 
»/B  .4360  . 7710 


GATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1ATO 


PAGE  553 


U70  01  TIE  St  PE  PS  VANS  LOWER  SURFACE 


MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  1 41  a 
SECTION  t DVJINO  LOWER  SURFACE 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,4961 

.7410 

.020 

- .2364 

.010 

.0653 

.046 

.0511 

.050 

-.2586 

.065 

,0789 

.150 

-.1164 

.177 

-.0521 

.250 

-.1506 

•274 

-.0436 

.402 

.0831 

.565 

.3976 

.650 

.2262 

.750 

.1831 

.760 

.0933 

.606 

-.0625 

.650 

,0328 

.657 

- .2097 

.905 

- ,3220 

.950 

-.1264 

.953 

- .3991 

MACH  l 4) 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  l 

11UIN&  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,00Q 

.5115 

.7764 

.020 

-.1475 

,Q3Q 

,1416 

,04a 

.1210 

.□sa 

-.1468 

.083 

,0987 

.isa 

-.0379 

.177 

.0494 

.250 

-.0354 

.274 

.0517 

.402 

.1407 

. 565 

.5130 

,830 

.3308 

.730 

.1916 

.760 

.1053 

.808 

-.0506 

-E.I44  RUN  a 117,000  RN/L  a 7.469  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.133  RUN  5 117.000  RN/L  3 7.469  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7L43) 
a 6*71 5 


8.715 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DVT*  - U70 


PAGE  334 


1VTO  01  TIE  SI  PE  PS  VltNG  LOWER  SURFACE 


MAW  l 4)  a 1.304  ALPHA  { 31  s ,133 
SECTtW  l HVrtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT- VARIABLE  CP 


av/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.630 

.0183 

.637 

-.1893 

.80S 

-.3136 

.830 

-.1366 

.833 

-.3923 

MACH  t..4)  B 1,304  ALPHA  l 61  a 2,368  RUN  = 117,000  RN/L  a 7. 468  BETA 

SECTION  < 1) TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

s/c 


.OOO 

.3302 

.8062 

.020 

-.0176 

.030 

.2340 

.046 

.2324 

.050 

.0066 

.065 

.1235 

.150 

.0405 

•177 

.1163 

.250 

.0773 

.274 

.1104 

,402 

.2094 

,565 

.3761 

.650 

.3416 

.750 

.2034 

,760 

.1226 

,606 

-.0327 

,650 

.0160 

.057 

-.1647 

.005 

-.3028 

.950 

-.1391 

.953 

-.3621 

TRF7L43) 


6.713 


DATE  01  NOV  74 


TABULATE!!  PRESSURE  0474  - U70 


PACE  ,53» 


UTQ  01  712  SI  P2  PS  HUB  LOIER  SWF  ACE 

MACH  t 4)  » 1,304  ALPHA  IT)’  *.623  RUM  = 117 ,000  IUVL  = 7,499  BETA 


SECTION  1 DW1U6  LCWER  SURFACE 


*Y/B 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

,3609 

.6473 

.020 

.1930 

,030 

.3304 

, 

,Q4B 

,2793 

.030 

.2128 

.093 

.1732 

.150 

.0641 

,177 

.1613 

.230 

.2603 

.274 

.1393 

,402 

.3093 

,395 

.6196 

.630 

,3322 

.730 

.2009 

.760 

.1416 

.909 

-.0182 

.930 

.0103 

.937 

-.1704 

.903 

- .2996 

.930 

-.1416 

.953 

-.3701 

MACH  ( 41 

a 1. 

1 304  ALPHA 

SECTION  1 

HWtNG 

LCWER  SURFACE 

27/9 

.4360 

,7710 

X/C 

,GQO 

.3995 

.8763 

,020 

.4269 

,030 

.3823 

.046 

.3306 

,030 

,4048 

.063 

.2270 

• 130 

.2273 

.17? 

.2180 

,230 

.3619 

,274 

.4421 

,402 

.4767 

.563 

.6136 

• 630 

.3157 

,750 

.1663 

,760 

,1343 

,606 

-.0249 

DEPENOENT  VARIABLE  CP 


6.B51  RUN  = 117,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.499  BETA 


1RFTL43) 
i 9,713 


8.713 


CMC  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  336 


1A70  01  712  SI  P2  PS  WINS  COWER  SURFACE 

MACH  { 41  a 1,504  ALPHA  1 8}  a S.651 
SECTION  l 11WTN5  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V /B 

.4350 

.7710 

X/C 

.850 

.0016 

.657 

-.1732 

.905 

-.2911 

.950 

-.1481 

.953 

-.3704 

MACH  < 4)  a 1.904  ALPHA  ( 9)  a 9.130 


RUN  a 117 .000  RN/L  a 


7,489  BETA 


SECTION  ( DWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZV/'B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.6433 

.8777 

,020 

.6919 

.030 

.4481 

.046 

.4088 

.050 

.6135 

.085 

.3241 

.130 

.3089 

.177 

.3930 

.250 

.3343 

.274 

.3213 

.402 

.4839 

.565 

.3343 

.830 

.2888 

.730 

.1643 

.760 

.1061 

.808 

-.0383 

,830 

-.0088 

.637 

-.1786 

.905 

-.2833 

.930 

-.1510 

.933 

-.3358 

(RFTL43) 


a 8. 715 


1510 


DA7E  07  NOV  74 


TABULATED  RES9URE  DMA  - IA7D 


PAOE  557 


tA7o  oi  rta  3i  pa  pa 

REFERENCE  DMA 

ane?  « 2090,0000  aa.fr.  xmrp  » ioto.oooo  in.  xo 

LREP  » 474. 8100  IN,  YMRP  it  ,0000  IN,  yo 

BPEF  * 953.3000  IN.  ZWP  3 373.0000  IN.  20 

8CAL5  « .0130 

MACH  (1)  « .900  ALPHA  1 1)  « *6.593  • NUN  '« 


WIND  LOWER  SURFACE  (RF7L*41  { t3  SEP  74  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETA 

* 

4.000 

ELV-1  « 

.000 

ELV-2 

3 

.000 

elv-3  a ' 

.000 

ELV-4 

a . 

.000 

BDFLAP  a 

,000 

ELV-IB 

3 

.000 

ELV-CQ  a - 

.000 

133.000  RN/L  » 5.953  BETA  a 4.231 


SECTION  < 1)\W1N6  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2f/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1763 

.0340 

.020 

-1.0977 

.030 

-.4030 

.040 

-.3094 

.030 

-1.0849 

.003 

- .3720 

.150 

-.3030 

.177 

-.2479 

.230 

-.9003 

.274 

-.1917 

.402 

-.0224 

.303 

.0048 

.630 

-.3457 

.730 

-.3971 

.760 

-.0899. 

.008 

-.8601 

.830 

-.7681 

.837 

-.4204 

.903 

-.3762 

.950 

-.2604 

.953 

-.3344 

MACH  { 1)  3 ,698  ALPHA  1 2)  a -6.423  RUN  a 136.000  RN/L  a 3.936  BETA  a 4.231 

SECTION  I UVIINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4300  ,7710 

X/C 

.000  .2900  .1936 

.020  -1.0236 

.030  -.2432 

.048  -.1901 

.030  -.9964 

.083  -.2371 

.150  -.4309 

.177  -.1042 

.230 


.0098 


am  w>v  n 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PA6E  538 


1AT0  01  Tl«  SI  PS  PS  VANS  LOWER  SURFACE 

MAW  Ul*  .6SS  ALPHA  t Z)  a -8.423 
OtCTICW  l 11VHN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27  /D 

.4360 

,7710 

VC 

.274 

-.1141 

.402 

,0237 

.565 

.0291 

.650 

-.3601 

.750 

-.6013 

.760 

-.9744 

,60* 

- ,8477 

.850 

-.5052 

,857 

-.4062 

.905 

-.3361 

,930 

-.2623 

.953 

-.2836 

MACH  t 1>  3 .896  ALPHA  1 3)  a -4.889  ' RUN  a 136,000  RWL  a 3.936  BETA 

SECTION  t 1 IVANS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B  ,4360  .7710 


VC 

.000 

.oao 

.030 

,048 

.050 

.005 

,150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.565 

.650 

.750 

.760 

.SOB 

,850 

.857 

.905 

.950 

.953 


.5718 

-.0977 

-.0817 

-.1406 

-.0976 

-.0487 

.0612 

.0461 


-.6616 

-.8586 

-.3835 

-.3059 

-.2516 


.3273 

-.8892 

-.6281 

-.1375 

-.1118 

-.3842 

-.9157 


-.5929 


(RF7L44) 


4.231 


,2157 


DATE  QT  NOV  ?* 


TABULATED  PRESSWE  DATA  - tATO 


PAGE  359 


TATO 

01  TIE  SI  PE  P6 

WIND  LOWER  SURFACE 

IRPTL44) 

MACH  I 11  « 

.696 

ALPHA  l 41  a -2.121 

RUN  a 

136.000  RN/L  = 3.936  BETA 

pl 

< 

it 

S&CTTCiN  I 11WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Zl/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4273 

.4312 

.030 

-.3458 

.030 

.0388 

.046 

.0272 

.050 

- .2628 

.065 

- .0367 

.150 

-.0369 

.177 

-.0166 

.250 

- .0524 

.274 

1 .0066 

.402 

.0928 

.363 

.0594 

.650 

-.3820 

.730 

-.6198 

.760 

-.6596 

.eoa 

-.8508 

.650 

-.3964 

.857 

-.3751 

.903 

- .2886 

.950 

-.2135 

.953 

-.2283 

MACH  ( 11  = .697  ALPHA  l 3)  a ,023  RUN  s 136,000  RN/L 

SECTION  ( 1JVIIN&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4323 

.3302 

.020 

*•.1663 

.030 

.1332 

.046 

.1243 

.030 

-.1037 

.063 

.8334 

.150 

-.0063 

.177 

.0473 

.230 

.0043 

,274 

.0392 

.402 

.1220 

.563 

.0710 

.630 

-.3733 

,730 

-.3963 

.760 

-.6333 

.608 

-.6470 

3,936  BETA  a 4.231 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PA6E  940 


U70  01  TIE  SI  P2  PS  WIN6  LOWER  SURFACE 

MACH  l II  a .647  ALPHA  ( ))  5 .023 

SECTION  { DVJlNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,650 

-.4984 

.657' 

-.3565 

.905 

- .2740 

,950 

-.1977 

.953 

-.2171 

MACH  l 1)  = .646  ALPHA  l 6)  = 2.135  RUN  a 13B.00Q  RN/L  a 5.956  BETA 

SECTION  l DVjtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4460 

.5576 

.020 

.0873 

.030 

.2555 

.048 

,2122 

.030 

.0669 

.oes 

.1367 

.130' 

.0361 

.177 

.1079 

,230 

.0356 

.274 

.1054 

.402 

.1463 

,363 

.0794 

.650 

-.3512 

.730 

-.5734 

.760 

-.6343 

• 80S 

-.8300 

.830 

-.5562 

,837 

-.3578 

,903 

-.2564 

♦ 930 

- .1926 

,953 

-.1946- 

IRF7L44) 


4,231 


4.1926 


OKIE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  541 


IA7Q 

01  T12  SI  P2  P8 

WNt  LOWER 

surface 

(RF7L44) 

MACH  I 1)  a 

.899 

ALPHA  l 7)  a 4.306 

RUN  = 

136.000  RN/L 

a 3.956  BETA 

a 4,23 

3ECUCN  l 1TW1NG  LOWER  SURFACE  DEPEMDEMT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4203 

.3389 

.020 

.2733 

.030 

.3392 

,048 

.2888 

.030 

.2068 

.093 

.2092 

.130 

.0774 

.177 

.1628 

.230 

,1023 

.274 

.1482 

.402 

.1723 

.383 

.0824 

.930 

-.3311 

.730 

-.3495 

.760 

- . 6218 

,809 

-.7530 

.830 

-.7633 

.837 

-;4434 

,903 

-.2339 

.930 

-.2394 

.953 

-.1739 

MACH  1 1)  3 .899  ALPHA  1 9)  a 8.443  RUN  = 136.000  RH/L  = 5.936  BETA  = 4.231 

SECTION  ( uvmto  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARTABLE  CP 

2t/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

• 3952 

.3016 

.020 

.4061 

.050 

• 3090 

.040 

.3361 

♦ 030 

.3122 

.00  3 

.2331 

.130 

.1116 

♦ 177 

.1960 

,230 

■ 1483 

.274 

,1760 

♦ 402 

• 1906 

« 303 

.0907 

.030 

-.3033 

,730 

-.3235 

♦ 760 

- ,6110 

.000 

-•7425 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  542 


U7Q  01  T12  Si  P2  PS  WINS  LCViER  SURFACE  (RF7L44) 

MACH  1 1)  » ,699  . ALPHA  t S)  » 6,443 

3ECT1CM  ( DVJ1N9  LOWER  SURFACE.  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

A/C 

.650 

-.7419 

.637 

- . 3262 

.903 

-.2683 

.930 

- , 3388 

.933 

-.1903 

MACH  L *>  a 

,899  ALPHA 

SECTION 

1 UVUN9  LCWER  SURFACE 

2Y/S 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3602 

.4301 

.020 

.5038 

.030 

,4198 

.046 

.3643 

.030 

.3991 

.085 

.2804 

,130' 

,1406 

.177 

,2162 

.230 

.1900 

.274 

.1900 

.402 

.1886 

.•363 

.0782' 

.630' 

-.2791 

i 730 

-.4894 

.760 

-.6016 

.808 

-.7323 

,4  SO 

- , 7021 

.837 

-.6234- 

.903 

-.3109 

.930 

-.823$ 

.933 

-.1973 

6,596  RUN  a 136.060  RN/L 

dependent  VARIABLE  CP 


5,956  BETA  a 4,231 


date  07  uov  74 


TA6ULATE0  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  543 


1A70  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  COWER  SURFACE 

MACH  \ E>  a 1 ,008  ALPHA  l 1)  a -6.764  RUN  a 144.000  RN/L  a 6,067  BETA 

SECTION  < DW1NS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.2669 

.2736 

.020 

-.9536 

.030 

- .2302 

.048 

-.1803 

.030 

-.9921 

.063 

-.1326 

.150 

- , 3069 

.177 

-.1733 

•230 

-.3479 

,274 

-.1136 

.402 

-.1433 

.365 

.1499 

.630 

-.0942 

.730 

-.2592 

.760 

-.3762 

.609 

-.3724 

.630 

-.4443 

.957 

-.7426 

.903 

-.6376 

.930 

-.3677 

.933 

-.3943 

MACH  l 2) 

= 1. 

101  ALPHA 

SECTION  l 

1JW1N6  LOWER  SURFACE 

27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.ODD 

.3673 

.3660 

.OZO 

-.6674 

.0*0 

-.0846 

.046 

-.0679 

.050 

-.6638 

.005 

-.1163 

.150 

-.4133 

,177 

-.0681 

.250 

-.3099 

.274 

-.0663 

,402 

.0338 

,505 

.1940 

.550 

-.0331 

.750 

-.2317 

.760 

-.3469 

.505 

-.3438 

6.649 


RUN  = 144,000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.667  BETA 


tRPTL44) 
a 4.321 


4.3E1 


DATE  07  UQV  74 


TABULA7E0  PRESSURE  DM*  - U70 


PAGE  544 


1A70  01  714  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7L44) 

MACH  ( 41  « 1,101  ALPHA  (.  4)  a '6.649 

SECTION  ( DWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

47 /B  .4360  .7710 

X/C 


.630 

-.4138 

.837 

-.7097 

.905 

-.7742 

.930 

-.5643 

.933 

-.3408 

MACH  1 2)  a 1.115  ALFHA  t 3)  a -4;444  RUN  a 144.000  RN/U  = 6.667  BETA  a 4.341 

SECT1CN  1 11VIING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4360  .7710 

X/C 

.000  . 4466  . 4638 

.020  -.7400 

.030  .0033 

.048  ,0369 

.050  - ,7299 

.063  -.0337 

.150  -.,1435 

,17.7  -.0013 

.450  .0^95 

.274  -.0173 

.402  .'t$46 

.363  .237? 

.630  -.0350 

.730  -.4149 

;?60  -.3106 

.806  -.3147 

.6^0  ' -.4098 

,»47  -.6767 

.905  -.7764 

.950  ’ -.560? 

.933 


-.312? 


OATt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PA&E  545 


IA70 

01  T12  SI  P2  P8 

WINS  LOWER 

SURFACE 

IRF7L441 

MACH  t 21  » 

1.126 

ALPHA  1 4>  a -2.236 

RUN  a 

144.000  RN7L 

a 6.967  BETA 

a 4.32' 

SECTION  C UWTN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.4396 

.3413 

.020 

- . 5863 

.030 

.1063 

.046 

.1024 

.030 

-.5113 

.063 

.0060 

*1  50 

.0473 

,177 

.0534 

.230 

.1986 

.274 

.0270 

.402 

.2255 

• 363 

.2912 

.630  ~ 

-.0292 

.730 

-.1997 

.760 

-.2788 

,606 

-.4898 

.630 

-.4002 

.637 

-.6495 

,603 

-.7644 

.650 

-.5539 

.656 

-.4973 

MACH  l 2)  = 1.125  ALPHA  l 5)  = -.024  RUN  = 144.000  RN/L  = 6.657  BETA  s 4,321 

SECTION  t 11WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ev/Q  .4360  .7710 

VC 


• QQQ 

.4747 

.6281 

.020 

-.0965 

.030 

.2166 

.046 

,1943 

.050 

.0619 

.063 

,0929 

.130 

.1120 

.177 

.06  39 

.230 

.2210 

.274 

.1485 

.402 

,2769 

.363 

.3039 

• 630 

-.0254 

.750 

-.1914 

.760 

-.2673 

,606 

— ,4000 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DVT*,  - 1A7Q 


PASS'  34ft 


IA70  01  112  SI  P2  P6  WINS  LCWER  SURFACE  IRF7L44) 

MACH  ( 25  a 1.123  ALPHA  { S)  a -.624 
SECTION-  t UWIN&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/Q 

,4360 

.7710 

%/C 

.630 

-.4002 

.637 

-.6434 

.903 

-.7397 

.9  30 

-.5336 

.933 

-.4693 

MACH  (.21  o l4iiS  ALPHA  ( 6)  a 2,171 


RUN  a 144,000  RN/L 


SECTION  I 15w1n4  LdwEft  SURFACE 


ZY/B  .4360  . 7710 


%/C 

.000 

.020 

.030 

,046 

.030 

.065 

.130 

.177 

,aso 

,274 

'.<102 

.56S 

.WO 

-.730 

',7Eo 

-.sob 

.aifc 

iSSt 

iboi 
.6 'so 
,953 


.4729 

.6630 

.2460 

,3342 

.2951 

.2396 

.2211 

it  334 

.1927 

,2720 

.2143 

.3tfi8 

.31'3'S 

-.0271 

•-,'1963 

-.2712 

4t4873 

4,4103 

-.6335 

-.'7423 

4.3629 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6. act  BETA  - a 4,521  - 


-.4275 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


P4GE  347 


1470  01  712  SI  P2  P8  WING  LCWER  SURFACE  CRF7L44) 

MACH  1 21  a 1.103  ALPHA  1 7)  a 4,362  ' RUN  a 144.000  RN/L  a 6.667  BETA  a 4.321 

SECTION  t 1JVJING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

,4350 

.7710 

X/C 

.000 

,4387 

.6376 

.020 

.4297 

.030 

,4246 

.048 

.3794 

,030 

.3733 

.083 

.3033 

.130 

.1760 

.177 

.2536 

. .230 

.3034 

.274 

.2573 

.402 

,3199 

,363 

.3027 

.630 

- .0333 

.730 

-.2047 

.760 

-.2674 

,008 

-.3054 

.630 

-.4223 

,837 

-.6703 

.003 

-.6460 

.830 

-.3820 

.933 

-.4873 

MACH  t 2)  a 1 .003  ALPHA  < 0)  a 6.3SO  RUN  a 144.000  RN/L  a 6.667  BETA  a 4.321 

SECTION  {,  OWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

,3900 

,6399 

.020 

.3466 

,030 

.4790 

,046 

.4327 

,030 

.4664 

,063 

.3360 

.ISO 

.1946 

.177 

.2961 

.230 

.3336 

.274 

.2662 

.402 

.3264 

.363 

.2944 

.630 

-.0344 

.730 

-.2091 

,760 

-.2936 

.60S 

-.3207 

OATt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DAT*  - TA7B 


PACE  546 


MACH  {,  21 
SECTION-  ( 
2V/B 

X/C 

.aso 

,857 

.905 

.950 

,955 


TA7Q  01  TIE  Si  P2  P8 
a 4 ,095  ALPHA  ( 8)  a 8.550 

4>VAN6  LCMER  SURFACE - - DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4380  .7740 


VANS  LCWER  SURFACE 


-.8799 

-.6762 


-.4294 


-.5662 


-.4922 

MACH  l 2>  a ..  4,085  ALPHA  < 9) 
SECTION  l A4VAN5  LCWCT!  SURFACE 
2V/B  .4360  .7740 


8,726  RUN  a 444.QOO  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.687  BETA 


X/C 

.000 

,020 

.030 

.048 

,050 

.065 

.450 

.177 

.250 

.274 

.402 

.565 

.650 

.750 

.760 

,806 

.850 

.857 

.905 

.950 

.953 


.3242 

.5162 

.4714 

.3914 

.3203 

.25199 

.3251 

.2782 


.8414 

.6362 


.5422 

,2131 

.3635 


-.3021 

-.5267 

-.6625 

-.7902 

-.5093 


-.0299 

-.2085 


-.4304 


IRF7LA4) 


a 4.324 


5887 


0 ATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U» 


PAGE  549 


IA70  05  152  S5  P2  PS  WING  LCWER  SURFACE 

MACH  I Si  » 5.595  ALPHA  t 5)  = -8.875  RUN  = 79.000  RN/L  = 7.089  BETA 

SECTION  t liWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

,080 

.2039 

.2973 

.020 

-.7944 

,030 

-.3046 

.048 

-.3228 

,050 

-.8294 

.063 

-.5786 

.150 

-.4459 

.177 

-.5329 

.2  50 

-.6149 

,274 

-.0693 

,402 

-.1780 

.563 

.5964 

,650 

.0112 

.750 

-.1327 

.760 

-.2341 

.80S 

-.4713 

,850 

-.3076 

,857 

-.3785 

.005 

-.6923 

.9  50 

-.4489 

,953 

-.7710 

MACH  < Si  = 5.207  ALPHA  I 2)  = -6.690  RUN  = 79.000  RN/L  = 7.0S9  BETA 

SECT TON  ( DW5NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2y/B  .4360  .7750 

X/C 


,□00 

.2662 

.4136 

.080 

-.7233 

.030 

-.2206 

,048 

-.1751 

,050 

-.7304 

.093 

-.0994 

,1  50 

-.3820 

.177 

-.0721 

.250 

-.3736 

.274 

-.0283 

.402 

-.0913 

.365 

.2393 

.630 

.0397 

.758 

-.1105 

.780 

-.2442 

.808 

-.4392 

(RF7LA41 

4.333 


4.335 


DATE  07  NOV  T4 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1ATO 


PACE  550 


wo  oi  na  si  pa  pb  whs  lower  surface  iwm*> 


MACH  { si  o l.aOT  ALPHA  { El  = -6.630 

3ECT10N  \ UWLN6  LOWER  SURFACE  . . DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2t /a 

.4360  .7710 

y/c 

.636 

-.2662 

,637 

-.3303 

.303 

-.6663 

.330 

-.4402 

.953 

-.7438 

MACH  ( 31 

= . 1.216  ALPHA  1 

SECTION  (. 

11  WINS  LOST  SURFACE 

27 /'B 

,4360  ,7710 

VC 

,000 

,3380  .3077 

.020 

-.6263’ 

.030 

-.1101 

.048 

-.0943 

.030 

-.6374 

.063 

.0341 

.130 

-.3012 

.177 

.0107 

.230 

-.1563 

.274 

.0020 

.•402 

- ,'0302 

.365' 

.2909 

,630' 

,0649 

,730 

-.0203 

.760 

-.2297 

,606' 

-.4146 

.650' 

-.2693 

.637 

-;S2S9 

,905 

-.6449 

.930 

-.4322 

.933 

-.7243 

-4.469  RUN 


79.000  Rti/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,063  BETA 


4.333 


owe  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  531 


IA7Q  01  T12  SI  P2  P8  VlTN6  LOWER  SURFACE 

MACH  t 37  3 1.219  ALPHA  1 4)  a -2.262  RUN  = 79.QQQ  RN/L  a 7.089  BETA 

SECTION  i 15VIIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4380 

.7710 

X/C 

■ 

,000 

.4014 

.5844 

* OSD 

- . 5078 

.030 

-.0016 

.048 

.0509 

.030 

-.4847 

.083 

.0425 

,130 

- .0937 

.177 

.0512 

.230 

-.1113 

,274 

.0477 

.402 

.1460 

« 565 

.3340 

.650 

.0788 

.730 

- .0837 

.760 

-.1931 

.606 

-.3944 

,850 

-.2713 

.857 

- . 5092 

,905 

-.6298 

.930 

-.4394 

,953 

-.7103 

MACH  1 35  a 1.218  ALPHA  ( 5)  a -.054  RUN  = 79.000  RN/L  a 7.089  BETA 

SECTION  < 15 WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

x/c 


.ooo 

.4137 

.6387 

.020 

-.3091 

.030 

.1394 

.048 

.1609 

,050 

-.1891 

.063 

.1309 

.130 

-.0482 

.177 

.1048 

,230 

.2829 

.274 

.1153 

.402 

.2763 

.365 

.3673 

• 650 

.0638 

.730 

-.0693 

,760 

-.1777 

,603 

-.3801 

IRF7L445 
a 4.335 


4.335 


date  a?  mom  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - IAJQ 


PA6E  132 


1A70  01  7 IE  St  PE  PS  WINS  U3WER  SURFACE  ihFTltt) 


MACU  \ St  E 1,218  ALPHA  l 5)  S 
SECTION  l 15W1U6  LCWER  SURFACE 


27  46 

.4360  .7710 

VC 

.850 

- ,2922 

,657 

-.3010 

,903 

-.6240 

,9  50 

-.4469 

.953 

-.7061 

MACH  t 31 

* 1,211  ALPHA  l 65  a 

SECTION  l 

llWlNO  LOWER  SURFACE 

27/9 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.4774  .6199 

.020 

*0056 

,030 

,3202  , 

,046 

.2671 

.030 

.1233 

.033 

.1703 

.150 

,1316 

,177 

,1737 

,230 

.3032 

.274 

.4499 

.402 

,3373 

.S&3 

.3601 

.630 

,6644 

,730 

-.6664 

,76o 

-,1738' 

,606 

-.3601, 

,63& 

-i264s 

,657- 

-.5017 

.903 

- ,027.1, 

.650 

-,4iUb 

,933 

-,7i02 

- .634 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8, 153  RUN  = T9 ,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,059  BETA 


4,335 


DME  07  NO V 74 


TABULATED  PRESSURE  047 A - 1470 


PAGE  S5S 


MACH  l 3)  a 1.203  ALPHA  1 
SECTION  {.  UVIINO  LOWER  SURFACE 


2V/B 

.4360 

.7770 

x/c 

.000 

.4631 

.6020 

,020 

,3674 

.030 

.3976 

,040 

.3546 

.050 

.3335 

,005 

.2624 

.150 

.7  693 

.777 

.2133 

.250 

.3478 

.274 

.2469 

.402 

.3492 

• 565 

.3738 

.650 

.0647 

.750 

-.0919 

.760 

-.1736 

.60S 

-.3833 

.650 

-.2901 

.917 

-.3079 

.905 

-.6334 

.950 

-.4600 

.9  53 

-.7169 

IA70  07  772  S7  P2  P» 

7)  3 4.355  RUN  3 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


WINS  LOWER  SURFACE 
73,000  RN/L  3 7.069  BETA 


MACH  7 35  a 7.194  ALPHA  7 8)  a 6.556  RUN  a 79.000  RN/L  a 7,009  BETA 

SECTION  7 DWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2t/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.4077 

,7103 

.020 

.5413 

,030 

.4549 

,049 

.4158 

.030 

.4742 

.065 

.3424 

• X 90 

.1967 

.177 

.2027 

.230 

.3838 

.274 

.2878 

.402 

.3343 

.363 

.3614 

• 630 

.0641 

,730 

-.0939 

.760 

-.1818 

.600 

-.3904 

7RF7L44I 
a 4.335 


a 4.335 


BATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7A70 


PACE  554 


U7Q  05  T12  55  P2  P6  WIND  LONER  SURFACE 

MACH  I 37  a 5.594  ALPHA  f.  85  a 8,556 
SECTION  ( 17WIN6  LCMER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4560 

.7750 

x/c 

,850 

-.2960 

.857 

-.5545 

.905 

-.6588 

.950 

- . 4640 

,955 

-.7134 

MACH  I 57 

a 5. 

183  ALPHA 

SECTION  ( 

17W1N6  LONER  SURFACE 

2f/B 

.4560 

.7710 

X/C 

.000 

.5858 

.6863 

.oao 

.8556 

.050 

.5045 

.048 

.4635 

.050 

.3669 

.085 

.5859 

.550 

.2189 

.577 

.3122 

.250 

.4535 

.274 

.5085 

.403 

.3305 

.565 

.3388 

.650 

.0623 

.750 

-.1051 

.760 

-.1968 

.808 

-.4008 

.850 

-.3006 

.857 

-.5241 

.903 

-.6430 

,930 

-.4668 

.935 

-.6959 

8.775  RUN  a 79.000  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP- 


7.089  BETA 


IRF7L44) 


4.555 


CMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMO,  - 1470 


PA6E  333 


1A70  01  TIE  51  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  < 4)  a 1.504  ALPHA  < 11  = -8.886  RUN  * 116.000  RN/L  = 7.556  SETA 

SECTION  I 11VIIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/0 

.4380 

.7710 

x/c 

,OQQ 

.2493 

.4318 

.080 

-.4386 

.030 

-.2033 

.048 

-.1602 

,050 

-.4923 

.085 

-.1714 

.150 

-.2500 

.177 

-.1661 

.850 

-.4393 

.274 

-.1308 

.402 

.0087 

,563 

.0885 

.650 

-.2313 

.750 

-.1752 

.760 

- .0082 

.808 

-.1347 

.850 

- .0353 

.857 

-.2820 

.805 

-.3777 

.850 

-.1603 

.933 

-.4473 

MACH  ( 41 

S 1, 

504  ALFHA 

SECTION  ( 

DVJIN6  LOWER  SURFACE 

2f/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3097 

-5165 

4 020 

-.4300 

.030 

-.1160 

.046 

-.1025 

.050 

-.4603 

.083 

-.1406 

.150 

-.2278 

.177 

-.1544 

.230 

-.3925 

.274 

-.1379 

.402 

.0211 

.963 

.1243 

.650 

-.1231 

.730 

.0038 

. ,760 

.0043 

,608 

-.1479 

-6,655 


RUN  = 116.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,556  BETA 


WF7L441 

4,358 


4.358 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PA6E'  336 


U70  01  712  Si  P2  PS  VINO  LEVER  SURFACE  WFTt.44) 

HACH  < 4)  3 1,504  ALPHA  ( 2)  a -6.655 

asaiw  t dwino  lower  surface  dependent  variable  cp 

27/ 0 ,4360  .7710 


-4,400  RUN  = 116,000  RN/L  = 7,356  BETA'  = ■ 4.338- 

depenoent  Variable  cp 

27/ 0 .4360  .7710 

H/i 

,6oo  .3473 

.020 

.030  -.0466 

.048  - .0300 

.050 

.083  -.0948 

.150 

.177  -.1298 

,250 

.21*4  -.1106 

.402  .0404 

.563  .1974' 

.830 
.730 

.760  .0167 

iStfa  4,1365 

.830 

,'857  4,2661 

.903  -.36i9 

.930 

t953  -.4375 


.3603 

-.3811 

-.4032 

-.1935 

-.3326 

.0218 
.089  6 

4.0037 

-AM 


x/c 


,850 

-.0287 

,6ST 

- .2761 

,905 

-.3734 

,930 

-.1633 

,933 

-.4442 

NACH'  -1  4)  a 1.504  ALPHA  C 3)  a 
SECTION  < 1)vIn6  LOWER  SURFACE 


DATE  07  NOV  74 


7 ABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  337 


TATO  01  712  SI  P2  PS  VI1N6  LOWER  SURFACE 

MACH  l 41  S 1,304  ALPHA  < 4)  = -2.133  RUN  a 116.000  RN/L  = 7.336  BETA 

SECTION  1 UVANG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ey/b 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.3803 

.6064 

.020 

- .3040 

,030 

.0122 

.048 

-.0123 

,030 

- .3266 

.085 

- ,0218 

.150 

-.1494 

.177 

- .0013 

.250 

-.2259 

.274 

-.0633 

.402 

.0619 

.363 

.3179 

.650 

.2179 

.730 

,1479 

.760 

.0390 

.606 

-.1134 

.650 

— .□064 

»637 

-.2466 

.003 

-.3320 

.050 

-.1616 

,053 

-.4252 

MACH  1 4)  a 1.304  ALPHA  l 31  a .087  RUN  a 116.000  RN/L  a 7.336  BETA 

SECTION  < 1 IVANS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

* 

2Y/B  .4360  . 7710 

x/c 


,000 

.4037 

.8793 

,020 

-.1877 

,030 

.0730 

,048 

.0327 

,050 

-.1979 

,083 

.0437 

,130 

- .0586 

,177 

.0035 

,230 

-.0921 

,274 

.0230 

402 

.0971 

363 

.4020 

630 

.2999 

750 

.1644 

760 

.0613 

808 

-.0904 

(RF7L441 

4.336 


a 4.338 


OME  07  Nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - tMO 


PAofe*  558 


1A7Q  01  712  si  PS  PS  VJ1NS  LOWE*  SURFACE 


MacN  t 4) 

« 1.304  auPNa  l 

SECTION  i 

DVUNO  LOWER  SURFACE 

2v/B 

.4360  ,7710 

X/C 

(850 

■•,0039 

.857 

-.2268 

.605 

-.3390 

.950 

-.1586 

.953 

-.4146 

MAOl  1 4) 

* Ij5d4  AlpNA  t 

SECTION  l 

nwiNii  lcJwst  Surface 

am 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

,4272  .7158 

.020 

-.0667 

.030 

.2087 

.048 

,1944 

.050 

-.6406 

.085 

,0738 

.ISO 

.0176 

.177 

.0774 

.250 

,0320 

.274 

.1016 

.402 

.167.7 

’.  565 

.4644 

.650 

.3198 

.750 

.1746 

*760 

.0777 

*808 

-.b75ti 

.850 

-*b07s 

.6^7 

-.2143 

.905 

-.3265 

.950 

, -.i566 

.065 

-.4054 

.087 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2,521  fiuN  6 iii.QOQ  riVl  a 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7, 656  BETA 


tEPtL  44) 


= 4,566 


DATE  07  NOV  7 A 


7 ABULATEO  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  559 


U70  01  TIE  Si  PE  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  1 41  a 1,504  ALPHA  l 7)  = 4,557  RUN  = 116,000  RN/L  = 7,556  BETA 

SECTION  l 11VANG  LOwHR  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

,4560 

.7710 

X/C 

•000 

.4562 

,7471 

.020 

.1663 

.030 

.E6S2 

.040 

,2206 

.030 

.1745 

.o&s 

.1590 

.130 

.1037 

.177 

.1592 

.£30 

,2591 

.£74 

.2084 

.402 

.2589 

.563 

.4892 

.630 

.3141 

.730 

.1761 

.760 

.0847 

.606 

- .0604 

.630 

-.0129 

.657 

-,2044 

.903 

-.5214 

.930 

-.1648 

.953 

-.5981 

MACH  { 4) 

- 1. 

504  ALPHA 

SECTION  i 

11UING  LOWER  SURFACE 

£7/B 

.4560 

.7710 

X/C 

.ooo 

.4548 

.7752 

.020 

.4017 

.030 

.5503 

.046 

.3357 

.050 

.3717 

.063 

.2569 

.130  '* 

.1604 

.177 

.2657 

.230 

.2935 

.£74 

.2857 

*40£ 

,2626 

.563 

.4740 

.650 

.3014 

.730 

.1561 

.760 

.0751 

.608 

-.0654 

6.76E  RUN  a 116.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,556  BETA 


IRF7L4A) 

4.556 


A, 356 


DATE  07  NOV  74 


TABUU7E0  PRESSURE  DATA  - U70 


m%  5»0' 


U70  01  T«  SI  P2  PS  VJlND  UgNER  SURFA^ 


MACH  I ♦!  » l,«94  ALW  \ S)  s 

SECTION  ( UVilNO  LCMER  SURF  NOE 
8V/B  .4460  .7710 

x/c 


.650 

- .0046 

.657 

-.0049 

.005 

-.5010 

.650 

-.1750 

.954 

-.395$ 

MACH  l 4)  5 1.394  ALPHA 

SECTtON 

( UVJIN6  LCWOI  SURFACE 

zr/o 

.4360  .7710 

VC 

.000 

.4946  .7876 

.ooo 

.5954 

.050 

.4090 

.046 

.3846 

.050 

.3298 

.065 

.3030 

.150 

.8195 

.177 

.30?? 

,050 

• 369? 

,074 

.0640 

.400 

.04?2 

,565 

.4405 

.650 

.841? 

.750 

.mi 

.760 

•066? 

,806 

-.076? 

,650 

’•.945? 

.937 

-.8064 

.905 

^.3153 

,959 

*.W6 

,933 

-.3914 

s,762 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9.001  9 |1$,990  R^L 

DEPENDENT  VIABLE  CP 


7,35$  $ETA  - 4.?3$ 


Due  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 

1A70  01  T12  Si  P2  PS 

REFERENCE  DATA 


SREF 

9 

2690.0000  SQ.FT 

. XMRP 

= 1076,6800  IN.  X 0 

LREF 

a 

474.8100  IN. 

VMTP 

a .0000  IN.  VO 

bref 

% 

936.6800  IN. 

2MIP 

a 375.0000  IN.  20 

scale 

a 

.0150 

MACH 

t 

1>  a .901 

ALPHA  t 

1)  a -8.587 

SECTION  l 1IVANG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE 


PAGE  561 

VANG  LOWER  SURFACE  IRF7L45)  l 25  SEP  74  > 


PARAMETRIC  DATA 


BETA 

3 

,000 

ELV-1 

,000 

ELV-2 

a 

.000 

ELV-3 

= 

,000 

ELV-4 

X 

.000 

BDFLAP 

= 

,000 

ELV-IB 

= 

.000 

ELV-OB 

a 

,000 

138.000  RN/L  S 5.959  BETA  =>  .000 


2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

,1091 

-.0929 

,020 

-1.0815 

.030 

-.4000 

,049 

-.3053 

,050 

-1.0718 

.095 

- .3496 

,150 

- , 5990 

.177 

-.2313 

,250 

-.9333 

.274 

— ,1996 

.402 

-.1127 

« 565 

-.1271 

.650 

-.4035 

.750 

-.6335 

.760 

-.6796 

.909 

-.8357 

,950 

-.7991 

.957 

- . 6728 

,905 

-.3816 

.950 

-.2385 

.953 

-.2860 

MACH  ( 1)  = .897  ALPHA  T 2)  = 

SECTION  < DWt  NO  LOWER  SURFACE 


27 /B  .4360  .7710 


X/C 

.000  .2172  .0595 

.020  -1.0806 

.030  -.2637 

,048  -.2035 

,050  -1.0609 

.085  -.2519 

.150  -.5232 

.177  -.1710 

.250 


-8.430  RUN 


136.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.989  BETA 


.000 


0412 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PA6E  562 


U70  01  T12  SI  P2  PS  VJ1N4  LOWER  SURFACE 

MACH  ( t>  a .897  ALPHA  l 2)  a -6.430 
SECT 7CW  l 1TVHU6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27  /B  .4360  .7710 

x/c 


£74 

-.1333 

4Q£ 

-.0518 

365 

-.1039 

630 

-.4200 

730 

-.8591 

760 

-.6696 

606 

-.6163 

,630 

-.5451 

.637 

-.5219 

.603 

-.3431 

,930 

-.2454 

,936 

-.2733 

MACH  t 1)  a .896  ALPHA  t 31  a >4.286  RUN  s 138.000  RN/L  = 5.989  BETA 

SECTION  t 11WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/S 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3062 

.1966 

.020 

-.8338 

.030 

-.1319 

,043 

-.1077 

.030 

-.6838 

.083 

-.1370 

.130 

-.2278 

.177 

-.1093 

.230 

-.1399 

' .274 

-.0629 

.402 

-.0109. 

.363 

-.o7eo 

.830 

-.4163 

• 730“ 

-.6303 

.760 

-.8371 

,808 

-.8084 

.8  30 

-.4387 

58  37 

-.4733 

.903 

-.3234 

.930 

- .2948 

.933 

-.2390 

IRFTL45) 


.000 


OATS  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OATA  - 1A7D 


PAOE  563 


U70  01  TIE  SI  P2  PS  VllND  LOWER  SURFACE 

MAW  1 17  3 .699  ALPHA  (,  4)  a -2.146  RUN  a 136.000  RN/L  a 5.969  BETA 

SECT! OH  l 11VI1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

VC 

.OQQ 

.3686 

.3352 

.020 

- . 5983 

.030 

-.0045 

.046 

- .0082 

.030 

-.338  5 

.063 

-.0644 

.130 

-.0934 

.177 

-.0466 

.230 

-.1009 

.274 

- .0308 

.402 

.0246 

.363 

-.0354 

.630 

-.4174 

.730 

-.6461 

.760 

-.6443 

.608 

-.7981 

.830 

-.3928 

.837 

-.4380 

.903 

-.3082 

.930 

-.2439 

,933 

-.2371 

MACH  ( 1) 

3 , 

898  ALPHA 

SECTION  l 

11W1N6  LOWER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

VC 

• OQQ 

.3863 

.4346 

«02Q 

-.2687 

,030 

.1124 

,043 

.0867 

,030 

-.1887 

,035 

.0231 

,130 

-.0392 

.177 

.0123 

.230 

-.0493  ’ 

,274 

.0130 

.402 

.0493 

.363 

-.0469 

.630 

-.4170 

,750 

-.6299 

,760 

-.6323 

.303 

-.7622 

.ODD  RUN  3 139.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.989  BETA 


IRFTL43) 

,000 


.000 


DATE  07  MOV  74 


tabulated  pressure  data  - iato 


PA6E  564 


U70  01  TIE  SI  PE  PS  V41N0  LOWER  SURFACE 


MACR  \ 1)  4.  ,636  ALPHA  l 5)  a ,00Q 

SECT1W  < 1>V|1N6  LOWER  6URFACE  DEPENDENT  V ART  ABLE  CP 

2Y/9  .4360  ,7710 

X/C 


asp 

-.3906 

657 

-.4629 

903 

-.2863 

950 

- .2200 

953 

-.2085 

MACH  <,  1>  = .696  ALPHA  l 6)  = 2,140  RUN  a 136.000  RtVL  = 5.969  BETA 

SECTION  { lTVlTNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


ZY/B 

.4360 

.7710 

VC 

.ooo 

.3939 

.4794 

.020 

- .0079 

.030 

.2077 

.046 

.1697 

.030 

-.0091 

,085 

.0994 

.150 

.0072 

.177 

.0669 

.230 

.0060 

.274 

.03,67 

.402 

.07.66 

,363 

-.0300 

.650 

-.4002 

.750 

-.6069 

.7§0 

-.6176 

• 60S 

-.7326 

.630 

-.4243 

.an. 

-.5274 

.903 

-.27,33 

.930 

-.2214 

.933 

-.1662 

IRFTL43) 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 


P4GE  545 


1470  01  712  51  P2  PS  WING  LCMER  SURP4CE 

MACH  ( l)  a .499  ALPHA  1 7)  * 4.247  RUN  a 135.000  RN/L  a 3.959  BET 4 

SECTION  l 11W1NG  LCMER  SURFACE  DEPENDENT  VARtABLE  CP 


1RF7L45T 
a .000 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3729 

.4736 

,oao 

.1762 

.030 

.2763 

.049 

.2329 

.050 

.1283 

.063 

.1593 

.130 

.0449 

.177 

.1113 

.230 

.0514 

.274 

.0932 

.402 

.1027 

.563 

- .0106 

.650 

-.3796 

.730 

-.5854 

.760 

- . 6066 

.609 

>-.7200 

.630 

-.7672 

.637 

-.5330 

.903 

-.2873 

.9  30 

-.2539 

.953 

-.1068 

MACH  C 1)  = .699  ALPHA  l 6)  a 6.435  RUN  a 136.000  RN/L  = 5.909  BETA  = .000 

SECTION  ( DVJING  LOST  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  .7710 

X/C 


►oaa 

.3406 

.4357 

>020 

.3077 

.030 

.3241 

.048 

.2763 

.030 

.2302 

,083 

.2009 

,130 

,0754 

,177 

.144  3 

,230 

.0924 

274 

.1203 

402 

.1193 

363 

-.0008 

650 

-.3541 

730 

-.5662 

760 

-.6166 

808 

-.7349 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


page  m 


1A70  07  772  St  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  TRF7L45) 

HACH  l 1J  a .899  ALPHA  l 6)  a 6,433 

SECT 70*  T 17W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4300  .7770 

x/c 

.630  -.7753 

.637  -.3639 

,903  -.3013 

.930  -.3626 

.933  -.1950 

MACH  I 1)  = ,699  ALPHA  ( 9)  a 

SECTION  I OWING  LOWER  SURFACE 
Zu  B .4360  . 7710 

x/c 


.000 

.2687 

.3688 

.020 

.4173 

.030 

.3333 

.046 

.3064 

,030 

.3224 

.063 

.2304 

.130 

.1067 

.177 

.1691 

-.230 

.1408 

.274 

.1409 

'.402 

.1262 

.363 

- .0032 

.'650 

-.3175 

.730 

-i?292 

.760 

'-'.-3936 

,605 

-.6967 

.630 

-.7373 

.637 

-._6S7a 

.903 

-.3549 

.930 

-.7717 

.933  . 

- .2038 

■6.366.  RUN  = 136.000  ,RN/L  a S.9S9  BETA  = .000 

OEPENDEMT  VARIABLE  Cp 


OWE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TWO 


PAGE  567 


two  ot  na  at  pa  pa  wini  lower  surface 

MACH  { Z\  * 1.091  ALPHA  1 t>  a -6.616  RUN  a 143.000  RN/L  a 6.678  BETA 

SECTION  { 15W1N6  LOWER  8URFACE  OEPENDENT  VARIABLE  CP 


ar/B 

,4360 

,7710 

x/c 

.000 

.1981 

.1094 

.020 

-.9673 

.030 

-.1961 

.046 

-.1451 

.050 

- .9391 

.065 

-.1833 

,150 

-.4713 

,177 

-.1447 

.250 

-.7579 

.274 

-.1372 

.402 

-.0590 

.565 

- .0642 

.650 

-.1447 

.750 

-.3124 

.760 

-.4856 

.806 

-.6741 

.850 

-.4967 

.857 

-.7372 

.905 

-.8166 

.950 

-.6395 

.953 

-.3694 

MACH  t 2)  = 1.105  ALPHA  1 Z)  = -6.599  RUN  a 143.000  RN/L  = 6.678  BETA 

SECTION  C 11W1N5  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3101 

.2627 

,020 

-.9187 

.030 

-.0809 

,048 

-.0772 

,030 

-.9168 

,085 

-.1149 

,130 

-.3460 

• 177 

-.0839 

,230 

-.3266 

• 274 

— .069T 

.402 

.0195 

• 365 

.0014 

.630 

-.1033 

• 730 

- .2770 

• 760 

-.4471 

.803 

-.6359 

tRFTUS) 
a .000 


.000 


CMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1470 


PA6E  368 


U70  01  712  51  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  1 2)  a 1.10S  ALPHA  1 2)  * -5.599 

SECTION  ( 1)W!N5  LOWER  SVRFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/S 

.4360 

.7710 

X/C 

.830 

-.4643 

,637 

-.7330 

.90S  , 

-.7419 

.950 

-.6133 

,953 

- . 3267 

MACH  1 4)  a 1.119  ALPHA  l 5)  a -4,416  RUN  a 143.000  RN/L  a 6.97B  BETA 

SECTION  l 11VJ1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B  .4360  .7710 


X/C 
,000 
.020 
.030 
.046 
.050 
.063 
,130 
.177 
.250 
.274 
.402 
.363 
.630 
.730 
.760 
.60S 
.630 
.837 
.903 
.930  . 
.933 


.3699 

.0019 

.0063 

-.0368 

-.0261 

-.0262 

.0363 

.0326 


-.4116 

-.6011 

-.6999 

-.6403 


.3336 

-.7988 

-.7732 

-.1396 

-.1416 

-.0673 

-.2437 

-.4340 

-.3919 


IRF7L431 


a ,000 


4818 


date  07  uov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ■ 1ATQ 


PA6E  339 


MACH  l 21  a 


1.152 


U70  01  112  SI  P2  P»  WINS  LOWER  SURFACE 

ALPHA  l A)  * -2,215  RUN  » 143.000  RN/L  a 6.878 


BETA 


1RFTL45) 

a .000 


SECTION  <,  1)WIN6  LOWER  SURFACE 


2V/B 

.4380 

' ,7710 

X/C 

,000 

.4066 

.4400 

.020 

-.6336 

.030 

,0937 

.040 

.0921 

,050 

-.3534 

.065 

.0153 

.150 

-.0632 

.177 

.0301 

.250 

.1076 

.274 

.0293 

.402 

.1034 

.565 

' .1062 

.650 

-.0692 

.750 

-.2334 

.760 

-.3737 

.606 

-.5714 

,650 

-.4309 

.657 

-.8761 

.905 

-.7422 

.930 

-.3630 

.953 

-.4314 

MACH  C 2) 

= 1. 

139  ALPHA 

SECTION  l 

DWINO  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,4366 

.5154 

.020 

-.3232 

.050 

.1681 

,04© 

.1660 

.050 

-.2016 

*005 

.0747 

,150 

.1076 

,177 

,0692 

.250 

• .1744 

,274 

.0823 

.402 

.1604 

,305 

.1337 

.650 

-.0620 

.750 

-.2173 

.700 

-.3436 

.eo© 

-.3439 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.000  RUN  = 143.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


0.678  BETA  = .000 


CMC  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - tA70 

1A70  01  712  51  P2  PS  VJtUS  LOWER  SURFACE 

MACH  (,  21  3 1,135  ALPHA  1 SI  = .000 

SECTION  ( n VANS  LOWER  SURFACE™  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  ,7710 


X'C  , 

• 

*%50 

-.4213 

-.6677 

,$03 

-.7600 

*$30 

-.3730 

.$53 

-.4613 

MACH  1 2)  a 1.130  ALPHA  < SI  a 2.201  RUN  a 143,000  RN/L  a 6.870  BETA  - .000 

SECTION  < llVllNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.4186 

.5921 

.020 

.1113 

.030 

.2655 

,046 

.2497 

■> 

.050 

,1363 

.035 

.1777 

.150 

.1192 

.177 

.1416 

.250 

; 

.2162 

.274 

.1461 

.402 

.2026 

.565 

.1696 

• 

.650 

-.0627 

.750 

-.2166 

.760 

-.3419 

.803 

-.5473 

.830 

~ 

-.4257 

.35,7 

-.6756 

.905 

-.7373 

.950 

-.3793 

.953 

-.4826 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PAGE  571 


1A70 

01  T12  SI  P2  P0 

WING  LOWER 

SURFACE 

(RF7L43) 

MACH  t 2)  a 

1.119 

ALPHA  ( 7)  a 4.395 

RUN  a 

143.000  RN/L 

= 8.670  BETA 

a .00 

SECTION  { 11WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


07 /B 

,4300 

.7710 

X/C 

.000 

.3740 

.0063 

.020 

.3397 

.030 

,3600 

,04& 

.3058 

.050 

.0930 

.oas 

.0333 

.130 

.1473 

,177 

.1903 

,230 

.0334 

,274 

.1014 

.402 

.0170 

,565 

.1647 

.630 

-.0712 

,750 

-.0069 

.760 

-.3366 

.606 

-.3633 

,850 

-.4396 

,637 

-.6903 

.603 

-.6884 

.930 

- . 5940 

,953 

-.4040 

MACH  ( 2)  = 1.110  ALPHA  ( B)  a 0.593  RUN  a 143.000  RN/L  = 0.670  BETA  a .000 

SECTION  l HVJlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

07/ B .4360  .7710 

X/C 


,000 

.3020 

.3933 

.020 

.4563 

.030 

,4096 

,048 

.3664 

.030 

.3093 

.083 

.090,5 

• 130 

.1870 

,177 

.0000 

,230 

.2041 

.274 

.0033 

.402 

.0004 

.365 

.1376 

.650 

-.0677 

,750 

-.0091 

,760 

-.3666 

,608 

-.3736 

DVTE  07  NOV  74  7ABULATED  PRESSURE  DM*.  - U70 

UTO  01  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L431 


MACH  ( 21 

a 1,110  ALPHA  1 61  3 

6.593 

SECTION  t 

11WIN6  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /Q 

.4360  ,7710 

X/C 

.650 

*•,4440 

.657 

-.6993 

.905 

-.6366 

.950 

-.6010 

.953 

-.4759 

MACH  1 2)  = 1.103  ALPH*  < 9)  3 6.795  RUN  3 143.000  RN/L  3 6.576  BETA  3 .000 

SECT ICW  1 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2r/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2200 

.3730 

.020 

.5462 

.030 

.3972 

.046 

.3606 

.050 

.4624 

.085 

.2933 

.150 

.1848 

.177 

.2293 

.250 

.3109 

.274 

.2074 

.402 

.2096 

.565 

.1288 

,650 

-.0652 

.750 

-.2332 

• 76Q 

- .3838 

.806 

- . 5887* 

.650 

’’  ’ 

-.4453 

.637* 

- . 7060 

.90*3 

-.5967 

.930 

-.6014 

.953 

-.4639 

*- 

PACE  572 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA,  - IMQ 


PACE  573 


U70  05  TIE  SJ  PE  PS  VANS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 37  a 1.200  ALPHA  { 5)  a -6.813  RUN  = 78,000  RN/L  a 7,100  BETA 

SECTION  l 17W1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RFTL43) 
a ,000 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1363 

,1836 

.020 

-.8179 

.030 

-.2569 

.046 

-.1861 

.030 

-.8294 

.063 

- .2046 

.130 

-.4312 

.177 

-.1419 

,250 

-.3314 

.274 

-.1367 

.402 

-.0393 

.563 

-.0162 

.630 

-.0666 

.750 

-.1831 

,760 

-.3671 

.808 

-.5431 

.830 

-.3533 

.837 

-.6039 

• 90S 

-.6848 

.950 

-.4819 

.953 

-.5217 

MACH  < 3)  » 1 .212  ALPHA  ( E>  a -6.539  RUN  a 78.000  RN/L 

SECTION  l UVJ1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2360 

.2314 

.020 

-.7336 

,030 

-.1307 

.048 

-.0933 

.050 

-.7800 

.083 

-.1286 

■ ISO 

-.3928 

.177 

-.0622 

.230 

-.3926 

.274 

-.0620 

.402 

.0013 

.363 

.0112 

.650 

-.0216 

,730 

-.1313 

.760 

-.3438 

.808 

-.3197 

T.1GQ  BETA  = .000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRE3SURE  0474  - 1470 


PA6E  574 


1470  01  712  51  P2  P6  U1N0  LOWER  SURFACE  (RF7L4S1 

■MACH  t 3)  * 1.21?  ALPHA  ( 2}  a -6.539 

SECT1CN  ( UNWIND  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*7/B  .4360  .7710 

X/C 


630 

-.3163 

637 

-.3636 

903 

-.6657 

930 

-.4731 

933 

-.4943 

MACH  (1)  » . 1.217  ALPHA  1 31  3 -4.339  RUN  a 75,000  RtVL  a 7.100  BETA  =■  .000 

SECTION  1 HVllNO  L<MER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  .7710 

X/C 

.000  . 3369  .2330 

.020  -.6736 

.030  .0011 

.048  ,0022 

.030  -.6643 

.083  -.0493 

•ISO  -.2791 

.177  -.0210 

.230  -.2002 

.-274  .0029 

.402  .0394 

• 365  .0613 

.650  ,0192 

.730  -il257 

.760  -.3339 

;808  -.3001’ 

;eso  -.3063 

.537  -.3708  ' 

.903  -.6$64 

.930  -.4706 

.933 


4749 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PASS  57 S 


MACH  t 3>  a 1.222  ALPHA  l 4) 
SECTION  t DWINS  LOWER  SURFACE 


1ATQ  01  TIE  SI  PE  PS  WING  LOWER  SURFACE 

-2.146  RUN  a 76.000  RN/L  = 7.100  BETA 

OEPENOENT  VARIABLE  CP 


(RF7L45) 

,000 


2V/B 

.4660 

.7710 

X/C 

,000 

.5865 

.2525 

.020 

-.5464 

,030 

.1055 

.040 

.0925 

.050 

-.5125 

.003 

.0155 

.150 

-.1144 

.17? 

.0511 

.250 

-.0665 

,274 

.0522 

.402 

.1074 

.365 

.1197 

.650 

.0585 

.750 

-.1141 

,760 

-.5257 

.606 

-.4746 

.650 

-.5050 

.65? 

-.5575 

.605 

-.6499 

.950 

-.4680 

.953 

-.5156 

MACH  < 3)  a 1.225  ALPHA  l 5)  = .057  RUN  a 78.000  RN/L  a 7.100  BETA 

SECTION  { 11 WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4197 

.2302 

.020 

-.3347 

.030 

.1894 

.046 

.1704 

.030 

-.2156 

.063 

.0649 

.130 

-.0431 

.177 

.0974 

.230 

.0459 

.274 

.0766 

,402 

,1519 

.365 

.1794 

.630 

.0402 

.750 

-.1151 

,760 

-.3167 

.606 

-.4509 

.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ' U7Q  PAGE  579 

U70  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L45) 


MACH  1 3) 

= . 1.225  ALPHA  ( 51  a 

.057 

SECTION  l 

HW1NG  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B 

.4360  " .7710 

X/C 

.630 

-.3064 

.957 

-.5404 

.905 

-.6410 

.950 

-.4716 

.953  , 

-.6360 

MACH  T 3>  = 1.216  ALPHA  l 6)  = 2.264  RUN'  a 7B.0QQ  -RN/L  = 7.100'  BETA  = .000 

SECT  1 CM  ( 11  WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  . .4560  .7710 

X/C 

.COO  ,4159  .2165 

.020  -.0456 

.050  .2660 

.058  .2370  s ; 

.050  .0105 

.065  ,1403  -v 

.150  .0268 

.177  .1360 

,250  -1.4-  ,2667 

,274  .1327 

,402  ,1670 

.565  .2047  V./ 

.650  .0249 

.750  -.1233 

.760  -.3208 

.609  -.4313  r_ 

.850  ’-."i  -.3144 

.857  -.5460 

,905-  -.6519 

.930' 

,933 


-.6453 


*9  ' »,! 

4791 


date  or  mt  n 


T ABULATED  fRESSLRE  DATA  - U70 


PA6E  577 


MACH  1 3)  a 1.210  ALPHA  l 7) 
SECTION  l DW1N&  LOWER  SURFACE 


xa7o  oi  Tie  st  pa  pb  wins  lower  surface 

4.473  RUN  3 78.000  RN/L  = 7.100  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ar/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.3784 

.2040 

.020 

.2443 

.030 

.3334 

.048 

,3148 

.030 

,2286 

.083 

.2339 

.130 

. ,1308 

.177 

.1713 

.250 

.2834 

.274 

.1687 

.402 

.2174 

.365 

.1987 

.630 

.0206 

.730 

-.1296 

• 7GO 

-.3283 

.808 

r .4666 

.830 

- .3224 

.857 

-.5396 

.90S 

-.6638 

.930 

-.4883 

,933 

-.5141 

MACH  ( 3)  = 1.201  ALPHA  t B>  a 6.6S0  RUN  = 76.000  RN/L 

SECTION  < 11W1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2f/B 

.4360 

.7710 

X/C 

*OQO 

.3171 

.1913 

*020 

.4391 

.030 

,3939 

.046 

.3374 

,030 

.3865 

*063 

.2810 

• 130 

.1636 

• 177 

.2116 

.250 

.3227 

.274 

.2063 

,402 

.2330 

• 563 

.1969 

• 630 

.0248 

• 730 

-.1290 

.760 

-.3392 

.606 

-.4713 

7.100  BETA 


(RF7L431 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  74  ■ 


1 MULCTED  PRESSURE  DAY 4 - 1A70 


PACE  578 


IA7Q  07  T12  Si  P2  P8  LINO  LCMER  SURFACE 


MACH  I 37  a 1.201  ALPHA  {,  8)  a 
SECTION  l 11HINC  LOWER  SURFACE 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.690 

-.3245 

.657 

-.9646 

.605 

-.6661 

,650 

-.4906 

.653 

-.4671 

MACH  < 3) 

a . 7. 

.793  .ALPHA 

SECTION  { 

11VHND  LOWER  SURFACE 

Zl/  B 

.4360 

.7770 

X/C 

.000 

.1918 

,1802 

.oao 

.5557 

.030 

.3797 

.048 

.3493 

.050 

.4781 

.085 

.2878. 

.150 

.1671 

.17-7 

.2256 

.250 

.3323 

.274 

,2116 

.402 

.2161. 

.565 

.1601 

.650 

.0224 

.750 

-.1359 

.760 

-.3433 

.808 

-.4903 

,650 

-.3285 

• 657 

-.5755 

.90S. 

-,’6692 

.650 

-,.4912  • 

.633 

-•498*' 

,6.680 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.670  RUN  a -76.000  RN/L  a 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


TRF7.L45J 


.000  . 


DATt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTO 


PAGE  579 


1A70  01  712  Si  P2  P6  WTKO  LOWER  SURFACE  IRF7L4S) 

MACH  < 4i  « 1,504  ALPHA  1 1)  * -e.663  RUN  a 115.QQ0  RN/L  * 7.600  BETA  a .000 

SECTION  l DVrtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

X/C 

.000 

.1344 

.020 

.030 

-.2722 

.048 

-.1956 

,050 

,085 

-.2032 

.150 

.177 

-.1659 

.250 

.274 

-.1286 

.402 

-.0270 

.563 

.0278 

.650 

.750 

,760 

-.1441 

.808 

-.2550 

.850 

.857 

-.3491 

.905 

-.4275 

.950 

.953 

-.4781 

MACH  l 4> 

= 1. 

3 ECU  ON  l 

OWING 

2Y/B 

.4360 

. X/C 

.ODD 

.1754 

.020 

,030 

-.1736 

.046 

-.1431 

.050 

.085 

-.1747 

.150 

.177 

-.1670 

.250 

.274 

-.1062 

.402 

.0098 

.565 

.0420 

.050 

•73 iP 

.760 

-.1437 

.806 

-.2360 

.7710 

.2690 

-.4999 

- , 5310 
-.2747 
-.4906 

- .2291 
.0077 

-.1434 

- .2468 

504  ALPHA  t 2)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.3466 

-.4819 

-.5134 

-.2604 

-.4598 

- .0221 
.0011 


-6.636 


RUN  s 115.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.600  BETA 


.000 


oate  ot  Nov  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PA6t‘  Wo 


u?6  01  712  si  P2  ps  wins  Cower  surface 

tfACH  ( 4)  a 1.504  ACpH'A  ( 2V  s -6. 60S 
SECTION  1 lTVllNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4560 

.7710 

X/C 

• SSQ 

-.1266 

.S57 

-.5502 

.905 

-.4275 

.950 

-.2264 

.955 

-.4752 

MACH  ( 4)  a i,Sb4  ALPHA  {.  5)'  a -4.452  RUN  s'  115.000  RN/L  = T.600  BETA 

SECUCiN  { lNwltfe  lcwEr  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


2*/B 

.4560 

.7710- 

X/t 

.OOO 

.2248 

.4029 

.020 

-.4451 

.050 

-.0629 

.049 

-.0987' 

.050 

-.4686 

.095 

-.1525 

.150 

-.2515 

.177' 

-.1574 

.250 

-.5997. 

.274 

- .0686 

.402 

.0406 

.565 

.0650' 

*550 

.1566 

.750 

,o6iS- 

.760 

-.1579 

.908 

-.2477. 

.856 

-.0911 

.851? 

-.5408 

.905 

-.4184 

.950 

-,2i55 

.955 

-.4654 

irFtLa'st 


.000 


DATE  07  NOV  74 


T ABUL ATED  PRESStftE  DATA  - INTO 


PACE  581 


IA7Q  01  T12  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 4)  a 1.504  ALPHA  ^ 4l  = -2.190  RUN  = 115.000  RN/L  a 7.600  BETA 

SECTION  I liWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/Q 

.4360 

' .7710 

X/C 

.000 

.2631 

.5009 

.020 

- .3503 

.030 

- .0232 

.048 

- .0401 

.050 

-.3667 

.033 

-.0701 

♦ 150 

-.1678 

.177 

- .0603 

.250 

-.2416 

.274 

.0237 

,402 

,1321 

.563 

.1146 

.050 

.1647 

.750 

.0955 

.760 

-.1174 

.003 

-.2261 

.350 

-.0635 

.857 

-.3204 

.905 

-.4017 

.950 

-.2084 

.953 

-.4527 

MACH  l 4)  a t.504  ALPHA  ( 5)  = .054  RUN  a 115,000  RN/L  = 7.600  BETA 

SECTION  C UVJINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ar/B  .4360  .7710 

X/C 


,ooo 

.3275 

.5609 

,020 

*•,2493 

,030 

.0670 

,048 

.0372 

,050 

-,2500 

,063 

.0181 

,150 

-.0518 

,177 

.0383 

,250 

,0816 

,274 

.1023 

,402 

.1721 

,563 

.1493 

,650 

,2322 

750 

,1240 

760 

-.0838 

808 

-.1986 

1RF7L451 

.000 


.000 


OME  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  582 


MACH  ( 41  » 1.504  ALPHA  l 5)  a 


SECTION 

T 11WING  LOWER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.850 

-.0460 

.657 

-.3015 

.90$ 

-.3906 

.950 

-.1969 

.953 

-.4463 

IA70  01  712  Si  P2  PS 
.054 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


WING  LOWER  SURFACE 


IRF7L451 


MACH  ( 41 

“ 1, 

,504  ALPHA  1 

SECTION  1 

HWING  LOWER  SURFACE 

2ff/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3580 

.6078 

.020 

-.0962 

.030 

.1744 

.048 

.1607 

.050 

-.0106 

.065 

,0963 

.150 

.0501 

.177 

.1146 

* ’ 

',250 

.1141 

.274 

.1623 

,402 

.2038 

.565 

.164,2 

.6,50 

.5024 

.750 

.149(3 

.780 

-.0421 

.5,od 

-.1655 

.850 

-.0370 

1637 

-.2780 

.pels 

-.3770 

'.950 

t.ibos 

.93S' 

-.4399 

2.270  RUN  a 115.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.600  BETA 


,000 


OME  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  583 


1470  01  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  1 41  a 1.504  ALPHA  1 71  a 4.499  RUN  a 115.000  RN/L  s 7.600  BETA 

SECTION  1 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


S7/B 

.4350 

.7710 

x/c 

,000 

.3236 

.6473 

.020 

.2039 

.030 

.2788 

,048 

.2493 

.050 

.2101 

.085 

.1839 

.150 

.1001 

.177 

,2039 

.250 

.1939 

.274 

.2043 

.402 

.2241 

, 565 

.2292 

.650 

,2935 

,730 

.1434 

.760 

-.0348 

.808 

-.1369 

.850 

- .0477 

,837 

-.2728 

.905 

-.3749 

.950 

-.198* 

.953 

-.4393 

MACH  t 4) 

a 1. 

304  ALFHA 

SECTION  l 

DW1NG  LOWER  SURFACE 

27/ O 

• 43  CO 

.7710 

X/C 

,00Q 

.3243 

.6643 

,020 

.3823 

,030 

.3611 

,048 

.3266- 

,030 

.3486 

,083 

.2390 

.130 

.1392 

.177 

.2378 

.230 

.2373 

.274 

.2201 

.402 

.2436 

.563 

.2393 

,650 

.2720 

,730 

.1339 

.760 

-.0413 

.60S 

-.1628 

6.711  RUN  a 115.000  RN/L  a 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.600  BETA 


IRF7L45) 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAM;  384 


IA70  01  T1.4  Si  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  t 4>  I 1.50*  ALPUA  l 6)  a 6,711' 

SECT ICW  ( 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENOENT  VARIABLE  CP 

3T/B  .4360  , 7710 

X/C 


,650 

-.0556 

.657 

-.3753 

.905 

-.3744 

,950 

-.SO  53 

.953 

-.4374 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  l 9)  a 
SECT ICW  l livnitif  LOWER  SURFACE 
SfT/B  ■ .4360  . 7*710 

X/C 


.000 

.3193 

.6731 

.020 

.5162 

.030 

.3791 

.040 

.3307 

.4417 

.050 

.065 

.3793 

.150 

.1833 

.177 

,3Sl£ 

.250 

.3133 

.'374 

.3336 

.402 

,35*65 

,565 

.3340 

.650 

.3370 

.730 

,1074 

.760 

-.0696 

,606 

-.1797 

.850 

-.0731 

.6  57 

4 ,2666 

.903' 

-.376'5 

.930 

- i^l63 

,93'3 

-.4390 

8.933  RUN  = US. 000  RN/-L  = 7.600'  BETA 

DEPENOENT  VARIABLE  CP 


IRFTLiSI 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA6E  505 


IA7Q 

01  T12  Si  P2  P9 

WINS  LOWER  SURFACE 

1RF7L46)  { 23  SEP 

REFERENCE  DATA 

• 

PARAMETRIC  DATA 

sref 

a 

2690.0000  SO. FT. 

XMRP  a 

1076.6800 

IN.  XO 

BETA 

a 

-4.000 

ELV-1  = 

LREP 

a 

474.9100  IN. 

VMTP  a 

,0000 

IN.  70 

ELV-2 

s 

■ .000 

ELV-3  = 

BREF 

a 

936.6600  IN. 

ZFRP  a 

373.0000 

IN,  ZO 

ELV-4 

5 

. .000 

BDFLAP  a 

SCALE 

a 

.0130 

ELV-IB 

a 

.000 

ELV-OB  a 

MACH  l l)  » .900  ALPHA  ( t)  5 -9.603  RUN  a 139.000  RN/L  a 3.944  BETA  a -4,232 

SECTION  {.  1TWIN6  LOVER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  . 7710 

x/c 


,000 

.0739 

-.2331 

.020 

-.9973 

,050 

-.3332 

.048 

-.2314 

.050 

-.9994 

.083 

-.2364 

• 150 

- . 3942 

.177 

-.1927 

.230 

- 

-1.0105 

.274 

-.1793 

.402 

-.1389' 

.563 

- .2162 

.630 

-.4313 

.730 

-.6418 

.760 

-.3327 

.806 

-.6173 

.850 

-.4393 

.857 

- . 3297 

.905 

-.4170 

.950 

-.2330 

.933 

-.3324 

MACH  t 1)  a .997  ALPHA  l 2)  = 
SECTION  ( 11WIN6  LOWER  SURFACE 


27/0  .4360  .7710 


X/C 

.000 

.020 

.030 

,049 

,030 

.093 

.130 

.177 

.230 


.1725 

-.2197 

-.1662 

-.1934 

-.1349 


-.0770 

-.9997 

-.9390 

-.3663 


-6.432 


RUN  a 139.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.944  BETA  a -4.232 


74  ) 


.000 

.000 

.000 

.000 


1629 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTO 


PACE  596 


U7Q  oi  TIE  Si  P2  PS  WINS  LCMER  SURFACE  fllF7L4$l 

■MACH  l 11  * .607  ALPHA  l 2)  » -6.432 

SECTION  l 11  WINS  LOWER  SURFACE-  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

- ,4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.1213 

.402 

-.1022 

.563 

-.1914 

.650 

-.4611 

.730 

-.6963 

.760 

-.3298 

.808' 

-.3962 

.830 

-.4254 

.657 

-.5109 

* 

.905 

-.3940 

.930 

- .2398 

.933 

-.3038 

MACH  C 11  = ,806  ALPHA  1 31  = -4.290  RUN  3 139.000  RN/L  = 5.944  BETA  = -4.232 

SECTION  t 11W1NS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4960  .7710 

X/C 


.000 

.2434 

.0747 

.020 

-.8731 

.030 

-.1026 

.048 

- .0793 

.030 

’ 

-.7361 

.083 

-.1031 

.130 

- ,2398 

.177 

-.0777 

.250 

-.18B3 

.274 

-.0742 

.402 

- .0638 

.363 

-.1638 

,830 

-.4386 

.730 

“ 

-.6753 

.760 

-.3116 

.808 

-.3768 

.830 

-.2968 

.637 

-.4960 

,903*" 

-.3681 

.9  30 

-.2328 

.933 

-.2769 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PAGE  587 


U70  01  TtB  31  pa  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  1 11  = .838  ALPHA  1 41  = -2,131  RUN  = 139.000  RN/L  5 5,944  BETA 

SECTION  1 UWIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/a 

,4360 

.7710 

x/c 

.020 

.2677 

.2261 

.02Q 

-.7618 

,QW 

- ,0033 

.048 

- ,ooai 

.050 

-.4359 

.085 

- .03a3 

.150 

-.1212 

.177 

-.0293 

,250 

-.1529 

,274 

— ,0689 

,402 

-.0331 

.565 

-.1461 

,650 

-.4603 

.750 

-.6689 

.760 

-.3065 

.806 

-.3692 

,850 

-.2877 

.857 

-.4675 

.805 

-.3470 

.050 

-.2038 

.053 

- .2527 

MACH  ( 1) 

899  ALPHA 

SECTION  ( 

11WTN6 

LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.2640 

.3400 

.020 

-.3725 

.030 

.0937 

.048 

.0699 

,050 

-.2102 

.083 

.0363 

,150 

-.0666 

.177 

.0211 

.230 

-.0939 

.274 

.0092 

.402 

-.0021 

,385 

-.1221 

.830 

-.4388 

.730 

-.6336 

.760 

-.4943 

.805 

-.3398 

.002  RUN  = 139.000  RN/L  » 5.944  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1RF7L4S) 

-4.232 


-4.232 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM  - U70 


PAGE  566 


U70  01  712  51  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  JRF7LAS) 

MACH  t 1)  5 >699  ALPHA  ( 5)  * .002 


SECTION  ( 11WIN6 


2V/B 

.4560 

VC 

.660 

.657 

-.4615 

.905 

-.5565 

.950 

,955 

- .2587 

MACH  1 11 

8 

SECTION  < 

1IWIN6 

ey/B 

;4560 

VC 

.000 

.2511 

.020 

.050 

.1529 

,048 

.1524 

.050 

.085 

.0974 

.150 

.177 

,0660 

.250 

.274 

,0495 

.402 

,0501' 

.565 

-.0961 

;65Q 

,750 

.760 

-•4857 

.608 

-:5f84 

,857 

4 ,4648 

.905 

- .‘5326 

• 950 

.955 

-.'226*9' 

LOWER  SURFACE 
.7710 

-.2915 

*.2044 

.90?  ALPHA  t «>  n 
LOWER  SURFACE 
J7710 

.4050 

-.0825 

- .0670 

-;bisi 

:-;0576 

-.4450 

-,6296 

-.2605 

-.2156 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.142  RUN  a 129.000  RN/L  a 

dependent  variable  CP 


5;944  BETA  a -4,252 


bate  or  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  3*0 


IA70  01  TIE  31  PE  P«  VrtN6  LOWER  SURFACE 


MACH  l 1)  a ,000  ALPHA  t 71  a 


SECTION 

I HVrtNC  LOWER  SURFACE 

ev/B 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

.1883  .4100 

.020 

.1033 

.030 

.1968 

,049 

.1730 

.030 

.0609 

.063 

.1382 

.130 

.0162 

.177 

,1003 

.250 

,0072 

.274 

.0784 

,402 

.0330 

.363 

-.0780 

.630 

-.4231 

.730 

-.8134 

,760 

-.4840 

'.eoa 

-.3634 

.850 

-.6030 

.8  37 

-.4688 

,905 

-.3284 

.930 

-.2383 

.933 

-.2181 

MACH  t 1) 

a .899  ALPHA  I 

SECTION  ( 

1)WIN6  LOWER  SURFACE 

2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

,000 

■1837  .3760 

.020 

.2293 

.030 

.2239 

.04e 

.1993 

.050 

.1628 

.005 

.1393 

.150 

.0430 

.17? 

.1199 

.250 

.0471 

.274 

.0970 

.402 

.0708 

♦ 505 

-.0671 

.030 

-.4017 

.750 

-.3939 

.750 

-.4944 

,*oe 

-.3809 

( 

4.291  RUN  a 130.000  RN/L  * 

DEPENOENT  VARIABLE  CP 


6.437  RUN  a 139,000  RN/L  a 

DEPENOENT  VARIABLE  CP 


3.944  BETA 


3.944  BETA 


(RFTL46) 
a -4,235 


a -4.235 


D47E  07’H0V  74 


T8BUUTE0  TOES31RE0m  -.1470 


U7Q  '01  7«  4l  Pi'  P9  VlM  LO®  SOREWt 


•■WF5M6> 


. i899  'AlitM*  .l-bv*  Sitii 

SECUCN  l IMHO-  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARUBLE  CF> 


2Y/B 

• 4380 

.7710 

x/c 

,6  So 

-.7913 

.837 

-.4792 

.903 

-.3274 

.9,30 

- .2731 

.933 

-.2157 

..M404  1>13  = 1 >899  AlEWul  .91  A ■ • 6,570  .RUH  139.000  -EWE  5 3i944  BETA  = -4.232-- 

8ECX70N  l •HVIlNiV-  1<WER  .SURFACE  \tfef»Ei©&$T  , VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

,V/t  . 

.000 

,ib9b 

.2923 

.020 

.3349 

.030 

.2496 

.048 

.2238 

.030 

.4300 

.083 

.1831 

.130. 

.07.94 

,177 

• 13&S 

"*  > Ik 

.'230 

.0954 

.274 

.1113 

'.402 

.5344' 

« 565 

- ^0391 

'.630 

* I 

->3379 

,73b 

.78b 

-.4924 

j'abe 

-.5933 

>8  30 

-.760? 

.’esi 

-;i23S 

*V  ’ 

DA7E  07  NOV  74 


7 ABULATEO  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  597 


MACH  7 25  a 


1.085 


1A70  01  T12  SI  P2  P8 

ALPHA  l 1)  a -8.655  RUN  = 


WINS  LOWER  SURFACE 
142.000  RN/L  a 6.600 


BETA 


IRF7L46) 
a -4.325 


SECTION  1 11W1NC  LOWER  SURFACE 


27/0 

,4360  .7710 

VC 

.000 

.1188  -.0773 

.020 

-.8308 

.030 

-.1979 

.048 

-.1869 

.050 

-.8262 

.085 

-.1934 

.130 

-.3102 

.177 

-.1644 

.250 

-.8766 

.274 

-.1401 

.402 

-.0873 

.363 

-.1658 

.630 

- .2323 

.730 

-.3476 

.760 

-.5340 

.808 

-.7193  ' 

.830 

- . 3431 

.837 

-.7333 

.903 

-.6757 

.950 

-.6862 

.933 

-.4325 

MACH  l 21 

= 1.103  ALPHA 

SECTION  ( 

DWINC  lower  SURFACE 

2Y/B 

.4360  .7710 

VC 

.ODD 

.2070  .0920 

,020 

-.8030 

,030 

-.1433 

.046 

— , 1101 

,030 

-.8008 

.063 

-.1284 

,150 

-.4291 

.177 

-.1003 

,230 

-.6943 

.274 

-.0783 

,402 

-.0388 

.363 

-.1199 

.630 

-.1386 

.730 

-.3131 

.760 

-.'5094 

,606 

-.6763 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-6.831  RUN 


142,000  RNA. 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.600  BETA  a -4.325 


OATt  07  HO V 74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  998 


. iato  oi  na  at  pa  pa  ling  lcmer  surface  irftl46) 

HACK  t 87  a 1,103  ^LPHA  ( 8)  a -6,631, 


SECTION  1 

UWING  LCMER  SURFACE 

87 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.850 

-.4945 

.857 

-.7846 

.'90S 

-.6384 

.950 

-.6587 

.953 

-.4868 

MACH  T 87 

= 1. 

,119  ALPHA  i 

SECTION  ( 

UVUNG  LOjER  SURFACE 

8Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.8747 

.8368 

.080 

-.7986 

.030 

- .0398 

.040 

-.0859 

.050 

-.7744 

.095 

-.0549' 

.150 

-.849  S' 

.177 

- .0890 

.850 

-.1934 

.874 

-.0861 

.408 

-.ooi'8' 

.565 

- .0759' 

.650 

-.1407 

.750 

- .8699 

.760- 

-,46& 

;ao0 

-.6377 

.650 

-.488t 

.657 

- . 6978 

;?03 

- , 6299 

.950 

-.6388 

.953 

-.4809 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.446'  RUft  ='  148.000  RN/L- 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6. 600  BETA  a-  -4.-385 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


PA&E  595 


7470  01  712  SI  P2  PB  VJ7N&  LCWER  SURFACE 

HACH  1 2)  a 1,129  ALPHA  l 47  a -2.254  RUN  a 142,000  RN/L  a.  6,600  BETA 

SECTION  l 15VJ7MO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4560 

.7710 

X/C 

,000 

.2958 

.3459 

,020 

-.6547 

*030 

.0591 

*040 

,0585 

*030 

-.5711 

,003 

.0081 

.150 

-.0905 

.177 

.0181 

,230 

-.0746 

.274 

.0280 

,402 

.0429 

,503 

-.0310 

*630 

-.1588 

*750 

-.2921 

,760 

-.4599 

,008 

-.6141 

.850 

-.4855 

*037 

-.6929 

.005 

-.6501 

*030 

-.6507 

*053 

-.4146 

MACH  C 2) 

= 1. 

127  ALPHA 

SECTION  < 

17V/IN6  LCWER  SURFACE 

2Y/0 

.4560 

.7710 

x/c 

.ooo 

.2965 

.4166 

.020 

-.5603 

.030 

.1207 

,048 

.1069 

.050 

-.2325 

.003 

.0741 

^.150 

.0025 

".177 

.0714 

,250 

.0908 

.274 

.0759 

,402 

,0855 

.563 

.0059 

.630 

-.1517 

,730 

-.2981 

,760 

- , 4521 

,806 

- , 8092 

-.044 


RUN  = 142.000  RU/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.600  BETA 


IRF7L461  ' 
a -4.525 


-4,325 


date  or  kov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  594 


U7Q  01  T12  si  P2  PS  VANS  WMER  SURFACE  IRF7L46) 


MACH  1 2)  9 1,127  AIWA  l 5)  3 

3ECT1CN  i,  HWirn  LCAffil  SURFACE 


2Y/B 

,4360 

.7710 

VC 

.990 

-.4911 

437 

>,6703 

.905 

-.6664 

.950 

-.6396 

,953 

-.4244 

MACH  1 2) 

a 

,117  ALPHA 

SECTION  1 

DVrtNC  LCMOr  surface 

2VB 

.4360 

.7710 

x/? 

.000 

.2778 

,4739 

.020 

-.0404 

.030 

.1662 

,046 

.1651 

.050 

.0305 

.085 

.1292 

,150 

.0516 

.177 

.1113 

.250 

.1269 

.274 

.1064 

.402 

.1069 

,565 

.0146 

.690 

-.1346 

.750 

-.3032 

.760 

-.4345 

.608 

-.6059 

.650 

- . 30Q6 

.657 

-.6717 

,903 

-.6955 

, .950 

-.6512 

' .933 

-.4151 

-,044 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2445  RUN  = 142,000  RtVL 

dependent  VARIABLE  CP 


9.600  BETA  s -4.325 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DVT*  - IA70 


PAOE  533 


TA7Q  07  772  S3  P2  PS  VJTHO  LOWER  SURFACE 

MACK  l 2)  a 7.305  ALPHA  l 73  a 4.335  RUN  * 742.000  RN/L  a 5.600 

SECT7CN  l UVrtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/0  .4360  .7770 


X/C  . 


.000 

.2244 

.4983 

.020 

.7729 

.030 

.1676 

.048 

.1781 

.050 

.1339 

.065 

.1468 

.150 

.0623 

.177 

.1270 

.250 

.7603 

.274 

.1192 

.402 

.1161 

.363 

.0170 

.530 

-.1347 

.750 

-.3031 

.760 

-.4364 

.808 

-.6099 

- 

.830 

- . 5076 

.857 

-.6714 

.903 

-.6380 

.950 

-.6599 

.933 

-.4038 

MACH  l 2)  = 1.096  ALPHA  t 8)  s 6.318  RUN  * 142.000  RN/L  = 6.600  BETA  s -4.323 

SECTION  { 1 TWINS  LCWER  SUIFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  ,7710 

X/C 


.OQO 

.1237 

.4979 

,020 

.3270 

.030 

.2083 

.048 

.1969 

.030 

.2699 

.08  3 

.1733 

.150 

.1097 

.17? 

.1482 

♦ 250 

.2021 

.274 

.1366 

.402 

.1282 

,365 

.0237 

.650 

-.1410 

,730 

-.2980 

,760 

-.4373 

,808 

-.6144 

IRF7L46) 

BETA  a -4.323 


OATt  07  HOM  74 


TABULATED  PRESS  WE  DATA-  - IA7Q 


PAG?-  596 


tRF7L<6> 


2T/B 

.4350 

.7710 

X/C 

,630 

-.5033 

.657 

-.6734 

.903 

-.5361 

.930 

-.6623 

,933 

-.4033 

1A70  01  Til  Si  PS  PS  WINS  LCWER  SURFACE 

NA.CH  1 21  a 1.096  AVPMA  < S>.  4 5,516 

SECTION  l 11W1NG  LOWER  SURFACE  ~ " DEPENDENT  VARIABLE  CP"  


MACH  1!)  a—  1.066  ALPH*  (9)  a 5.725,  RUN  a 142.000  RN/L  a—  6.600-  BETA’  a"  -4.325” 

SECTICN  (,  DVJ1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

- .0240, 

.4949 

*020 

.4500 

.030 

.2094 

.046 

.2129 

.090 

.3732 

.065 

.2002 

.150 

" 

4363, 

.177 

.1742 

.250 

,2456 

<274 

.1369 

.402 

.1430 

.565 

.0316 

♦ 650. 

-.1223 

. 750 

-.267,3 

*760 

-.4294 

•eqV 

-.60,45 

•*30 

-.4999 

.657.  -’*6625, 
.905  -,674t. 
.630 

.553'  -.4136 


-.6391 


D4TE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PA6E 


597 


MACH  ( 3)  a 1.195  ALPHA  ( 1> 
SECTION  l INWING  LOWER  SURFACE 


1A70  01  TIB  Si  PB  PS  NINO  LOWER  SURFACE 

'9,647  RUN  = 80,000  RN/L  s 7.100  SETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


<RFTL46> 

-4.333 


37 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0720 

.0380 

.020 

-.7373 

.030 

- .B477 

,048 

-.1941 

.050 

-.7344 

.085 

-.1984 

.150 

-.4292 

.177 

-.1445 

.250 

-.8963 

,274 

-.1209 

.402 

-.0657 

.565 

-.1220 

.650 

-.1380 

.750 

-.2296 

.760 

-.4788 

.808 

-.6044 

- 

.850 

-.3960 

.857 

-.6496 

.905 

-.6784 

.950 

-.5279 

.953 

-.4871 

MACH  l 3} 

= 1. 

207  ALPHA 

SECT1CN  ( 

DWIN6  LOWER  SURFACE 

27/0 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.2031 

.1429 

*020 

-.7845 

,03D 

-.1244 

.048 

-.1162 

.030 

-.7609 

.083 

-.1457 

.130 

-.3489 

.177 

-.0919 

.250 

-.5318 

.274 

-.0688 

,402 

-.0324 

.383 

-.0887 

.850 

-.0930 

,730 

-.1913 

.760 

-.4544 

.308 

-.5826 

-6.630  RUN 


80.000  RN/L  a 7. 10Q  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.333 


DATE  07  NOV  74 


"TABULATED  PRESSURE  OAT  A - 1A70 


PACE  596 


iA7o  oi  na  st  pa  ps  wins  lower  surface 


MACH  1 51  a 1.207  ALPHA  l at  = 
SECTtCN  t 11WIN6  LOWER  SURFACE  ' 


ar/B 

.4360 

vc  * 

.650 

.657 

-.6202 

.905 

-.6651 

.950 

.953 

-.4351 

MACH  1 31 

= 1 

SECTION  1 

11WN6 

2T/B 

.4360 

VC 

.000 

.2439 

,020 

,030 

-.0511 

.0*8 

—.0462 

.050 

.085 

- .0929 

.150 

.177 

- .0350 

.250 

-.27* 

- .'oast 

.*02 

.0041 

.'565 

-.0*95 

.650 

.750 

.760 

-.4213 

.803 

-.5512 

.850 

' • 

.857 

-.5*949 

.905 

-.6562 

.’950 

.953 

- , 4283 

,7710 

-.5609 

-.5161 

,at5  ALPHA  t 31  = 
LOWER  SURFACE 

.7710 

.2645 

-.7294 

-.7191 
-.£*56 
- ,£495 

-.0**5 

-.1629 

-.3625 

-.5162 


-6.630 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4,401  RUN  = 80.000  RN/L 

DEPENOENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


tRFTL*«) 


-4.333 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PAGE  599 


MACH  l 3)  a 


1,21ft 


1AT0  01  T12  St  P2  Pft 
ALPHA  1 4)  a -2.182  RUN  = 


V)1N6  LOWER  SURFACE 
ftQ.DDO  RN/L  a 7,100  BETA 


IRF7L43) 
a -4,333 


SECTION  { IMWlNIV  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.000 

.2082 

.3300 

.020 

-.0139 

.030 

.0253 

,04ft 

.0213 

.050 

-.3733 

.065 

- .0047 

.150 

-.1378 

.177 

.0009 

.250 

- .0807 

.274 

.0202 

.402 

.0424 

.565 

-.0093 

.650 

-.0334 

.750 

-.1793 

.760 

-.3997 

.806 

-.5365 

.050 

-.3639 

.857 

-.5816 

.905 

-.6532 

.950 

-.3233 

.953 

-.4333 

MACH  t 3)  = 1.217  ALPHA  l 3)  a .022  RUN  a 00,000  RN/L  = 7,100  BETA  a -4,333 

SECTION  < 15VJING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/B  .4360  .7710 

x/c 


.000 

.2941 

.4238 

.oao 

-.4398 

.0*0 

.1068 

.048 

.0914 

.050 

-.2983 

.063 

.0360 

.150 

-.0339 

,17? 

.0387 

.250 

.0039 

.274 

.0393 

.402 

.0798 

.363 

.0237 

,630 

-.0439 

,730 

-.1903 

,760 

-.3643 

808 

-.3281 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


page  soo 


1ATO  01  714  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  ^ Si  a t.217  ALPHA  l S)  a iQ22 
SECTION  t DVllWt  LOWER  SURFACE DEPENDENT  VARIABLE ,CP„ 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.3730 

.637 

-.3737 

.303 

-.6433 

.330 

-.3296 

.933 

- . 4366 

2.213  RUN  a 60.000  R1VL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/C 


.000 

.2663 

.4756 

.020 

-.1330 

.030 

,1769 

.048 

.1531 

.030 

-.0330 

.063 

.1130 

.lSo' 

.0158 

.1T7 

.0977 

' 

.230 

,i048 

.274 

.1016 

,402 

.no's 

.363 

.047*2* 

,630 

; ■ 

-.0340 

.730 

-.1963 

.760 

-.3843 

.606 

-.3290 

.830 

-.3936 

.637 

-.3709 

.963 

-.6442 

.930- 

-.3362 

.933 

-.4347 

MACH  ( 3)  a 1,203  ALPHA  1 6)  a 
3ECT1CN  < llVUND  LOWER  SURFACE 
2c/0  .4360  .>710 


7.100  BETA 


TRP7L46) 


-4.333 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE 


601 


tA70  01  TIE  si  P2  P9  - V71NG  LOWER  SURFACE 

MACH  l 51  3 1.202  ALPHA  { 7)  s 4.411  RUN  - 80.000  RN/L  * 7.100  BETA 

SECTION  l HWING  LOWER  SURFACE  OEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/0 

• 4360 

.7710 

X/C 

♦000 

.2588 

.5177 

,020 

.1512 

♦030 

•2124 

.046 

.1915 

♦050 

.1466 

.065 

.1559 

,150 

.0693 

•177 

• 1594 

,230 

.1968 

•274 

.1557 

♦402 

.1575 

.363 

.0654 

♦ 630 

-.0498 

♦ 730 

-.1946 

.760 

-.5728 

,606 

- . 5285 

,630 

-.3622 

♦657 

-.5672 

.903 

-.6589 

♦930 

-.5361 

•933 

-.4212 

MACH  { 3> 

= 1. 

193  ALPHA 

SECTION  ( 

11W1NG  LCWER  SURFACE 

2Y/Q 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.1413 

.5234 

.020 

.3145 

,030 

.2321 

.046 

.2181 

.030 

.2738 

♦ 063 

,1920 

.150 

.1120 

.177 

.1647 

,630 

.2469 

.274 

.1569 

.402 

.1539 

.363 

.0734 

♦ 650 

-.0364 

,730 

-.1868 

.760 

-.3764 

.606 

-.5242 

6.816  RUN  = 90.000  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,100  BETA 


IRF7L48) 
a -4.555 


-4.555 


OWE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 

IA70  01  712  SI  P2  PS  VITNG'UmER  SURFACE 

PACH  '(  SI  » 1.193  ALPHA  (’Sj  a Si  SIS 

SECTION  t ITUlNG-tOWER  SURFACE — DEPENDENT- VARTABLE-CP — 


27/S 

.4380 

.7710 

VC 

.050 

-.3776 

.857 

'.5644 

.005 

-.6325 

,850 

-.5353 

.053 

- . 4041 

^ACM  t SI  =-  1.182  ALPHA  ( S)  a 8.623  RUN  3 80.000  RNA.  - - 7,iOO  BETA  = -4,333 

SECTION  ( DVrtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  ^ ART  ABLE  CP 


'2Y/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.0136 

.5338 

.020 

.4523 

.030 

.2385 

.048 

.2377 

.050 

,3&56 

.085 

.2200 

.150 

.1422 

.177 

.1881 

.250 

,2693 

.274 

.1751 

.402 

.1640 

.565 

.0737 

'.850 

-.0*254 

.750 

-.1812 

.760 

-.3817 

.808 

- . 4223 

-.8,50 

-.3736 

.857 

- . 5604 

-.8246 

.930 

-.3337 

1933 

-.'4160 

PAGE  802 

WUS) 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 147Q 


PA6E  605 


1470  ol  118  si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  1 4)  a 1,504  ALPHA  1 1)  a -6.85T  RUN  a 114.000  RN/L  a 7.622  BET 4 

SECTION  l 11W1N6  LOWER  SURF4CE  DEPENOENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

VC 

,000 

.0714 

.1457 

.020 

- , 5338 

.030 

-.2328 

.046 

-.1736 

.030 

-.5247 

.083 

-.1727 

• 130 

-.2726 

.177 

-.1211 

.230 

-.4548 

.274 

-.0841 

.402 

- .0223 

.353 

-.0563 

.630 

-.1807 

.730 

-.1660 

.760 

-.3024 

,808 

-.3852 

,850 

-.2577 

.637 

-.4326 

,003 

-.4646 

.950 

-.3122 

.953 

-.4627 

MACH  l 41  = 1.504  ALPHA  l 2)  a -6.668  RUN  = 114.00Q  RN/L  a 7,622  BETA 

SECTION  l DVJlNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2r/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.0996 

.1938 

.020 

-.5251 

,030 

-.1881 

.046 

-.1365 

,050 

-.5430 

.085 

-.1542 

,150 

-.2764 

,177 

-.1010 

,250 

-.3840 

,274 

-.0616 

.402 

-.0151 

,365 

-.0515 

,650 

-.0763 

.730 

-.0997 

,760 

-.2868 

,606 

-.3852 

(RFTL46) 
a -4,557 


a -4.557 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U7D 


VrtW  t&ER  SURFStE 


ptaE  io« 


U7D  Ql  TIE’  St  pa  PS 

MMiH  l <)  s 1,304  aLWa  l 2)  a -6,666 

SECT  1 CM  t DVllND  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ar/Q  .4360  ,77io 

*/c 

.'630'  *.2133 

,637  - .4176 

,905  -.4521 

,950  -,2S'4S 

,933  -.4161 

MACH  ( 4)  a 1,304  ALPHA,  l 3)  s 

SECTTCfo  C l)VilN&  LCWER  $\$FACE 
2V/B  .4360  ,7710 

X/C 

.000  ,liW  . .2839 

.020  -.4799 

.030  - ,0606 

.049  -.0693 

.030  - , 4998 

.063  -.1191 

.130  -,£370 

.177  -.0396 

.230  ^ -.EQSo 

.274  -.oii'r 

.402  .01 62 

.'363  -.Oils 

.630  -.077^ 

.730  -.Bsfl 

. pti  -.2640 

."eoa  -.'Seii 

.'eSo  ...  -.1717 

IsJt  -.4o'4t 

ijSjS  -,'4isi 

.iso 

>9^  ‘■,4246 


-4.446  RUN  3 I'U.OOb  - RN/U 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(trnt.46) 


7.622  BETA  = -4,357 


3,2764' 


DATE  07.  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PACE  SOS 


TA7D 

01  T12  Si  P2  PS 

VANS  LOWER  SURFACE 

1RFTL46) 

MACH  ( 4)  « 

1,304 

ALPHA  t 4)  * -2,211 

RUN  a 

114.000  RN/L  a 7.622  BETA 

* -4,33' 

SECTION  1 OWNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Zl/B 

.4360 

,7710 

vc 

.000 

.2139 

.3634 

.020 

-.3664 

.030 

.0101 

.046 

-.0112 

.030 

-.3734 

.065 

-.0361 

.130 

-.1003 

.177 

.0163 

.230 

-.1264 

.274 

.0136 

.402 

.0300 

.363 

.0192 

.630 

.0339 

.730 

.0064 

.760 

-.2396 

.606 

-.3342 

.630 

-.1409 

.637 

-.3922 

.903 

-.4361 

,930 

-.2662 

,933 

-.4530 

MACH  ( 4) 

= 1. 

304  ALFHA 

SECTION  C 

15W1N6  LOWER  SURFACE 

Zl/B 

.4360 

.7710 

VC 

*000 

.2672 

.4394 

,oao 

-.2672 

.030 

.0987 

.046 

.0620 

.030 

-.2433 

.033 

.0343 

.130 

-.0334 

.177 

,0363 

,2  30 

-.0304 

.274 

.0300 

.403 

.0874 

,563 

,0330 

.330 

.1437 

,730 

.0279 

,760 

-.2141 

.aoe 

-.3110 

.012  RUN  = 114.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.622  BETA  = -4,337 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  SOS 


1470  01  714  si  Pi  PS  WlUO  LOWER  SURFACE 


MACH  l 41 

a 1.304  ALPHA 

SECTION  { 

1TVUN6  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  ,7710 

vc 

.830 

-.1370 

,837 

-.3771 

.803 

- ,4337 

,830 

- .26SO 

.833 

-.4633 

MACH  ( 4) 

= 1.304  ALPHA  < 

SECTION  t 

11VJTN6  LOWER  SURFACE 

®f/B 

.4360  .7710 

VC 

.000 

,2694  .4940 

.020 

-.0348 

.030 

.1799 

.040 

.1489 

.030 

.0060 

.085 

.0890 

.150 

.0118 

,177 

.0938  . f 

.250 

,0693 

.274 

.0906 

.402 

.127? 

.363 

.0917 

,850 

<•  .1337 

.750 

.0471 

,760 

-.1931 

.808 

-.2943 

.830 

• . -.1222 

.837 

-.3618 

.905 

-.4219 

.930 

-.2382 

.933 

-.4372 

,012 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.240  RUN  a 114,000  RN/L , 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.622  BETA 


(RF7LA6) 


-4,337 


,2382 


DATE  Q7  NOV  74 


TABULATEB  PRESSURE  DM*  - IA70 


PACE  607 


TA70  ol  712  si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


MACH  l 41  s 1,504  ALPHA  l 7)  = 


SECTION  l 11WINS  LOWER  SURFACE 


27 /B 

.4560 

.7710 

X/C 

,000 

.2646 

.5594 

,020 

.1551 

,030 

.2157 

,040 

.1907 

.050 

.1606 

,005 

.1447 

.150 

.0662 

.1520 

.250 

.1556 

,274 

.1425 

,402 

.1704 

,565 

.1261 

,650 

.1910 

,750 

.0652 

,760 

-,177S 

,603 

-.2S10 

.350 

-.1141 

,357 

-.5494 

,303 

-.4149 

.950 

-.2549 

,953 

-.4514 

MACH  < 4) 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  ( 

11W1N6  lower  surface 

2Y/B 

.4560 

.7710 

x/c 

,ooo 

♦ 1542 

.5650 

.020 

.2912 

.030 

.2336 

.043 

.2271 

.050 

.2724 

.035 

.2063 

.150 

.1152 

.177 

.1836 

,250 

.2119 

.274 

.1770 

,402 

♦ 1890 

.565 

,1331 

.650 

.2199 

.730 

.0620 

.760 

-.1765 

♦ *03 

-.2766 

4.464  RUN  = 114.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.677  RUN  = 114.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.622  BETA 


7.622  BETA 


CRF7L461 
= >4.557 


•4.557 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PAOE  sos 


IA70  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE  tRF?L*e> 

MACH  ( 4)  a 1,304  ALPHA  t 8)  a 6.S7T 
SECTION  l UWIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

,4360 

.7710 

x/c 

,830 

-.1013 

,837 

-.3443 

.90S 

-.4093 

,930 

-.2434 

,933 

-.4436 

MACH  1 47  o 1,504  ALPHA  ( 9)  a 6.901  RUN  a 714,000  RNA.  a 7, SEE  BETA'  a -4,357 

SECTION— 1 17WTNCLLOWER  SURFACE DEPENDENT  .VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .D4S5  .5760 

.020  ,4164 

.030  .2450 

.049  .2410 

.050  . 3602 

.095  .2279 

.130  .1494  ‘ 

.177  ,2006 

.250  ,2671 

,274  ,1915 

.402  .1961 

.365  .1378 

•630  .?3?1 

.730  .0881 

.760  -.1737 

.808  -.2726 

.83p  -.0930 

.837  -.3389 

.903  -.4033 

.9SD  -.2373 

.933 


4414 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  FRESSURE  OATA  - IA70 


PACE  609 


1A70  01  712  31  P2  PS  WINS  LCWER  SURFACE  IRF7L4T1  l 25  SEP  74  ) 

REFERENCE  OATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

« 

2690.0000  SR  .FT 

. XWIP 

a 

1076.6600  IN,  XO  . 

BETA  a 

-6.000 

ELV-1 

a 

.000 

LREF 

a 

474.6100  IN. 

VM1P 

a 

,0000  TU.  VO 

ELV-2  a 

.000 

ELV-3 

a 

.000 

BREF 

a 

936.6600  IN. 

2MRP 

a 

373.0000  IN.  20 

ELV-4  a 

.000 

BOFLAP 

a 

.000 

8CAUS 

« 

.0130 

ELV-1B  = 

.000 

ELV-OB 

,009 

MACH 

l 

11  s .900 

ALPHA  l 

— -8.615  RUN 

a 140.000  RN/L  a 

6,000  BETA 

a -8( 

.464 

SECTION  < 11W1N6  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.0438 

-.3647 

.020 

-.9647 

.030 

-.2776 

.046 

- .2132 

.030 

-.9680 

.083 

-.2084 

,130 

-.3633 

.177 

-.1708 

,230 

-.9683 

.274 

-.1641 

,402 

-.1462 

.363 

-.2469 

.630 

-.4962 

.730 

-.6607 

.760 

-.3498 

.806 

-.3642 

,630 

- ,4033 

.857 

-.3245 

.903 

-.4448 

.950 

-.1693 

,933 

-.3738 

MACH  l 1)  = .667  ALPHA  ( 2)  a -6.467  RUN  a 140.000  RN/L  a 6.000  BETA  = -6.464 

SECTION  1 DVJ1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .1104  -.2045 

.020  -.9760 

.030  -.1934 

•04S  -.1403 

.030  -.9639 

,063  -.1369 

.130  -.6041 

.177  -.1169 

.230 


2401 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * 1A70 


PACE  610 


1A7Q  01  TIE  B1  PE  PS 

MACH  \ 11  a ,047  ALPHA  1 El  a -6,467 
SECTION  t llWNC  LOWER  OUTFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


vans  lower  surface 


27/8 

.4360  ,7710 

vc 

,ET4 

-.1169 

,402 

-.1130 

.963 

-.2212 

,630 

-.4663 

.730 

-.6640 

,760 

-.3303 

.60S 

-.3399 

.830 

-.3967 

.837 

- . 3000 

.90S 

-.4218 

.930 

-.1610 

.933 

-.3509 

MACH  t 4) 

a .897  A 

SECTION  l 

DVilUC  LOWER  SU 

27 /B 

.4360  .7710 

VC 

,000 

.1178  -.0403 

,020 

-.8905 

.030 

-.0938 

.046 

-.0637 

.030 

-.8202 

.083 

-.0711 

.150 

-.2668 

• 1,77 

-.0687 

• 230 

-.2123 

.274 

-.0773 

.402 

-.0838 

.363 

-.1967 

, 630 

-.4833 

.730 

-.6639 

,760 

-.3119 

.806 

-.3463 

.306  RUN  = 140,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,000  BETA 


,8J0 
• 097 
.903 
,930 
.9  33 


-.3337 


- . 4774 
-.4014 

-.3298 


(RF7L47) 


= -6,464 


.1676 


DATE  OT  MOV  74 


T ABULATEO  PRESSU7E  DATA  - IA70 


PAGE  611 


1A70  01  TIE  31  PE  P6  VfXMG  LOWER  SURFACE 

MACH  I 1)  a ,897  ALPHA  t,  4)  a -2.138  RUM  a 140.000  RH/L  = 6.000  BETA 

SECTION  I 1TWIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


av/a 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.1143 

.1104 

.020 

-.7992 

.030 

.0027 

.048 

.0036 

.050 

-.3496 

,085 

-.0056 

■ ISO 

-.1424 

.177 

- .0232 

.250 

-.1964 

.274 

- .0421 

.402 

-.0338 

.365 

— ,1709 

.650 

-.4831 

.750 

-.8443 

.760 

-.4961 

.808 

-.3310 

.850 

-.3694 

.857 

-.4379 

.805 

- .3780 

.950 

-.1446 

.933 

-.3036 

MACH  I 1) 

= 

897  ALFHA 

SECTION  < 

HIVING  LOWER  SURFACE 

2y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.1060 

.2465 

.OHQ 

-.4693 

.030 

.0612 

.046 

.0566 

.050 

-.2441 

.035 

,0433 

.150 

-.0918 

.177 

.0165 

.250 

-.1403 

.274 

-.0074 

.402 

-.0234 

• 565 

-.1475 

.650 

-.4801 

.750 

-.6333 

.760 

- , 4949 

.606 

-.5331 

.027  RUN  = 140,000"  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.000  BETA 


IRFTL47) 
a -8,464 


-6,464 


DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - TA7D 


PAGE  612 


\Kn  C H TIE  Si  P2  PS  VllW  LOWER  SURFACE 


MACH  t IS  a ,897  ALPHA  l 5)  a 
SECTION  (.  1SWTNG  LOWER  SURFACE 


2T/B 

,4360 

.7710 

VC 

.630 

-.4018 

.857 

-.4467 

.90S 

-.3616 

.950 

-.1463 

.933 

-.2680 

MACH  ( l) 

a 

i699  ALPHA  1 

SECTION  t 

1 SWING  LOWER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0616 

,3368 

.020 

-.1801 

.030 

.0990 

.048 

.0965 

.050 

-.1273 

.083 

.0903 

.130 

-.0471 

.17-7 

.0611 

.250 

-.0841 

.274 

.0338 

.402 

.0122 

.563 

-.1166 

.630 

-,4707 

.730 

-..6427 

•780 

-.4983 

•808 

-.3494 

•830 

-.4291 

,857 

-.4562 

.905 

-.3342 

,950 

-.1876 

.933 


,027 

DEPENDENT  VARIABLE  CP  . . 


2.169  RUN  * 140.000  RN/L  a 

DEPENDENT  VAST  TABLE  CP 


6.DQ0  BETA 


TRFTL47) 


a -8.464 


- .2746 


0A7E  07  NOV  74 


T ABLLAT ED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA4E  *13 


U7Q  Ol  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L47) 

MACH  t 11  = .895  ALPHA  l 7)  = 4.336  RUN  = 140.000  RN/L  = 6,000  BETA  = -*.464 

SECTION  1 DVUN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  . 7710 

X/C 


.000 

- .0090 

.3777 

.020 

.0281 

.030 

.1269 

.046 

.1366 

.050 

.0037 

.085 

.1353 

.150 

- .0073 

.177 

,1036 

.250 

- .0281 

.274 

.0716 

.402 

.0442 

.363 

-.0946 

.630 

-.4318 

.730 

-.6329 

.760  ' 

-.4989 

.806 

- . 3633 

.850 

-.4974 

.837 

-.4631 

.905 

-.3483 

.950 

-.1800 

.933 

-.2681 

MACH  1 11  = .901  ALPHA  ( 61  a 6,516  RUN  a 140.000  RN/L  a 6,000  BETA  = -6.464 

SECTION  1 HVJ1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  ,4360  .7710 

x/c 


.000 

-.0986 

.3669 

.020 

.1613 

.030 

.1632 

*04® 

.1831 

.030 

.1220 

.083 

.1603 

.130 

.0293 

.177 

.1397 

.230 

.0233 

.274 

.1019 

.402 

.0679 

.303 

-.0771 

• 030 

-.4293 

.730 

-.6177 

.700 

-.4969 

.80® 

-.3701 

DMt  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 

'A70  -01  Tie  SI  pe  PS  . WHS  lower  surface 

HACH  1.11  .a  .001  , ALPHA  ’l  SI  = 6. 'SI 6 

SECTION  1 11 WINS  LOWER  SURFACE  - DEPENDENT  VARIABLE- CP 


2V/B 

,4360 

.7710 

x/c 

,S5Q 

-.7409 

.657 

-.4737 

.$03 

- .3446 

.$30 

-.0427 

..$33 

-.0617 

NACH  ru  =-  - ;sss  . . ALPHA  rsi  a ' ' &.B50  ‘RUN  3.140,000  RU/C  a 6.000-  BETA  a-  -s;464 

.SECT1CN  1 11VJ1N0  LCMER ‘SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

»/B  .4360  ,7710 

X/C 


.000 

-.1493 

.3367 

.020 

.2766 

.030 

.2067 

.046 

.2194 

.050" 

,1999 

.065 

.2045 

.150 

,0561 

■.17,7 

.1503 

.250 

•.0691 

.274, 

.1104 

.40a’ . 

.0742 

■-363  ‘ 

-.0728 

.630 

- ;3969 

.730 

- .5972 

.760 

- .4962 

■isos 

- .*5642 

rsso 

-;7976 

,'857 

\-i4961 

i:903 

-.3'6Vl 

isSO. 

— i 30*9  4 

;>33 

-.2725 

0A7E  07  NOV  7* 


7 AB'JUATEO  PRESSURE  DATA  - U70' 


PAGE  613 


U70  • 01  712  Si  P2  PS  WNG  LCWER  SURFACE  TRFTL471 

MACH  < 21  a 1.061  ALPHA  \ i>  a -9.866  RUM  * 141.000  RN/L  a 8.400  BETA  a -9.647 

6EC710N  T 11W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


STY/O 

.4380 

.7710 

X/C 

.000 

.0603 

-.2168 

.020 

-.7669 

.030 

-.1839 

.046 

-.1234 

.030 

-.7748 

,093 

-.1297 

.130 

-.3264 

.177 

-.1260 

.230 

-.9887 

.274 

-.1217 

.402 

-.1163 

,383 

-.2360 

,630 

-.3359 

.730 

-.4861 

.760 

-.8063 

.80S 

-.6018 

,630 

-.6271 

,837 

-.8778 

,903 

-.6726 

.930 

-.7491 

.953 

-.4999 

MACH  l 21  a 1.096  ALPHA  ( 2)  a -6.661  RUN  a 141,000  RN/L  a 6.600  BETA 

SECTTCN  l 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/3 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0934 

-.0469 

.020 

-.6960 

,030 

-.0808 

,048 

-.0347 

.030 

-.6933 

.083 

-.0623 

.130 

-.4436 

.177 

-.0633 

.230 

-.7046 

.274 

-.0693 

.402 

-.0876 

.383 

-.1658 

.630 

-.3164 

.730 

-.4207 

.780 

-.3738 

.603 

-.6726 

-9,647 


we  07  NOVI  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  --  TA70 


PAGE  61ft 


U70  01  TIB  81  P2  Pft  WIND  LOWER  SURFACE 

f 

MACH  t 2)  O 1.096  ALPHA  1 2)  5 -.6.661 

SECTION  l 1)WIN6  LOWER  3VJ1FACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.650 

-.5699 

.857 

-.6540 

.905 

-.6512 

.950 

-.7172 

.953 

-.4713 

MACH  1.2)  a 1.109  ALPHA  l 3)  = 
SECTION  < l)VrtN6  LOWER  SURFACE 
27/B  .4360  .7710 

X/C 


.009 

.0968 

.1197 

.020 

-.6531 

.030 

-.0091 

.048 

- .0063 

.050 

-.6421 

.085 

-.0163 

.150 

- .3003 

.177 

- .0247 

.2*50 

-.0902 

.274 

-.0310 

.402 

- .0296 

.563 

-.1433 

.630 

-.2631 

.750 

-.3996 

.760 

-.3432 

* 

.808 

-.6716’ 

.630' 

-.5369 

.657 

-.6197 

.905 

-.6209 

,950' 

-.6896 

.933’ 

-.4429 

-4,450  RUN  = 141.000  RfVL  a 6.600  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


\RF7L<7) 


-8,647 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  61 T 


MACH  ( 2)  = 1.117  ALPHA  l A) 

SECTION  l llVUNC  LOWER  SURFACE 


1A70  01  712  Si  P2  PS  DIMS  LOWER  SURFACE 

-2.245  RUH  = 141  *000  RN/L  = 6.600  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7L4T) 

= -8.647 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.1123 

.2439 

.020 

-.6394 

.wo 

.0394 

.DAB 

.0341 

.050 

- , 5100 

.DBS 

.0226 

.150 

-.0608 

.177 

.0102 

.250 

- .0X69 

.274  ‘ 

.0039 

.402 

.0031 

.565 

-.1068 

.650 

-.2458 

* .750 

-.3612 

.760 

-.5211 

• BOB 

- ,6680 

.650 

-.5523 

.657 

-.6193 

.605 

-.5556 

.3  50 

-.6304 

.653 

-.4031 

MACH  ( 2) 

a 1. 

114  ALPHA 

SECTION  C 

1TVJIN6  LOWER  SURFACE 

2f/Q 

.4380 

.7710 

X/C 

.000 

.0366 

.3461 

.020 

-.3441 

.030 

.0764 

.048 

.0699 

.050 

-.1215 

.065 

.0614 

.150 

-.0216 

.177 

.0465 

.250 

.0024 

,274 

.0392 

.402 

,0353 

.565 

- ,0759 

.650 

-.2354 

.750 

-.3678 

,760 

-.5055 

.608 

-.6579 

-.005  RUN  = 141.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,600  BETA  = -8.647 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


pase  m 


1^70  Oi  TIE  Si  PE  PS  VltND  LCWER  SURFACE  tRF7L47> 

MACH  l 21  a 1.114  'ALPHA  I 3)  a -.005 
SECTION  I m«N&  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /0  ,4060  .7710 


E.EiO  RUN  = 141.000  RU/L  a 5,600  BETA  a -6.647 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

X/C 


,000 

.0334 

,4226 

.OHO 

- .0378 

.030 

.0906 

.046 

.0950 

.050 

.0274 

.083 

.0906 

.130 

.0249 

.177 

.0902 

,2.50 

.0649 

.274 

.0000 

.402 

.0744 

.’363 

- .0418 

.630 

-.2439 

.750 

-.3851 

.760 

-.4864 

.609 

-.6423 

.630 

-.5344 

.657 

-.6643' 

.903 

- .5198 

,, 

.930 

. 

-.6723 

.953 

-.3537 

VC  - 


030. 

-.3386 

637 

-.6376 

903 

-.3129 

930 

-.6003 

933 

-.3608 

MACH  l 21  a 1.107  ALPHA  l 6)  a 
SECTION  I 11WIN6  LOWER  SURFACE 
2Y/B  .4560  .7710 


OK-te  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 

IA70  01  TIE  SI  P2  PS  ■ WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L47) 

M4CH  ^ 2)  a 1.097  ALPHA  < 7>  a 4.433  *'  RUN  a 141.000  . RN/L  = 6.600  BETA  a -S.B47 

SECTION  l UWTN6  LCHER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Er/B 

.4380 

.7710 

X/C 

.000 

-.0127 

.4540 

.020 

.1342 

.030 

.1032 

.046 

.1147 

.030 

.1387 

.063 

.1237 

.130 

,0332 

.177 

.1166 

.230 

.1112 

.274 

,1082 

.402 

.0963 

.363 

-.0274 

.630 

-.2203 

.730 

-.3647 

.760 

-.4838 

.606 

-.6310 

.650 

-.3477 

.637 

-.6477 

.903 

-.3460 

,930 

-.6613 

.933 

-.3661 

MACH  ( 2) 

a 1.1 

069  ALPHA 

SECTION  < 

11WIN6  LOWER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

-.0320 

.4697 

.020 

.2849 

.030 

.1204 

.046 

.1364 

.030 

.2314 

.063 

.1497 

.130 

.0796 

.177 

.1410 

.230 

.1343 

.274 

.1301 

.402 

.1137 

.363 

-.0173 

.650 

-.1979 

,730 

-.3433 

.760 

-.4722 

,608 

-.SOSO 

6.647  RUN  a 141.000.  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


'6.600  BETA  . = >6.647 


CMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  CM 4 - 1470 


PACE'  MO 


1470  Q1  TIE  SI  PE  PS  WHO  LCWER  SURFACE  tRPTL4T> 

M4CI4  1 2)  a 1 ,009  ALPHA  t SI  a S.S47 
SECTION.  l 11U1N&-LCWER  SURFACE- —DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V /B 

,4360 

.7710 

VC 

.850 

-.5420 

,657 

-.6339 

,905 

-.3816 

.950 

-.6847 

.933 

-.3795 

MACH  <,  El  a,  1 .060  ALPHA  l 01  = 6,'S35  RUN  a 141,000  RN/L  a 6,600  BETA  - -8,647 

SECTION  ( HVllNS  LCVIER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

W/B  ,4360  ,7710 

VC  - 

.000  -.0986  .4648 

.020  , .3797 

.030  .1326 

.046  ,1490 

.050  , .3116' 

.065  .1611 

.150  ,1026 

,177  .1496 

.250  ,1952 

.274  .l?46r 

.402*  .1155 

.565  -.0194 

.650 ’ -.1709 

.750  . . -.3268 

.7,60  -.4697, 

.606:  -.6008 

.650  < -.5365 

.65,7  -.6286 

.905,  -.6015  . 

.950  • , -.6857 

..953 


,3953 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  621 


1A70  01  T1S  SI  PS  PS  WINS  LOfEU  3URFACE 

MACH  ( 3>  a 1.191  ALPHA  ( 11  a -6.639  RUN  3 77.000  RN/L  = 7.136  BETA 

SECTION  l 11W1N6  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Ztf  B 

,4360 

.7710 

x/c 

,000 

.0309 

- .0993 

.oao 

-.6971 

.030 

-.1616 

.046 

-.1333 

.030 

-.6946 

,063 

- .0664 

,130 

-.4471 

.177 

-.1093 

,350 

-.7789 

,374 

-.1139 

,403 

-.0991 

, 565 

-.1667 

,630 

-.3387 

,730 

-.3369 

.760 

- . 3316 

. .606 

-.6469 

,650 

-.3003 

’ ,657 

-.6403 

,603 

-,1M0 

,630 

- ,6031 

,SS3 

-.48E3 

MACH  1 5)  = l.SOS  ALPHA  l S)  a -6.616  RUN  = 77.000  RN/L  = 7.156  BETA 

SECTION  (.  11W1NG  LOVER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2*/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.1077 

'.0316 

,030 

-.6306 

,030 

- ,1133 

,046 

- ,0767 

,030 

-.6432 

,083 

-.0643 

,130 

-.3969 

,177 

— ,0676 

-330 

-.3889 

-374 

“ *0743 

403 

-.0649 

363 

-,1530 

630 

-.2373 

730 

-.3134 

760 

• ,4964 

506 

-,6336 

tRF7L47> 
s -6.663 


-6.666 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70  PAGE  022 

tA70  Ot  712  57  P2  PS  , VftNG  LOW®  SURFACE  WF7L47) 

HACH  T SI  a 1.202  ALPHA  l 21  a -6.618 
SECTION  l 11VUUG  LOW®,  SURFACE  _ DEPENDENT  VARIABLE  CP 
2Y/B  .4560  .7710 

X/C 


,830 

-.4697 

.837 

-.6330 

.903 

-.3433 

.930 

-.3916 

.933 

-.4303 

* 

MACH  \ SI  a 1.209  ALPHA  T 31  a -4.408  RUN  = 77.000  RN/L  = 7.136  BETA  a -8.669 

SECTION  t DVJlNG  LOW®  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZV/B  .4360  ,77i0 

X/C 

.000  .0956  .1473 

.020  -.6292 

.050  -.0196 

.048  -.0177 

.050  1 ’ -.6104 

".085  -.0277  . ’ 

.150  ..  -.3137 

.177  -.0329 

.230  . -.1172 

.274  -.0544 

.405  -.0286 

.565  -.11,72 

.630  . -.2017 

.7,30  .'.2698 

.760  -.4785 

.90S  .-.6127 

'.850  ^ -.4477 

. ,857  ’-.'6362 

.905  -.3288 

..950  ’ -.3793 

'.9,33 


4222 


MACH  O)  » ' l.SU  ALPHA  l *)  a -2.171  , RUN ' s 77.000  RN/L  a.  7,138  BETA  a -8.668 

SECTION  l iiwinc  LOWER  SURFA.CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

. X/C 

.000 

,1093 

• .2660 

.020 

-.3722 

.030 

.0373 

,048 

.0293 

.050 

-.3120 

.OS  5 

.0137 

.130 

-.1068 

.177 

.0051 

.250 

-.0682 

.274 

.0063 

.402 

.0083 

.563 

- .0621 

• 

.630 

- .1793 

.730 

- .2832 

.760 

. - .4376 

.80S 

-.5976 

.830 

-.4420 

.857 

-.5238 

.003 

-.3139 

.930 

-.3761 

.953 

-.4106 

MACH  t 35  a 1.211  ALFHA  t S)  = .051  RUM  = 77.000  RN/L  = 7.1S6  BETA  = -8.668 

SECTION  1 DW1N0  LOWER  SURFACE  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

,7710 

X/C 

»QQQ 

.1007 

.3571 

’.aao 

-.4144 

.030 

.0761 

, 

*Q4S 

♦ 0677 

*030 

v 

- . 2022 

.083 

.0361 

. 

*130 

-.0404 

.177 

.0428 

.250 

■ < ‘ 

-.0093 

.274 

.0429 

.402 

.0425 

.503 

-.0473 

• 050  , 

-.1777 

.750 

-.2885 

.760 

-.4415 

.606 

-.3639 

OATt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  047*.  - U70 


PAGE  82* 


UTO  01TV2  St  P2  PS  • VlTNC  LOWER  SURFACE  tRF7L4T> 

MACH  ( 01  a 1,211  ALPHA  1 51  a ,051 
SECTION  l 11VIINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2778 

.4360 

,7710 

x/c 

' *650 

-.4514 

.657 

-.6209 

.905 

- . 5324 

.950 

-.5767 

.953 

-.3744 

MACH  { 31  a 1,205  ALPHA  l 61  a 2.273  RUN  a 77,000  _ RNA.  a 7.156  BETA  a -6.66S 

SECTION  t 11WLN6  LOWER  SURFACE  ' > DEPENDENT  VARIABLE -CP 

2f/B  .4360  ,7710 

X>C 

.OKS  .0563  . 4223 

.020  -.OS65  . 

.030  .0966 

.046  .0974  . 

.050  .0066 

.065  ,0373 

.150  .0072 

.177  .0861 

.250  .0717 

.27*4  .0858 

.’402  .0842 

.565  -.0096 

.650  -.1645 

.750  -.2847 

.760  -.4233 

;808  -.5700 

’ . 650  -.4392 

.'857  -.6066 

•905  -.5340 

.950  ' -.5610 

.953 


,3587 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE 

1A7D  01  T12  Si  P2  pa  WING  LOWER  SURFACE  IRF7L47) 

MACH  ( 3>  a 1,198  'ALPHA  l 7)  a 4.49D  RUN  a 77.000  RN/L  = 7.1S6  BETA  a -8.668 

SECTION  l 1IW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Zif  B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0134 

.4580 

.020 

.1177 

.030 

.1137 

.04© 

.1264 

.030 

,1393 

.093 

.1361 

.130 

.0511 

.177 

.1269 

.230 

.1529 

.274 

.1237 

.402 

.1104 

.sss 

.0194 

,030 

-.1281 

.730 

-.2568 

.760 

-.4055 

,sos 

-.5526 

.630 

-.4277 

.057 

- . 5642 

.003 

- . 5391 

,930 

-.5646 

.953 

-.3466 

MACH  l 37  = 1,169  ALPHA  t 8)  = 6.704  RUN  - 77.000  RN/L  = 7,156  BETA  = -S.669 

SECTION  < llWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2v/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,ooo 

- .0291 

.4600 

.020 

,2960 

.030 

,1306 

.046 

* 1 660 

.050 



.2626 

. .063 

ft  61 4 

.130 

.0963 

,177 

,1701 

\ 

,2  90 

,2105"’ 

.274 

.1599 

. 402 

.1496 

,365 

.0391 

.630 

-.1015 

,730 

-.2360 

,760 

-.3998 

.60,6 

-.5496 

625 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PASS  626 


\A70  <j\  Tia  si  P2  PS  VHM  LOWER  SURFACE 


irftlati 


MACH  1 31  * 1,189  ALPHA  l 51  3 6,704 

SECTION  ! 11  VANS  LOWER  SIR  FACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4560 

,7710 

X/C 

,«5Q 

-.4197 

.657 

-.5746 

.605 

-.5721 

.550 

-.5651 

.955 

- ,5652 

HACH  ( 3 1,175  ALPHA  < 91  a 8.913  SUH  = 77.000  RWL 

SECTION.!  DWINO  LCWfeh  SURFACE  - - DEPENDENT  VARIABLE  CP  • 


SN/B 

.4360 

,7710 

x/c 

.000 

-.0565 

.4856 

.020 

,3965 

.030 

.1550 

,048 

.1741 

,050 

.3321 

.065 

,1884 

,150 

.1057 

.177 

.1798' 

,250. 

,238b 

.274 

.1701 

.402 

.1584  ' 

.565 

.0375 

.850 

-,GBli 

.750 

- ,2270 

.760' 

-.4052 

.808 

- ,3321 

.650 

- , 4150 

.857  " 

-.58.45 

,905 

-.5818 

-,3460 

.930’ 

.853 

-.4083 

7,156  BETA  = -6,668 


OKIE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  427 


TA7Q  01  T12  SI  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  1 A)  = 1.304  ALPHA  ( 1)  a -8.884  RUM  = 113.000  RN/L  = 7.656  BETA 

SECTION  l lMWtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B  .4360 


X/C 


,000 

,0543 

.020 

,030 

-.1382 

,04a 

-.1153 

.050 

.065 

-.1322 

.150 

.17? 

-.0944 

.250 

.274 

-.0908 

,402 

-.0627 

,565 

-.1110 

.650 

,750 

.760 

-.3041 

.aoa 

-.3796 

.850 

,857 

-.4383 

.805 

-.4795 

.950 

.953 

-.4030 

MACH  C 4) 

= 1, 

SECTION  l 

DWTNG 

2V/Q 

.4350 

x/c 

,000 

.0351 

.020 

.030 

-.1244 

.048 

-.0997 

.050 

.085 

-.1100 

.150 

.177 

-.0834 

.250 

.274 

-.0914 

.402 

-.0315 

.565 

-.1004 

.850 

.750 

,760 

-.2967 

.808 

-.3717 

.7710 

.0137 
- . 4033 

-.4934 
- .2780 
-.4913 

-.1598 

-.2030 

-.3116 

-.3809 

,504  ALPHA  t 2)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.0614 

-.4408 

-.4290 

-.2484 

-.4393 

-.1389 

-.2059 


-6.666  RUM  5 113.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.656  BETA 


IRF7U7) 

-8.713 


-8.713 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  626 


TA70  01  T12  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


mF7Efn 


MACH'  1 4)  a 1,304  ALPHA  ( 2)  = 
6ECTTCN-  1 DVllNS  LOWER  SURFACE 


ZV/B 

.4360  .7710 

X/C 

.630 

-.3132 

.837 

-.4337 

.903 

-.4763 

.930 

- ,3630 

.933 

-.3734 

MACH  < 4) 

= 1.504  ALPHA 

SECTION  {. 

1)WTN6  LOWER  SURFACE 

27 /B 

.4360  .7710 

X/C 

,000 

.0136  .1663 

.020 

-.4336 

' .030 

-.0402 

.046 

-.0466 

.030 

-.4233 

.09  3 

-.0361 

.150 

-.1633 

.177 

-.0435 

.230 

- .2326 

.274 

-.0402 

.402 

-.0222 

.363 

- ,0733 

. 650 

-.1382' 

.730 

-.1931 

,760 

- . 2913 

.809 

-.3724 

,830- 

-.3067 

.637 

-,4299- 

.,993 

- .4734' 

.930 

-.3749 

.933 

-.3626' 

r6,666 

DEPENDENT  variable  CP 


-4.443  RUN  a \'13.0'00  R7VL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


'7.656  BETA 


-6.713" 


DATE  07  MOV  74 


1A.BVJl.ME0  PRESSVRE  DMA  - U70 


PACE  629 


1A70  01  112  Si  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  V 41  = 1.504  ALPHA  < 41  = -2.192  RUN  = 115.000  RN/L  = 7.656  BE7A 

3EC1I0N  V 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


21 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0579 

.2816 

.020 

-.4140 

.030 

.0274 

.04% 

.0190 

.030 

-.3854 

.OSS 

.0133 

.ISO 

-.0915 

*177 

- .0040 

.250 

-.0531 

.274 

- .0061 

.402 

.0107 

.563 

-.0418 

.650 

-.1169 

.730 

-.1779 

,760 

-.2627 

,eoe 

-.3694 

- 

.650 

-.2914 

.857 

-.4214 

.605 

-.4673 

.650 

-.3602 

,953 

-.3499 

MACH  V 4)  = 1.504  ALFHA  l 5)  = .048  RUN  = 113.000  RN/L 

\ 

SECT1CM  V 11VJ1N9  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


21 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.0700 

.3671 

.020 

-.3105 

.030 

.0621 

.048 

.0570 

.050 

-.2579 

,065 

.0535 

.150 

-.0199 

.177 

.0382 

.250 

,0178 

.274 

,0369 

.402 

.0529 

.565 

- .0022 

.650 

-.0771 

.7  50 

-.1393 

,760 

-.2651 

,808 

-.3525 

7.656  BETA 


(RF7L47) 

-8.713 


-8.713 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U70 


PAct  430 


1A70  01  TIE  St  PE  PS  VflND  LOWER  SURFACE  (KF7LA7) 

HACK  t 41  a 1,304  ’ ALPHA  t SI  a ,048 

SECTION  l 1)W1N6  LCWER  SURFACE  . DEPENDENT  VARIABLE  CP 
27/B  .4360  .7710 

X/C 


.430 

-.254) 

♦ ft37 

-.4082 

.903 

-.4561 

.930 

-.3363 

.933 

-.3547 

HACH  14)=,  1 • 504  .ALPHA  1 6)  = S.E86  RUN  ' s'  113.000  rn/l  = 7.656  BETA  = -a.7'l3 

SECTION  1 DVllND  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0349 

.4259 

.020 

-.1046 

.030 

.0939 

.048 

.0937 

.050 

-.0222 

.085 

.0968 

.150 

.0283 

.177 

.0872 

.250 

;O709 

.274 

.0870 

.402 

.1013 

.565 

.0387 

.650 

- .0173 

.750 

-.1003 

.760 

-.2435 

,806 

-.3396 

.850 

-.2310 

.657 

‘-.3923 

.805 

-.4432 

,950 

-.3244 

.953 

-.4145 

DATE  <51  HOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 7470 


PA6E  W1 


TATO  OS.  712  St  PE  P6  WIND  LCWER  SURFACE  tRF7L4TS 


MACH  < 4)  a 1,504  ALPHA  ( 7>  a 4.544  RUM  * 113.000  RN/L 

SECTION  K VlWlW.  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/ 0 

.4560 

.7710 

X/C 

,ooa 

.0248 

,463a 

,020 

.0807 

.030 

.1221 

,04$ 

.1307 

.030 

.1154 

.035 

,i4at 

,130 

.0857 

»1?7 

.1350 

,230 

.1345 

.274 

.1361 

,402 

.1446 

,353 

.0658 

.630 

.0371 

,730 

-.0583 

.760 

-.3291 

> 

.80$ 

-.3255 

,630 

- , aooo 

.837 

-.3799 

.003 

~.43a4 

,950 

-.3037 

,933 

-.4411 

MACH  1 4}  a S.J04  ALPHA  t 8}  a 6.769  RUN  4 113.000  RN/L 

SECTION  1 IS  WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

STy/B  .4360  . 7710 

X/C 


,000 

— ,0071 

,4789 

020 

,2393 

030 

,1488 

,040 

,1603 

,050 

.2366 

,083 

.1742 

,150 

.1025 

,177 

,1760 

230 

.1827 

274 

.1732 

402 

.1764 

533 

,0843 

630 

,0923 

750 

-.0211 

760 

- ,2173 

808 

-.3039 

7.856  BETA 


7.656  BETA 


-9.713 


-8.713 


DATE  07  NOV  74 ' 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - IA7Q 


PAtt 


U7Q  01  T12  Si  P2  PS  VllNd  LOJER  SURFACES  (R^lL*Ti 

MACH  I 41  3 it 504  ALPHA  ( 8)  a 9-.76S- 
SECTIONS  UVtlNG  LOWER  SURFACE DEPENDENT— VAR-t AQLE-CP 

av^O  .4060  ,77i0 

X/C 


,630* 

-*,1666 

,637 

-.3695 

,003 

-.4212 

,930 

- .2602 

,933 

-.4331 

MACH  l 41  a i.504  ALPHA  t 9)  a 9.013  RUN  a 113,000  RN/L  = 7,656  BETA  a -8,713 

SECTION  t 11VJ1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/0 

,4360 

.771b 

VC 

.000 

- .0200 

.5045 

.020 

.3433 

;030 

.1546 

.046 

.1673 

.050 

.3124 

.063 

.1763 

.130 

.1296 

.177 

.1825 

,230 

.2183 

.274 

.1827 

.402 

.1831 

. 565* 

.0640 

.630* 

.1968 

.730 

.0234 

.760 

- .2132 

1 606 

-.2874 

.fe30 

-.1492 

.637 

- .3524 

.905 

-.3993 

,930'. 

->2?24 

.953 

-.4206 

.4306 


“.a?a4 


DATE  07  NGV  74  ' TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 

IA70  01  T12  SI  P2  PS 


REFERENCE  DATA 


SREF 

s 

2690.0000  SO. FT 

. XMRP 

“ 

1076.5600 

tN.  XO 

LREF 

m 

474.6100  TN. 

VMRP 

a 

- .0000 

IN.  VO 

BREF 

x 

936.6600  IN. 

2TOP 

a 

37  3. 0000 

TN.  20 

SCALE 

u 

.0130 

MACH 

c 

U = .696 

ALPHA  t 

1> 

= -6.365 

PACE  633 

V)TNC  LOWER  SURFACE  tRF7L«»)  l 23  SEP  74  5 

PARAMETRIC  OATA 


BETA 

= 

9.000 

ELV-1  = 

4.000 

ELV-2 

a 

4.000 

ELV-3  a 

4.00«3 

ELV-4 

X 

4.000 

BDFLAP  = 

.000 

ELV-1B 

a 

4.000 

elv-ob  = 

4.000 

94. ODD  RN/L  = 6.044  BETA  = 9,465 


SECTION  ( 11WIN6  LOWER  SURFACE 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.2734 

.1963 

.020 

-1 ,0502 

.030 

- ,3389 

,048 

-.2443 

.050 

-1 .0214 

.085 

-.3435 

.150 

-.3334 

.177 

-.1981 

.250 

-.4361 

.274 

-.1161 

.402 

.0510 

,585 

.0670 

.650 

-.3162 

.750 

-.3465 

.760 

-.7108 

.808 

-.7658 

.850 

-.5663 

.857 

-.4711 

.905 

-.2503 

.9  50 

-.0669 

.953 

-.1612 

MACH  t 1 > 

* 

,897  ALPHA 

SECTION  < 

DWIN6  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3760 

,3309 

.020 

-,8311 

.030 

-.1692 

.048 

-.1278 

.050 

- .6810 

.085 

-.1939 

.150 

- ,2280 

.177 

-.1066 

.250 

-,2070 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-6.407  RUN  s 94.000  RU/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.044  BETA  = 8.466 


2070 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U70 


PAOE  634 


1A70  01  112  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L48) 

MACH  < 1)  * .6S7  ALPHA  ( 21  = -6.^07 

SECTION  (.  llVllNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  .7710 

X/C 

.274  -.0423 

.402  .0S1B 

.363  .0864 

.630 
.730 

,760  -.7033 

.608  -.7365 

.630 

.837  -.4434 

.903  -.2223 

.930 

.933  -.1417 

MACH  < 1)  s .897  ALPHA  l 3)  = -4.261  RUN  = 94.000  RN/L  = 6.044  BETA  s 9.466 

SECTION  { DWIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/0  .4360  .7710 

X/C 

.000  '.4474  .4564 

.020  -.8377 

■.030  -.0136 

.048  -.0107 

.030  -.4635 

.083  -.0761 

.150  -.082,8 

.177  -.0273 

.230  -.0644 

.274  .0204 

• 402  .1256  ‘ 

.363  .1013 

.630  - ,36R1 

.750  -.4114 

.760  -.7003 

.808  -.7506 

.830  -.3667 

.857  -.4314 

.903  -.2009 

.930  -.0661 

.933 


-.3482 

-.3379 

-.6179 

-.0716 


1184 


047E  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTO 


PA6E  «a 


1A70  „£1  712  Si  P2  P8  VUNt  LOWER  SURFACE 

MACH  l 1)  a .596  ALPHA  ( 4)  = -2.113  RUM  = 94.000  RN/L  = 6.044  BETA 

SECTION  l IIVUNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/ B 

.4360 

.7710 

x/c 

.QQQ 

.4916 

.3591 

.020 

-.3725 

,050 

.1211 

.040 

,1010 

,030 

-.1966 

.oss 

.0293 

.130 

-.0250 

.177 

.0445 

.230 

-.0016 

.274 

.0757 

.402 

.1366 

.565 

.1136 

.650 

-.3600 

.730 

-.4164 

.760 

-.6928 

,606 

-.7245 

.630 

-.3076 

.657 

-.4815 

.005 

-.1902 

.050 

-.0626 

.953 

-.1009 

MACH  { \) 

a , 

,698  ' ALPHA 

SECT  1 CM  { 

DV/1N6 

LOWER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.,7710 

x/c 

.ooo 

.5035 

.6144 

,020 

-.0422 

.030 

.2339 

.048 

.1973 

.030 

-.0077 

.083 

.1190 

.130 

.0236 

.177 

,1094 

.250 

.0323 

.274 

.1232 

.402 

.1637 

.563 

.1249 

.650 

-.3541 

.730 

- .3886 

,760 

-.5904 

.806 

-.5993 

.054  RUN  = 94.000  RtVL  3 6.044  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7L48) 

8.466 


a 8,466 


DATE  OT  NCW  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  636 


UTG  01  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


MACH  ( t>  a 
SECTION  { DWINO 


Z'i/  B 

.4360 

x/c 

.aso 

♦*57 

- . 3363 

♦ 905 

-.1696 

.930 

,953 

-.0949 

MACH  ( 1)  = 

SECTION 

T ULrtNO 

2Y/B 

.4360 

VC 

,000 

.4946 

.020 

,030 

.3262 

.049 

.2613 

.030 

,093 

.1990 

.130 

.177 

.1693 

.230 

.274 

.1708 

.402 

,2133 

. 3 6 / 

.1363 

. 650 
.730 

.760 

-.6636 

.608 

-.6904 

. 630 
.837 

-.5776 

.965 

-.1994" 

.930 

.933 

-.0982 

,695  ALPHA  ( 51  3 

LOWER  SERF  ACE 
.7710 

- » 3023 

-.0703 

,699  ALPHA'  ( S)  = 

LOWER  SURFACE_ 
,7710 

.6262 

.1690 

.1494 

.0639 

.1050 

- ,3309 

- ,332*6 

-.3803 

-.1326 


,034 

dependent  variable  CP 


2.213  RUN  = 94.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP' 


6,044  BETA 


IRE7L46) 


8.456 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  637 


MACH  I 11  a .699  ALPHA  t 71 
SECTION  ( 11  WINS  LONER  SURFACE 


I A70  01  TIE  SI  PE  PS  WING  LONER  SURFACE 

A. 364  RUN  a 94.000  RN/L  = 6.044  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4670 

.5993 

.020 

.3607 

.030 

,4043 

.046 

.3516 

,050 

.3752 

.065 

,E93S 

.150 

,1033 

• 177 

.E173 

.250 

.1306 

♦ 274 

,£065 

.402 

■ E3E5 

• 565 

.1453 

,650 

-.3083 

.750 

-.3254 

,760 

-.6567 

.606 

-.6604 

,650 

-.3332 

.657 

-.6394 

.605 

-.£370 

.650 

-.7316 

.653 

- . 1334 

MACH  { 1) 

a 

,899  ALPHA 

SECTION  (. 

11WING 

LOWER  SURFACE 

2Y/Q 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.4266 

.5470 

,020 

,4656 

.030 

. .4627 

.045 

.4063 

.050 

,3776 

.065 

.3156 

.150 

.1376 

.177 

.2532 

.250 

,1552 

.274 

‘.2314 

,402 

,2406 

.565 

,1423 

.650 

-.2604 

.750 

-.2925 

.760 

-.6466 

.606 

- . 6549 

9.316  RUN  a 94.000  RN/L 

* 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.044  BETA 


IRF7L4S) 

6.466 


6.466 


3904 

£926 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - IA70 


PA9£  658 


U70  01  T12  Si  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7L4?) 

MACH  1 1)  = .80S  ALPHA  1 ()  5 6.51? 

SECTION  l IIVJVNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARtABLE  CP 

27/8  , 4560  .7710 

X/C 

.850  -.5353 

.857  -.5214 

.805  -.3805 

.050  -.7169 

.953  -.1483 

MACH  l 11  = .900  ALPHA  1 9)=  8.680  RUN  = 94.000  RN/L  = 8.044  BETA  = 8.466 

SECTION  1 11VJ1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/0  .4360  .7710 

X/C 

.000  .4207  .4995 

.020  .5755 

,030  .5022 

.046  . 4405 

.050  .4594 

.085  .3414 

.150  .1667 

.177  .2704 

.250  .2355 

.274  .2440 

.402  .2425 

.565  .1384 

.650  -.2466 

.750  -.2498 

.760  -.6322 

.808  -.6268 

.850  -.4740 

.857  -.4191 

.905  -.4698 

.9  50  -.6302 

,953 


2066 


DATE  qt  not  u 


TA BULATEO  PRESSURE  DATA  - TA70 


PA HE  639 


U70  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


IRF7L4S) 


MACH  I El 

sx  1 , 

,088  ALPHA 

SECTION  (. 

DWING 

LOWER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3436 

.3823 

,020 

-.9193 

.030 

- .EE9E 

.048 

-.1470 

.030 

-.9557 

.035 

-.1373 

.150 

- . 5007 

.177 

-.1635 

.250 

-.7435 

.274 

-.1039 

.402 

-.1673 

.535 

.2315 

.630 

-.0686 

.750 

-.0648 

.760 

-.3731 

.603 

~.47EO 

.650 

-.2774 

.657 

-.6399 

.905 

-.7911 

.950 

-.4878 

.953 

- . 5833 

MACH  l 2) 

= 1, 

,095  ALPHA 

SECTION  l 

DVrtNO 

LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4350 

.7710 

x/c 

.000 

.4474 

.4709 

.020 

-.8281 

.030 

**.0836 

.046 

-.0101 

.050 

-.8498 

.065 

-.0857 

.150 

-.4204 

.177 

-.1003 

.250 

-.1695 

.274 

-.0450 

.402 

.1138 

.565 

.2803 

.650 

- ,0473 

.730 

-.0662 

.760 

- .3385 

.606 

- ,4323 

-6 ,738  RUN  = 101,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-6.917  RUN  2 101,000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RN/L 


6.775  BETA 


6,773  BETA 


3,649 


9.646 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


P40E  640 


7470  07  772  S7  P2  PS  WIN6  LOWER  SURFACE  1RF7L46) 

HACH  i 2)  = 7.095  ALENA  < 2)  * -5.677 

SECT I CM  t 71W7N5  LOWER  SLRFACE  DEPENDENT  V4R7ABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7770 

X/C 

.«o 

-.2647 

,G57 

-.6019 

.903 

-.7364 

.950 

-.4870 

,9W 

-.5914 

MACH  7 2)  3 1.706  ALPHA  I 37  = -4.470  RUN  = 707 .000  RN/L  s • 6.773  BETA  ■ s S.64'6- 

SECT!  CM  7 1HW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.OOQ 

.3143 

. 3554 

.020 

- ,7060 

.050 

,0313 

,04B 

.0771 

•02.0 

-.7169 

.095 

-.0143 

.130 

- .2339 

. 177 

-.0396 

, 

♦ 230 

.1536 

.274 

.0064 

.402 

.2436 

.36;5 

.3203 

s. 

.530 

-.0321 

.750 

-.0631 

,750 

-.3084 

.909 

-.3976 

.B3b 

-.2627 

,957. 

-.3703 

.903 

-.7269 

,9  30 

-.4672 

,'933 

-.5914 

5914 


4672 


date  07  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PAGE  641 


IA7Q  07  712  B1  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  l 2)  a 1.115  ALPHA  ( 4)  = -2.22Q  RUN  a 101  .ODD  RN/L  = 8.775  BETA' 

SECTION  1 11W1NG  LOWER  SUlFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2^/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.9589 

.6364 

,020 

-.5306 

.030 

.1789 

,046 

.1681 

.050 

-.4258 

.065 

.0429 

,150 

.0614 

.177 

.0553 

.250 

.1905 

*274 

.1361 

.402 

.3095 

.565 

.3467 

,650 

-.0264 

,750 

-.0510 

,760 

-.2900 

,606 

-.3754 

.650 

-.2609 

.857 

-.5511 

.605 

-.7083 

.950 

-.4649 

.953 

-.6179 

MACH  ( 5)  a 1.191  ALPHA  ( 1)  a -8.797  RUN  a 132.000  RN/L 

SECTION  l DW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,00D 

.3281 

,4323 

,020 

-.7369 

,030 

-.2526 

,046 

-.2123 

,050 

-,7964 

.065 

-.2593 

.130 

- , 4222 

,177 

.0054 

.230 

-.6636 

.274  . 

- ,0292 

.402 

-,1222 

.365 

,2797 

.650 

,0397 

.730 

.0616 

.760 

-.1903 

,606 

-.2822 

7.0S7  BETA 


IRF7L48V 

8.346 


8.662 


DATE  07  NOV  74 


TOUTED  PRESSURE  DMA  - U7D 


PA6E  642 


U70  07  772  si  P2  PS  WIND  LCMER  SURFACE 


MACH  < 3)  a 7 


SECTION  K 

11VUN6 

ey/B 

.4360 

x/c 

*8  30 

.9“37 

-.4697 

J903 

-.6787 

.930 

.933 

-.7726 

M*CH  ( 3> 

3 7 

SECTION  { 

7JWTN6 

EY/B 

.4360 

x/c 

.000 

.3839 

.020 

.030 

-.7684 

,048 

-.7579 

.030 

J0S5 

-.2153 

.130 

.177 

,0047 

.'230 

i274 

.0133 

• 402 

-.0642 

.,365 

.331,6 

.■650 

.750 

.760 

-.1627 

.806 

-.2512 

*630 

.8,37 

-.4603 

.90S 

-.5925 

,-v950 

1., 

.953 

-.6881 

.707  ALPHA  1 7)  = 

LOVER  SURFACE 
,7770 

-.1096 

-.3362 

,207  ALPHA  < Z)  = 

LOVER  SURFACE 
.7770 

,57  54 
-.6972 

-.7762 

-.3625 

-.4635 

.0745 

i.0639 

-.7071 

-.3369 


-6,797 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-6.570  RUN  s 732.000  RN/L 

OEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.067  BETA 


7RF7L46) 


3 8.662 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  643 


IA70  07  TIE  31  PE  P0  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  l 3)  = 1.209  ALPHA  l 3)  = -4,339  RUN  = 132.000  RN/L  = 7,067  BETA  ■ 

SECTION  ( DVllNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.060 

.4317 

.6023 

.030 

-.5846 

.030 

-.0869 

.046 

-.0968 

.050 

-.5015 

• OB  5 

-.1490 

.150 

-.2820 

.177 

.0855 

.£50 

-.1177 

.£74 

.0661 

.402 

.0610 

.565 

.3730 

.650 

.0883 

.750 

,0573 

.760 

-.1393 

.aoa 

-.2232 

.650 

-.1138 

,657 

-.4386 

• 

.605 

-.5726 

.9  50 

-.3257 

,953 

-.6694 

M4CH  ( 3) 

a 1 

.213  ALPHA 

SECTION  ( 

OWING  LCWER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4745 

,6724 

.030 

-.4580 

.050 

.0169 

.046 

-.0202 

.050 

-.4388 

.065 

.0567 

.150 

-.0750 

.177 

.0600 

.350 

,1254 

.374 

.0664 

,402 

.2907 

.565 

.4005 

.650 

.0949 

.750 

.0604 

.760 

-.1221 

.606 

-.2020 

■2,115 


RUN  = ’ 132,000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.067  BETA 


(RF7L48) 

6,662 


6.662 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  444 


1A70  01  712  31  P2  P6  WINS  LOWER  SURFACE  1RP7LAA) 

tlAtH  < 3)  a 1.213  ALPHA  1 4)  a -2.11  S 
SECT 1CW  l 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27  /B  .4360  .7710 

VC 


.asa 

-.1209 

.as? 

-.4233 

,903 

-.5567 

-.3321 

.95S 

-.63,70 

MACH  l 3)  = 1.210  ALPHA  ( 51  = ,143  RUN  5 .136.000  RN/L  = 7.067  BETA  = S.662 

SECTION  1 11WTN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 


X/C 

;0oo 
.020 
,030 
.046 
.050 
.065 
.150 
.‘17.7 
.250 
,.274 
.402 
.'565 
..650 
.750 
.,760 
..806 
' .650 
.857 
.905 
.950 
.953 


.4928 

.2271 

.2531 

.1529 

.1459 

.1402 

.3728 

.4223 


-.1125 

-.1921 

-.'4173 

-.5542 


.7184 

-.2316 

-.1216 

.1361 

.2900 

,0843 

.0570 


-.1261 


6554 


.3404 


CMC  07  NOV  74 


TABULATEB  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  645 


7470  01  712  31  P2  P8  VANS  LOWER  SURFACE 

MACH  7 37  a l .E05~  ALPHA  l 67  a 2.372  RUN  = 132.000  RN/L  = 7.067  BETA 

SECTION  7 HWtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2X/Q 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3601 

.7794 

.020 

.2420 

.030 

.3486 

.04s 

.3197 

,030 

.2628 

.065 

.1964 

.130 

.1622 

« 177 

.2063 

,250 

,3446 

,274 

.2672 

,402 

.4147 

,363 

.4434 

.630 

.0901 

.750 

.0606 

.760 

-.1075 

.606 

-.1932 

,650 

-.1282 

.657 

-.4161 

,605 

-.5333 

,630 

-.3416 

,653 

-.6574 

MACH  ( 3) 

a 1, 

.199  ALPHA 

SECTION  { 

11WIN5 

LOWER  SURFACE 

2Y/Q 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3316 

.7677 

.020 

.4926 

,030 

.4406 

.046 

.4061 

.030 

.4447 

.063 

.3365 

.130 

.2080 

,177 

,3151 

,230 

,4030 

.274 

.3462 

.402 

.4302 

.363 

.4366 

.650 

.0993 

.730 

,0796 

.760 

-.1036 

,606 

-.1764 

4.604  RUN  = 132,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.067  BETA 


7RF7L46> 

8.662 


8.662 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAOE  646 


U70  01  TIE  SI  P2  PS  MIND  LOWER  SURFACE  1RF7L46) 

MACH  \ 37  = 1.199  ALPHA  t 77  = 4.604 

SECT  ICW  l DWIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.850 

-.1232 

.657 

-.4138 

.905 

-.5510 

.950 

-.3390 

.9  53 

-.6576 

MACH  {.  3)  = 4.169  ALPHA  l 6)  = 6.802  RUN  = 132,000  RN/L  a 7.067  BETA  a 8.662 

SECTION  l 11M1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.5406 

.7725 

,02Q 

.6318 

,030 

.5373 

.046 

.4880 

.030 

,5528 

.063 

.4024 

,130 

.2298 

,177 

.3618 

.2,30 

.4298 

.274 

.3744 

.402 

,450b 

,565 

.4447 

,630 

.0941 

,730 

.0651 

,760 

-.1150 

.606 

-.1857 

,630 

-.1322 

,637 

-.4165 

.903 

-.5503 

,930 

-,3'428 

,933 

-.6583 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  SAT 


TATO  01  TIB  SI  PR  P»  LING  LOWER  SURFACE 


MACH  l 3>  ■ 1.175  ALPHA  l 9)  » 9.014  RUN  = 132.000  RN/L  = T.097  BETA 

SECTION  l IILINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Rr/B 

.4380 

.7710 

x/c 

,000 

.56R9 

.7398 

,020 

.7200 

,030 

.5873 

.046 

,5256 

,030 

.6235 

,093 

.4173 

.130 

.2395 

.177 

.3575 

•250 

.4442 

.274 

.3610 

,402 

.4115 

• 303 

.3917 

.630 

.0828 

.730 

.0544 

• 760 

-.1405 

.606 

- .2050 

,630 

-.1436 

.637 

-.4200 

,603 

- . 5440 

.950 

-.3462 

.950’ 

-.6335 

MACH  l 4) 

= 1, 

, 504  ALPHA 

SECTION  { 

DW1NG 

LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,3703 

.6092 

,020 

-.4097 

.030 

-.0545 

,048 

-.0621 

,030 

-.4421 

.065 

- ,1273 

.130 

-.2167 

.177 

— , 1078 

.250 

-.3735 

,274 

-.1107 

,402 

.0491 

,563 

,2034 

, G 50 

-.1267 

,730 

.0187 

.760 

.0670 

.803 

.0012 

-8.909 


RUN  = 108,000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.556  BETA 


IRFTL4S) 
a S.66Z 


= 8.711 


DATE  07  NOV  74 


TOUTED  PRESSURE  DM*  - UTQ 


PAOE  649 


1A70  01  HE  Si  P2  P8  WINS  LCMER  SURFACE  IRF7L48) 

MACH  ( 4>  a 1 . 504  ALPHA  l 1)  a -8.909 

3ECTICN  t UVUN6  LCVlER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  ,4360  .7710 

X'C  . 

.030  .1393 

*037  -.1741 

.903  -.2941 

.930  -.0469 

.933  -.3775 

MACH  1 4)  a 1.304  ALPHA  1 2)  = -6.644  RUN  = 108.000  RN/L  S 7.536  BETA’  ='  8,711 

SECTION  1 DVIlNO  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  ,7710 

X/C 

.000  .4049  .6303 

.020  -.3694 

.030  -.0135 

.048  -.0258 

.030  -.3932 

.083  -.0971 

.130  t -.1675 

.177  -.0934 

.230  -.3203 

, .274  -.1044 

.402  .0422 

.365  .2316 

.630  -.0276 

.750  .0897  • 

,76ti  .0747 

.806  ,0108 

.830  .1019 

.837  -.1629 

.903  -.2860 

.950  -.0563 

.933 


3721 


OWE  07  HEN  74 


TABULATED  PRESSURE  BATA  - IATO 


PA5E  649 


tikTQ  01  TIE  SI  PE  PS  vaw  LOWER  SURFACE  tPHUS) 

MACH  C 41  a 1.504  ALPHA  ( H s -4,375  RUM  a 106.000  r-M/L  3 7,338  BETA  = 6.711 

3ECT1W  1 UVrtM  LCViER  SURFACE  DEPENDENT  V ATI  ABLE  CP 


Ey/B 

.4360 

.7710 

X/C 

*Q00 

.4676 

,6967 

,020 

-.3029 

.030 

.Q4ES 

,040 

,0147 

.050 

-.3267 

,093 

-.0568 

.153 

-.1329 

,17? 

-.0773 

.253 

-.2593 

,274 

-.0662 

.402 

.0570 

.55$ 

.2665 

♦ 050 

.0992 

*750 

.1660 

,760 

.0623 

♦ooa 

.0188 

♦ 650 

-.1030 

.057 

-.1341 

.005 

- .2767 

,950 

— ,061 5 

.953 

-.3663 

-E.54S  RUN  a 108,000  RHAL  » 7,356  BETA  = 9,711 

DEPENDED  VARIABLE  CP 


x/c 


,ooo 

.4594 

,7374 

♦023 

- .2332 

.030 

,0335 

.04© 

,0504 

♦050 

-.2345 

•0©5 

,0719 

.150 

-.1119 

.177 

-.0520 

*250 

-.1339 

,274 

-,0560 

,402 

,0750 

♦ 565 

,3577 

,550 

.2095 

,750 

.2377 

.750 

,09©© 

,509 

*0337 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  t 41  s 
.SEC7TCW  ( DWING  LOWER  SURFACE 
EV/B  .4360  .7710 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM A - TA7Q 


PACE.  630 


U7D  Ql  712  SI  P2  PS  VI1N6  LOWER  SURFACE 

MACH  T 4)  = 1 * 304  ALPHA  l 4>  = -2.143 


SECTION  ^ DVJ1NG 


2V/B 

.4360 

X/C 

.630 

.637 

-.1384 

.903 

-.2674 

.930 

.933 

-.3566 

MACH  l 4) 

= 1, 

SECTION  ( 

liWINO 

2V/B 

.4360 

VC 

.000 

.3049 

.020 

.030 

.1362 

.046 

.1138 

.030 

.0$S 

.1012 

,150 

.177 

.04SV 

.250 

.274 

,0149 

.402 

.1320 

.365 

.3030 

.630 

.730 

.760 

.1120 

.808 

.0374 

.830 

.837 

-.1269 

.903 

- .2383 

.9  30 

,'953 

-.3460 

LOWER  SURFACE 
.7710 

.1266 

-.0332 

.504  ALPHA  l 3)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.7743 

-.1461 

-.1437 
- .0367 
-.0439 

,3320 

.2662 

.1160 

-.0606 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.111  RUN  = 108,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,356  BETTA 


IRF7L481 


= 6,711 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * U7Q 


PAGE  551 


U70  01  TIE  Si  PE  PS  VftNG  LOWER  SURFACE 

MACH  t 41  = 1.504  ALPHA  l 5)  = 2.339  RUN'  = 108 .000  RN/L  • s 7.558  BETA 

SECTION  l UVflNG  LCViER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RFTL46) 

= 8.711 


2Y/B 

.4380 

.7710 

x/c 

.000 

» 5249 

.8045 

.020 

-.0188 

.030 

,2449 

,048 

.2300 

,030 

.0017 

.085 

.1207 

,130 

,0382 

.177 

.1155 

.230 

.0669 

.274 

.1048 

.402 

.2048 

.363 

.5732 

,650 

.3548 

.750  . 

.2979 

,760 

.1280 

,608 

.0627 

,850 

,1122 

.637 

-.1112 

,803 

-.2458 

.950 

-.0618 

.953 

-.3378 

MACH  t 4) 

3 1.504 

ALPHA  ( 7)  = 

4.586  RUN  3 108,000  RN/L  = 

7,558  BETA  a 

8.711 

SECTION  ( 

DLANG  LOWER 

SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

EY/B  .4360  .7710 


X/C 


.000 

, 3356 

.8426 

.020 

.1916 

.050 

,5234 

.046 

,2739 

.030 

.2064 

.065 

.1712 

.150 

,0814 

.177 

,1373 

.230 

.2128 

. 274 

.1537 

.402 

,2994 

.365 

,6137 

.650 

.3445 

.730 

.2979 

.760 

,1470 

.908 

,1038 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - IA70 


PA6E  552 


1A70  05  T12  SI  P2  p6  VJlNO  LOWER  SURFACE  IRFTL4S) 

MACH  V 45  a 1,504  ALPHA  I 1)  » 4,565 

SECTION  5 1TW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4260  ,7710 

X/C 


,330 

.1079 

.937 

-.0948 

,903 

- .2301 

.930 

-.0604 

.93* 

- ,3239 

MACH  t 4)  a 1.504  ALPHA  l 6)  a 6. 622  RUN  a 106.000  RWL  a 7.556  BETA  a 8.711 

SECTION  1 15W1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4260  .7710 


VC 


,000 

.5834 

.020 

.0*0 

.3765 

.046 

.3276 

.030 

,063 

.2236 

,130 

.177 

.2095 

,230 

,274 

.4078 

.402 

.4697 

.565  • 

.6102 

.630 

.750 

.760 

.1401 

.606 

.0956 

.650 

.637 

-.0995 

,903 

- .2314 

.9  3b 

*953 

-.3246 

.8754 

.4169 

.2868 

.2221 

.5663 

.3221 

,2839 


,0975 


,0647 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 


PAGE  653 


U70  01  TIE  ST  PE  PS  VilNG  LOWER  SURFACE 

NACN  1 4)  = 1.504  ALPHA  ( 9>  a 9.067  . RUN  s 108,000  RN/L  3 7.356  BETA 

SECTION  l UVllNG  LOWER  SURFACE  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ET/B  .4360  .7710 


IRF7L4S) 

8.711 


X/C 

.000 

*OEQ 

.030 

.048 

.030 

.083 

.130 

.177 

• ESQ 

• E74 
.403 
.363 
.630 
.750 
.760 
,808 
.8  30 
.857 
.803 
.8  50 
.933 


.6379 

.4404 

.4019 

• 316E 

.3306 

.3E61 

.4532 

,3304 


.1124 

.0777 

-.1048 

-.2245 

-.3069 


.8763 

.6861 

.6116 

.2948 

.3344 

.2955 

.2672 

.0683 

-.0705 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PACE'  *54 


U70  <jl  HZ  SI  PH  PS 


WINS  LOWER  SURFACE 


(RF7L49)  < 25  SEP  74 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  0A1A 


SREF 

== 

2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

- 

1076. 6B00 

IN.  XO 

. 

BETA  = 

4.000 

ELV-l  = 

4 ,000 

LREF 

474.6100  IN.  VMIP 

* 

.0000 

IN.  TO 

ELV-2  = 

4.000 

ELV-3  = 

4,000 

BREF 

936.6900  IN.  2 MRP 

375.0000 

IN.  20 

ELV-4  s 

4.000 

BDFLAP  3 

.000 

SCALE 

.0150 

ELV-IB  s 

4.000 

ELV-00  = 

4.000 

MACH 

c 

1J  = .900  ALPHA  t 

\) 

= -8.517 

RUN 

3 135. 000  RN/L  3 

3.989  BETA 

“ 4, 

,231 

SECTION  I UWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B  ,4360  .7710 

X/C 


,ooo 

.1795 

.0590 

,020 

-1.1026 

.000 

- . 4010 

.040 

-.3077 

.656 

-1.0898 

.003 

-.3723 

,130 

-.5832 

,177 

-.2478 

,250 

-.8617 

,274 

-.1908 

,402 

- .0223 

505 

.0044 

,650 

-.3473 

,750 

-.3796 

,760 

-.6638 

,608 

- . 7389 

,850 

- . 5940 

,857 

- .5071 

905 

-.3132 

950 

-.1369 

953 

-.2095 

MACH  ( 1)  a ,699  ALPHA  ( 2)  = -6.349  RUN  = 135.000  RN/L  =-  5,989  BETA  = 4.231 

SECTION  ( 1)W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

* « -s ' . 

2Y/B  *’  , 4360  ,7710 


X/C  " 


,000 

,2900 

.1979 

,020 

-1.0263 

,030 

-'♦2447 

.046 

-.1699 

.030 

-.9964 

.065 

-.2572 

.130 

-.4295 

.177 

-.1646 

,230 

-.0106 
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TABULATED  PRESSURE  DAT  4 - U7D 


PAGE  655 


1A7D  01  TIE  Si  PE  PS  VIlNG  LOWER  SURFACE 


MACH  t,  11  a .699  ALPHA  1 E)  = -6. 549 


SECTION  l llVJtNG  LOWER  SURFACE 


27/B 

.4560 

.7710 

x/c 

.274 

-.1140 

.402 

.0254 

.565 

.0291 

.650 

- ,3786 

.750 

-.4133 

,760 

-.6472 

.606 

' -.7214 

.650 

- . 5863 

.857 

-.5330 

.005 

- .2713 

.050 

-.1346 

.055 

-.1670 

MACH  l 11  = .696  ALPHA  ( 5)  a 

SECTION  l DVrtNO  LOWER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.221  RUN  = 133.00Q  -RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.969  BETA 


2t/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,OOQ 

,3728 

.3302 

.oao 

-.6936 

.030 

- .0986 

.048 

-.0626 

.050 

- . 6296 

.065 

-.1420 

.150 

-.1357 

.177 

-,0696 

.250 

-.1124 

.274 

-.0499 

.402 

.0601 

.565 

,0456 

.650 

-.3899 

.730 

- 

-.4290 

.760 

-.6372 

.806 

-.6948 

.850 

-.5215 

.857 

-.5607 

.605 

-,2428 

,950 

- , 1092 

.353 

-.1377 

WF7L49) 


4. 231 
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T ABULATEO  PRESSURE  DMA  - U7Q 


PAGE  656 


U70  01  TIE  Si  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  l 1}  B *667  ALPHA  l 47  b -2,072  RUN  a 135,000  RN/L  a 3,969  SETA 

SECTION  l DVrtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Zi/  B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.4270 

,4321 

.020 

- , 5436 

.030 

.0366 

.046 

.0270 

.050 

-.2332 

.065 

- .0379 

,150 

- .0567 

,.177 

-.0177 

.250 

-.0314 

.274 

.006  5 

.402 

.0923 

.565 

.0392 

.650 

-.3670 

.730 

-.4292 

.760 

-.6366 

.608 

-.6762 

,650 

-.3656 

.857 

-.3493 

.905 

-.2296 

.950 

-.0929 

.953 

-.1231 

MACH  < 1) 

= 

898  ALPHA 

SECTION  ( 

DWIN6  lower  surface 

2f/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4532 

.3315 

,020 

-.1658 

.030 

.1357 

,040 

.1252 

,030 

-.1024 

,003 

.0542 

,130 

-.0030 

.17? 

.0482 

.230 

.0063 

.274 

.0603 

.402 

.1232 

. 363 

.0723 

.650 

-,3766 

,730 

-.5910 

.760 

-.6264 

.*09 

-.6690 

*»9  RUN  a 135,000  RN/L 

DEPENDENT  VAR t ABLE  CP 


3,969  BETA 


<RF7L49> 
b 4,231 


4,231 


OWE  Q7  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA6E  557 


TA70  01  TIB  SI  P2  PS  WTN6  LOWER  SURFACE  IRF7L49T 


MACH  l 1 ) 

* .896  ALPHA  1 SI  n 

.109 

SECTION  l 

HVrtNO  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B 

.4360  .7710 

X/C 

.650 

-.6011 

.657 

-.3314 

.605 

-.2294 

.6  50 

- .0974 

.9  55 

-.1137 

MACH  1 1)  = .899  ALPHA  l 6>  = 2.258  RUN  = 135.000  RN/L  = 5.989  BETA  = 4.231 

SECTION  l 11VJIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 

.OOQ  .4488  .5580 

,020  .0921 

.030  ..2578 

.048  ■ ,2146 

.050  . 0708 

.083  .1386 

' .150  .0403 

.177  .1096 

.230  ,0387 

.274  .1074 

.402  .1493 

.365  .0803 

.630  -.3379 

.730  -.3767 

.760  -.6109 

.608  -.6430 

.630  -.3948 

.837  -.3324 

.903  -.2499 

.950  -.1389 

.933 


1141 


0A7E  07  NOV  74 


7 ABUL ATEO  PRESSURE  DATA  ' U7Q 


PAGE  658 


U70  07  772  S7  P2  P8  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  7 7)  a .889  ALPHA  7 7)  s 4,473  RVJN  a 735.000  RN/L  = 5.689  BETA 

SECTION  7 7) WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7770 

x/c 

.000 

.4797 

.3377 

.020 

.2772 

,030 

.3403 

.048 

.2903 

.050 

.2080 

.083 

.2099 

,730 

.0800 

.777 

.7629 

.250 

.1033 

.274 

.7469 

,402 

.7716 

.563 

.0822 

.650 

-.3433 

.730 

-.3532 

.760 

-.6007 

.80S 

-.3336 

.650 

-.5690 

.837 

-.3018 

.903 

-.3759 

.950 

- , 5074 

.953 

-.1346 

MACH  7 7)  3 .699  ALPHA  7 6)  = 6,559  R7JN  = 735.000  'RN/L  - 5.969  BETA 

SECTION  7 DW7NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/9  .4360  .7770 

X/C 


.OQO 

.3955 

.4986 

.020 

.4079 

.030 

.3904 

.046 

.3368 

.030 

,3140 

.063 

,2536 

• 130 

.7139 

.177 

.1987 

.250 

.1501 

.274 

.1789 

.402 

.1899 

.363 

.0900 

.630 

-.3172 

.730 

-.3262 

.760 

- . 5902 

.606 

-.5399 

IRF7L49) 

4.237 


4.237 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1AT0 


PACE  654 


IA70  04  712  SI  P2  P8  VIlNG  LOWER  SURFACE 

MACH  l 15  a .694  ALPHA  1 6)  a 6.559 
SECT ICW  I 1)WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


ZY/fc 

.4360 

,7710 

X/C 

.630 

-.3443 

.057 

-.4767 

.903 

— » 4470 

,930 

-.7233 

.953 

-.1690 

MACH  l 1)  a .899  ALPHA  l 9)  a 8.716  RUN  a 135.000  RN/L  a 5.989  BETA 

SECTION  l 15W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

,7710 

x/c 

,000 

.3604 

.4491 

.020 

.5094 

.030 

,4195 

.046 

.3650 

.050 

.4011 

,085 

.2806 

.130 

.1439 

.177 

.2166 

,250 

.1921 

.274 

.1911 

.402 

.1685 

.363 

.0779 

.650 

-.2861 

.750 

-.2876 

.760 

-.5810 

,608 

-.5136 

,630 

- . 5033 

.637 

-.4382 

.903 

-.4860 

.950 

-.6752 

.953 

-.2029 

IRF7L49) 


4.231 


6752 
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7 ADULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  360 


U70  07  712  SI  P2  PS  VUNG  LOWER  SURFACE 


MACH  l 2)  a 1.090  ALPHA  l 1)  s -6.743  RUN  = 100.000  RN/L 


SEC770N  1 11VUNG  LOwOl  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3 frf/B 

.4360 

.7710 

y/c 

.000 

.2600 

.2799 

.020 

-.9362 

,030 

-.2323 

.048 

-.1370 

.050 

- .9939 

,085 

-.1690 

.130 

-.3137 

.177 

-.1739 

.250 

- . 3299 

.274 

- ,1139 

.402 

-.1337 

.503 

,1378 

.650 

-.0998 

.750 

-.1310 

.760 

-.4048 

.608 

- . 3002 

,850 

-.2937 

.837 

-.6374 

.005 

-.8050 

,930 

-.3173 

.953 

-.8300 

MACH  t 2) 

= 1, 

182  ALPHA 

SECTION  I 

DVJ1N6  LOWER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

• 7710 

x/c 

.000 

.3763 

.5712 

.020 

-.8694 

,030 

-.0732 

.048 

-.0303 

,050 

-,8867 

. ,095 

-.1092 

.150 

-.4197 

An 

-.1001  ' 

.250 

-.3198 

.274 

-.0673 

.402 

.0412 

.565 

.2009 

.650 

-.0622 

,750 

-.1041 

.760 

-.3786 

,806 

-.4737 

-6.332 


RUN  a 100,000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.700  BETA 


6.700  BETA 


1RF7LA9) 

4.323 


= 4,325 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OAT  A - IA70 


PACE  661 


1A70  Q\  TIE  SI  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 2)  * 1,102  ALPHA  t 2)  a -6.532 

.SECTION  t UW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.630 

- .2773 

.637 

-.6252 

.BOS 

-.7703 

.9  30 

-.4900 

.933 

- .3838 

MACH  l 2)  a 1,118  ALPHA  l 3>  a -4.344  RUN  a IBQ.DOQ  RN/L  = 6, TDD  BETA 

SECTION  t 11WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP. 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4356 

.4673 

.020 

— ,7360 

.030 

.0214 

.046 

.0412 

.050 

-.7239 

,063 

-.0412 

,130 

-.1478 

,177 

-.0071 

.230 

.0362 

.274 

-.0146 

.402 

.1428 

.563 

.2454 

.630 

- .0484 

.750 

-.0943 

.760 

-.3426 

,606 

-.4331 

, 650 

-.2783 

,637 

-.5883 

.903 

-.7369 

.950 

-.4801 

,933 

-.5894 

IRF7L49) 


4.323 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAOE  862 


1A7D  01  712  SI  P2  PS  VANS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 2)  » 1.123  ALPHA  ( 41  a -2.148  RUN  a 100.000  RN/L  a 8,700  BETA 

8ECTI0N_ l UW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/Q 

.7710 

X/C 

,000 

,4709 

.3470 

.020 

-.3861 

.030 

.1225 

.048 

,1188 

,030 

-.3074 

.085 

.0170 

.130 

.0353 

.177' 

.0337 

.230 

.2016 

.274 

.0282 

.402 

.2322 

.365 

.2877 

.630 

■ 

-.0489 

,730 

-,0S$1 

.760 

-.3133 

.603 

-.4016 

.830 

-.2773 

.837 

-.5631 

,303 

-.7138 

.830 

-.4760 

.933 

-.6293 

• 

MACH  l 2)  a 1.125  ALPHA  t 51  a 
SECTION  < 11W1N0  LOWER  SURFACE 
2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.4831 

.6343 

.020 

» -/ 

-.0838 

.030 

.2334 

. : 

.048' 

.2079 

.050 

• 1 

.0639 

.083' 

.0997 

i P 

.130 

. 

.1063 

.177 

,0961 

’ * 

.230 

.2234 

;274 

.1319 

, i 

.402 

.2626 

.363 

.3097 

.630 

- .0474 

.730 

-,0?20 

.760 

-.3071 

.808 

-.3904 

.037  RUN  s’  100,000  RN/L  = 6,700  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7L49) 

a 4.323 


4.325 


DATE  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  D ATA  - 1A70 


PAGE  663 


— 1A70  01  T1Z  SI  P2  pa  WING  LOWER  SURFACE  IRF7L49) 


MACH  t 27  a 1 .125  ALPHA  l 3)  = 
SECTION  l 1IW1NG  LOWER  SURFACE 


2V/0 

.4360 

.7710 

x/c 

.650 

- .2806 

.657 

-.3369 

.905 

-.7119 

.9  50 

-.4789 

• 9 33 

-.3324 

HACH  t 2) 

= 1, 

.116  ALPHA 

SECTION  K 

17W1NG 

LOWER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4842 

.6878 

.020 

.2530 

,030 

.3449 

,046 

.3036 

.050 

.2483 

.065 

.2242 

.150 

.1522 

.177 

.1943 

.250 

.2764  - 

,274 

.2203 

.402 

.3175 

.365 

.3230 

.650 

-.0499 

.750 

-.0688 

.760  ' 

-.3107 

.606 

-.3902 

.650 

-.2871 

1 .657 

-.3628 

. 905 

-.7201 

.950 

-.4873 

,933 

-.4863 

.037 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2,272  RUN  = IDO. 000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.700  BETA 


*.323 


4663 


4873 


0A7E  07  NOVI  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*  t 1470 


I,  21  * 1,104  ALPHA  ( 71 

SECTION  l 11WIN6  LOWER  SURFACE 


U70  01  7 IS  si  PS  P6  WIND  LOWER  SURFACE 

Vfpl  RUN  5 100 ,900  RN/L  R 6.700  BE7A 

“ DEPENDENT  VARIABLE  CP  ' 


(RE7L49) 

4.323 


PAGE  664 


2'*/'B 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

,4500  ,6591 

,0*0 

,4410 

.030 

.4564 

♦ 040 

.3699 

.050 

.3869 

.005 

.306.9 

,150 

.1762 

.177 

.2601 

.250 

,3R76 

.274 

.2642 

.402 

.3265 

.565 

.309.7 

.650 

-.0374 

,750 

-.0726 

,760 

- .3286 

.BOB 

-.4055 

,650 

-.2981 

.657 

-.3783 

.905 

-.7332 

.950 

-.4993 

,953 

-.4501 

tiACH  <,  Z) 

= ALPHA  t f\  = 

6,557  run  = loo.ooo 

SECTlCfl  < 

DW1N6  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B 

.4360  .7710 

x/c 

,ooq 

.39^4  .6408 

.020 

• 5.566 

.030 

.4695 

.046 

.$411 

.050 

.4*50 

.005 

.3612 

.130 

• 193.R 

1 

.177 

.3,0.16 

.250 

• MT? 

♦ 274 

.2912 

.402 

.3327 

.365 

.2996 

.650 

-.0591 

.750 

-.0736 

.760 

-.3400 

.606 

-.4104 

6.700  BETA  = 4,025 


DA7E  07  NOV  14 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PAGE  663 


U70  01  712  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7L48) 

MACH  l 2)  a 1.094  ALPHA  t 6)  a 6.657 
SECTION  l UVJlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.6  30 

- ,3043 

.657 

-.3837 

.605 

-.7367 

.650 

- . 5025 

.653 

-.4316 

MACH  l 2)  = 1.066  ALPHA  { 9)  = 8.639  RUN  a 100.000  RN/L  = 6.700  BETA  = 4.323 

SECTION  ( 11W1NG  LOWER  SURFACE  OEPENOENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 


X/C 

.000 

.020 

.030 

.046 

.050 

.063 

.130 

.177 

.250 

.274 

.402 

.363 

.650 

.730 

.760 

.608 

.850 

.637 

.903 

.950 

.953 


,3306 

.3236 

.4792 

.3966 

.3243 

\ 

.3031 

.3290 

.2840 


-.3493 

-.4113 

-.3833 

-.7293 


.6120 

.6472 

,5513 

.2134 

.3691 

-.0347 

-.0668 

-.3033 


5020 


3020 


CMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  586 


U7Q  01  TIE  Si  PE  PS  VUN9  LOWER  SURFACE  (RET LAS) 

MACM  l 3)  a 1.196  ALPHA  l i>  a -8.710  RUN  = 131.000  RN/L  = 7.100  BETA  a 4.332 

SECTION  t DWINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2084 

.2936 

.020 

-.7914 

.030 

-.3079 

*048 

-.2306 

.030 

-.8263 

.083 

-.1634 

.130 

-.4393 

.177 

-.1248 

.230 

-.6073 

.274 

-.0711 

.402 

-.1746 

.363 

.1911 

.630 

.0096 

.730 

-.0152 

.760 

-.2349 

.806 

-.3210 

.630 

-.1694 

.837 

-.5130 

,903 

- . 6393 

.930 

-.3722 

.933 

-.7283 

MACH  ( 3)  = 1.209  ALPHA  ( 2)  a -6,491  RUN  = 131 .000  RN/L  - 7.100  BETA  = 4.332 

SECTION  ( UVrtNC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/0  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.2699 

.4041 

.020 

-.7226 

,030 

-.2312 

,048 

-.1913 

,030 

-.7306 

.083 

-.1020 

.130 

-.3731 

.177 

-.0393 

,230 

- .3644 

.274 

-.0233 

,402 

-.0966 

• 563 

.2374 

,630 

.0313 

,730 

.6077 

,760 

-.2028 

.808 

-.2679 

DATE  07  NOV  74 


7 ABULATEO  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  667 


1A70  01  712  Si  P2  PS  VANS  LOWER  SURFACE  IRF7L49) 

MAW  ( 31  a \.20s'  ALPHA  I 2)  s -6.491 
SECTION  <.  11W1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4360 

.7710 

x/c 

,630 

-.1303 

.557 

-.4851 

,503 

-.6107 

.530 

-.3362 

,533 

•-.7002 

H\CH  { 3) 

= 1, 

,216  ALPHA 

SECTION  { 

1 IVANS  LOWER  SURFACE 

Zi/ B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.3492 

.4999 

.020 

-.6237 

,030 

-.1107 

,048 

-.1042 

,030 

-.6363 

,083 

.0341 

,130 

-.2900 

.177 

,0133 

.250 

-.1327 

,274 

.0011 

.402 

-.0313 

.565 

.2901 

,630 

.0394 

.750 

.0236 

,760 

-.1770 

.009 

-.2617 

,630 

-.1420 

.637 

-.4611 

.903 

-.3699 

,530 

-.3470 

.553 

-.6903 

-4.253  RUN  = 131.000  RU/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


4.332 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  689 


NACH  l 3>  * 


1.220 


1 A70 ■ 01  T12  St  P?  PS 

ALPHA  1 4)  a -2.047  RUN  a 


WINS  LOWER  SURFACE 
131.000  RN/L  a 7,100.  BETA 


IRF7L491 
a 4.332 


SECTION  { lHwlNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP. 


2V/B 

,4360 

.7710 

X/C 

,QQQ 

.4006 

.3777 

.020 

-.3010 

.030 

-.0052 

.043 

,0276 

,030 

r-,4797 

.033 

.0502 

.130 

-.0600 

*177 

,0336 

.2$0 

-4030 

,274 

.0429 

,402 

.1466 

.533 

.3339 

.330 

.0709 

.730 

.0341 

,760 

-.1526 

.303 

-.2343 

.350 

-.1432 

,357 

-.4414 

.303 

- . 5723 

.930 

-.3517 

.953 

-.6657 

* 

MACH  < 3) 

a 1 .2}  9 ALPHA 

SECTION  { 

1JWTNG  LCViER  SURFACE 

Zr/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.qQQ 

.4165 

, 6332 

.020 

-.2736 

.0  30‘ 

.1370 

.048 

.1592 

.030 

r, , 1 39  6 

.083 

■ 1490 

.I3CJ 

-.0412 

.177 

.09,01 

.250 

.2654 

♦ 274 

.1152 

« 402 

.2775 

,,363 

.3641 

.650 

.0.331 

.750 

.0317 

♦ 760 

-.1393 

,803 

-.2167 

.lea  RUN  a 131,000  RJVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,100  BETA 


4,332 


OWE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DAT  A - 1A70 


PA6E  659 


1A70  01  TIE  Si  PE  P6  VjlNO  LOWER  SURFACE 


MACH  { 3)  = 1.E19  ALPHA  l 55  = .IBS 

SECTION  1 15W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.650 

-.1490 

.85? 

-.4319 

.905 

-.3633 

.9  50 

- .3607 

.953 

-.6613 

MACH  ( 55  = l.Elt  ALPHA  l 65  a 2.393  RUN  s 131  .ODD  RtVL  = 7.100  BETA 

SECTION  t 15VJ1N5  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V /B  .4360  , 7710 

X/C 


.ooo 

.4795 

.8744 

,020 

.0405 

.030 

,3241 

.046 

.2969 

.050 

.1626 

.085 

,1783 

.150 

.1383 

.177 

.1760 

.250 

.3038 

.274 

.1324 

.402 

.3350 

.565 

.3752 

.650 

.0568 

.750 

.0352 

.760 

-.1348 

.808 

-.2104 

.850 

-.1490 

.85? 

-.4317 

.905 

-.5671 

.950 

-.3639 

.953 

-.6658 

(RF7LA95 


4.33E 


,3639 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DVT  A - 1A70 


PA6E  870 


U70  01  712  51  P2  pe  VAN6  LOWER  SURFACE 

MACH  l 3)  * 1,203  ALPHA  { 7)  a A, 381  RUM  a 131,000  RN/L  = 7,100 

SECTION  ( DW1N&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/0  ,4380  ,7710 

X/C 


.000 

.4622 

.7011 

.020 

.3961 

.030 

.4036 

.048 

.3369 

.030 

.3392 

.083 

.2677 

.130 

.1770 

.177 

.2206 

.230 

.3482 

.274 

.2433 

.402 

.3444 

.363 

.3*675 

.830 

.0384 

.730 

.0349 

.760 

-.1418 

.808 

-.2143 

.830 

-.1534 

.837 

-.4364 

.903 

-.3717 

.950 

-.3687 

.933 

- . 6724 

MACH  < 3>  - 1 .104  ALPHA  ( 8)  = 6.789  RUN  = 131,000  RN/L  = 7.100  BETA  S 4,332 

SECTION  l 1) VANS'  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP' 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.3^62 

.6970 

.020 

,5329 

.030 

.4374 

.'043 

.4178 

.030 

.4836 

.005 

.3435 

.130 

.2035 

.177 

,2062 

;250 

,3  #39 

.274 

.203*7 

.402 

.3513 

.363 

.3542 

.650 

.0376 

.750 

,0343 

.760 

-.1509 

.000 

-.2167 

IRP7LA4) 

BETA  = 4.332 


date  07  nov  ?* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  471 


IA70  01  712  Si  P2  P8  WINS  LOWER  SURFACE 

MAW  t 3)  = 1.194  ALPHA  I 6)  = 6.769 

SECTION  1 1)WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.9  30 

-.1365 

.857 

-.4419 

.905 

-.5763 

-.5714 

.933 

-.6769 

MAW  1 3)  = 1.162  ALPHA  t 9)  = 6.971  RUN  3 131.000  RN/L  3 7.100  BETA 

SECTION  ( DWINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.3796 

.6723 

.020 

.6626 

.030 

.5031 

.048 

.4613 

.050 

.3747 

.085 

.3613 

.150 

.2223 

.177 

.3123 

.250 

,4123 

.274 

.3016 

.402 

.3466 

• 365 

.3308 

.650 

.0533 

.750 

.0322 

.760 

-.1666 

.808 

-.2306 

.850 

-.1618 

.857 

-.4473 

.903 

-.3782 

.950 

-.3712 

.953 

-.6821 

IRF7L49) 


4.332 


DATE  07  NOV  74 


7 AQULA7EQ  PRE35URE  DM4  - U7Q 


PAGE  472 


U70  07  772  at  P2  pa  VrtNG  LOWER  SURFACE 

MACH  < 4)  a 7.504  ALPHA  ,(  7)  a -6.965  NUN  = 109.000  Rf4/t_  = 7.336 

SECTION  ( UVIlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4590  .7770 

X/C 


.000 

.2460 

.4497 

.020 

-.4572 

.030 

- .2024 

.046 

-.1613 

.050 

-.4906 

.065 

-.1717 

.750 

- .2476 

.177 

-.1633 

,230 

-.4362 

.274 

-.1573 

.402 

.0076 

.365 

.0846 

.650 

-.2442 

.750 

-.0607 

.760 

-.0011 

.606 

-.0339 

.630 

.0670 

.637 

-.2273 

,905 

- .3320 

.950 

-.1040 

.933 

-.4116 

HACH  t 4)  a 1,504  ALPHA  ( 2)  = -6.600  RUN  a 706.000  RN/L  = 7.356  BETA  = 4;356 

3ECT7CM  i 15W7N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE'  CP 

2VB  .4360  ;7710 

X/C 


.000 

.aoai 

■ ,37-*l 

.020 

- : 4277 

1 030 

-,U63 

.040 

-.1032 

,090 

-.4369 

;os3 

- ,140? 

,130 

-.2249 

,177 

-**3M 

.230 

-.3917 

.274 

- , 1*400 

,402 

,0199 

1365 

,1201 

,650 

-.1292 

.7  50 

.0432 

,760 

,0120 

.*06 

-.0455 

4RF7L46) 

BETA  a '4.356 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - IA70 


PAGE  473 


1A70  01  TIE  SI  PE  P«  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  4 4)  a 7,304  ALPHA  l 2)  a -6.600 
SECTION  4 MWtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VAR  TABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

VC 

.830 

.0344 

.837 

- ,2144 

.303 

-.3E74 

,330 

-.1096 

.953 

-.4060 

MACH  < 4) 

a 1, 

304  ALPHA 

SECTION  l 

liVltNG  LOWER  SURFACE 

2T/8 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.3446 

.5564 

.020 

-.3787 

,030 

-.0498 

.048 

-.0607 

,030 

- . 4003 

,085 

-.0936 

.150 

-.1903 

• 177 

-.1E8E 

.230 

-.3313 

.274 

-.1E35 

.402 

.0396 

.365 

. 1926 

.650 

.0123 

.750 

.1590 

.760 

,0232 

.808 

- ,0312 

.850 

.0832 

.837 

-.2033 

.903 

-.3193 

.9  30 

- .0932 

.953 

- . 4008 

-4,390 


RUN 


a 109. ODD  RN/L 


7,336  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1RF7L49) 


4,334 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A?0 


PAGE  674 


U70  Ot  712  Si  P2  P8  Vlluo  LOWER  3URFACE 

MACN  < 41  3 1.504  ALPHA  1 41  = -2,150  RUti  s 109.000  RN/L  a 7.556  • BETA 

SECT  1CW  1 11VJ1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3769 

.6032 

.020 

- .3030 

.030 

.0094 

.048 

-.0134 

,030 

- .3273 

.083  ‘ 

-.0244 

.130 

-.1492- 

• 177 

- .0990 

,250 

-.2302 

♦ 274 

-.0835 

.402 

.0614 

. 565' 

.3070 

.650' 

.2090 

,750 

.2325 

.760 

.0440 

.806 

-.0051 

.850 

.0672 

.857 

-.1825 

.905 

-.3031 

.9  30 

-.0905 

.953 

-.3869 

MACH  ( 45 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION^  l 

-11W1N6  LOWER  SURFACE 

27 /Q 

.4360  i 

. .7710 

X/C 

.000  4 

.4023 

.6746 

.020 

-.1975 

,030 

,0716 

.046 

.0492 

.050 

-.1980 

.063 

.0395- 

.150 

-.0592 

.177 

.0006 

.250 

-.093,3  , 

.274 

.0143 

.402 

.0953 

.565 

.3946 

.650 

,3031 

.750 

.2586 

.7  60 

.0639 

.308 

. 0220 

.095-  RUN  = 109(000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.556  BETA 


(RF7L491 
= 4.356 


4.356 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  675 


U70  01  712  Si  P2  PS  WlNO  LOWER  SURFACE 


M*CH  { A) 

- 1, 

.504  ALPHA 

SECTION  t 

DVflNC 

LOWER  SURFACE 

2t/b 

.4360 

.7710 

X/C 

.as  Q 

,0899 

.857 

-.1622 

.905 

- .2679 

,950 

- .0661 

.953 

-.3751 

MACH  C 4) 

= 1 . 

■ 504  ALPHA  1 

SECTION  { 

DVJ1N&  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.ODD 

,4242 

.7108 

♦020 

- .0690 

.030 

.1976 

.048 

.1923 

,050 

-.0448 

.085 

.0713 

.150 

.0173 

.177 

.0702 

.250 

.0275 

.274 

.0935 

.402 

.1567 

.565 

.4594 

,650 

.3292 

♦ 750 

.2644 

.760 

.0628 

.808 

.0454 

.850 

.0862 

,857 

-.1463 

.905 

-.2760 

.9  50 

- .0854 

.953 

-.3648 

.095 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.315  RUN 


109,000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.556  BETA 


IRF7L49I 


4,356 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 


PACE  676 


U70  01  712  SI  P2‘  PS  WIND  LOWER  SURFACE 


(RF7L49) 


MACH  l 41  3 1.504  ALPHA  l 71  s 

SECTION  i 11  WIND  LOWER  SURFACE 


5Sy/B 

.4360 

.7710 

VC 

.OOO 

.4556 

.7410 

.020 

.1632 

,030 

.2652 

.040 

.2171 

*050 

,1677 

.065 

.1353 

.150 

.0750 

.1?? 

.1319 

.230 

.2596 

.274 

.2139 

■ 

*402 

.2590 

.565 

.4665 

♦ 650 

.3233 

*750 

.2662 

.760 

.0908 

.606 

,0595 

.650 

.0601 

*657 

-.1355 

.605 

-.2671 

.930 

-.0667 

.953 

-.3566 

MACH  ( 4) 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  C 

11  WIND  LOWER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

,4527 

■ 7661 

.020 

.3936 

.030 

.3456  . 

.046 

.3305 

.030 

.3647 

.065 

,2490 

,150 

.1610 

.177 

.2524 

.250 

.2669 

.274 

.2615 

.402 

.2549 

.565 

,4669 

, 630 

.3066 

.730 

,2610 

.760 

.0622 

.606 

.0533 

4.537  RUN  3 100,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.779  RUN  = 109,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.556  BETA 


7.556  BETA 


4.355 


4.356 


OME  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PAOE  57  7 


U70  01  U2  SI  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE"  (RF7L49) 

MACH  \ A)  a 1.504  ALPHA  l SI  a 8.779 
SECTION  < DVUN6  LOWER  SURFACE  _ DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2?/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.aso 

.oasa 

.as? 

-.7362 

.905 

-.2656 

.930 

-,09  59 

,935 

-.3343 

MACH  I 4)  a 1.504  ALPHA  l 9)  s 9.010  RUN  a 109,000  RN/L  = 7.556  BETA  = 4.356 

SECTION  t IMwTNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4360  .7710 

X/C 


.000 

.4905 

,7834 

.020 

.5906 

,050 

.4028 

,040 

,3776 

,030 

.5260 

.005 

,2976 

,130 

.2204 

,177 

.3210 

,230 

.3835 

.274 

.2656 

,402 

.2525 

,363 

■ 4456 

*630 

.2521 

.730 

.2200 

.760 

.0738 

,aos 

.0491 

/ 

,630 

,0463 

,637 

-.is?a 

.903 

-.2626 

,9  50 

- . 1092 

.955 

-.3488 

DATE  07  NOV  1* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  678 


U70  Qt  TAB  SI  P2  P9  WINS  COWER  SURFACE  IRF7L30)  l 25  SEP  7A  1 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

3 

2690.0000  SQ.FT 

. XMRP 

* 1076.6800 

IN.'XO 

“ ' " ~ ’ 

BETA  a 

.000 

"ELV-l  a 

4,000 

LREF 

* 

474.6100  IN. 

VKRP 

a .0000 

IN.  TO 

ELV-2  a 

4.000 

ELV-3  a 

4,000 

BREF 

a 

936.9900  IN. 

ZM7P 

a 375.0000 

IN.  20 

ELV-4  = 

4.000 

BDFLAP  = 

,000 

SCALE 

a 

.0150 

ELV-IB  a 

4,000 

ELV-CQ  = 

4,000 

MACH 

1)  = .899 

ALPHA  l 

1)  a -6.469 

RUN 

a 95.000  RN/L  a 

6.000  BETA 

3 

,000 

SECTION  I VI WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/0 

.4360 

x/c 

.000 

.1029 

.020 

.000 

-.4012 

.046 

-.3053 

.050 

.065 

-.3461 

.150 

.17? 

-.2354 

,250 

.274 

-.1943 

,402 

-.1166 

.565 

-.1259 

,650 

,750 

.760 

-.7042 

.606 

-.6667 

.650 

,657 

- , 6500 

,905 

-.3627 

.950 

.9  50 

-.2394 

MACH  t 1) 

a , 

SECTION  < 

llWINQ 

2T/5 

.4360 

X/C 

.000 

.2199 

.020 

,030 

-.2591 

.046 

-.1979 

,050 

.065 

-.2507 

.150 

.177 

-.1719 

.2  50 

.7710 

-.0951 
-V  .0910 

-1.0791 
- .9059 
-.9317 

- » 4020 
-.4497 

-.9171 

-.1460 

.999  ALPHA  ( 2)  a 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.0623 

-1.0937 

-1.0750 

-.5255 


-9.312 


RUN  a 95.000.  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9.000  BETA 


.000 


-.0309 


DATE  O?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  *79 


IA70  Ol  TIE  SI  PE  P6  VANS  LOWER  SURFACE 

MACH  t 1)  3 ,898  ALPHA  l 2)  » -6,312 

SECTION  l 1 IVANS  LCHER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 

EV/B  .4360  .7710 


X'C 


• 274 

-.1336 

.402 

-.0332 

.565 

-.1009 

.650 

-.4336 

.750 

-.3106 

,760 

-.6926 

.608 

-.6479 

,830 

- . 3339 

.837 

-.6126 

.905 

- .3271 

.950 

-.1535 

.953 

-.2170 

MACH  { 1)  = ,897  ALPHA  ( 0)  * -4.176  RUN  = 95,000  RN/L 

SECTION  t DVANS  LOjER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4560  *771D 


X/C 

,000 

,020 

,050 

.046 

.050 

,083 

.150 

,177 

.230 

.274 

.402 

.363 

.630 

.730 

.760 

.808 

.830 

.857 

.903 

.930 

.935 


.5080  ,2011 

-.8326 

-.1258 
- ,1004 

- ,6808 

-.1551 

- .2256 

-.1068 

-.1604 

-.0819 

-.0114 

-.0765 

-.4392 

-.3133 

-.6817 
- . 6523 

-.5050 

-.3743 

-.3003 


6.000  BETA 


(RF7L30) 


.000 


1928 


1359 


DVTE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 7470 


PAGE  660 


1A70  01  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MAW  1 11  a ,897  ALPHA  1 41,  a -2,037  RUN  a 93.000  RR/L  = 8.000  BETA 

SECTION  < 11VJ1NG  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

- .4360 

.7710 

x/c 

,000 

.3691 

.3369 

♦020 

-.7064 

,050 

-.0014 

,04e 

-.0047 

,030 

-.3331 

.063 

-.0646 

,130 

-.0960 

,17? 

-.0473 

.250 

-.1004 

,274 

-.0306 

.402 

.0235 

. 3§5 

-.0536 

,630 

-.4403 

.750 

-.5163 

,760 

-.6777 

.606 

-.6243 

.650 

-.4096 

.637 

-.5464 

.603 

-.2659 

.650 

-.1317 

,635 

-.1733 

MA CH  ( 1> 

= 

897  ALWA 

SECTION  { 

11VJ1N6  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3697 

.4396 

.020 

-,2630 

,050 

.1140 

,046 

,0360 

.050 

-.1867 

,035 

.0222 

,130 

-.0432 

.177 

.0104 

,230 

-.0473 

i*7A 

,0142 

1 402 

,0465 

.363 

-.0409 

,630 

-.4397 

.750 

-..4863 

.760 

-.6655 

.60(5 

-,3733 

,119  RUN  = 95,000  RIVE  ■ a 6.000  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  DP 


t,R,F7L401 

.000 


,000 


owe  07  NOV  74 


TA8ULATE0  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  Ml 


U70  01  712  Si  PE  P8  W1N6  LCMER  SURFACE 


MACH  { 1)  s .837  ALPHA  { 5>  = .119 

SECT  1 OH  ( UWINO  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


650 

-.6067 

657 

-.3467 

903 

-.2963 

930 

-.1260 

9 33 

-.1546 

MACH  1 i>  = .696  ALPHA  ( 61  = 2.242  RUN  = 95.000  RN/L  = 6.000  BETA 

SECTION  1 1TWIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  .7710 

X/C 


.OOO 

.3971 

.4799 

.020 

-.0089 

.030 

.2084 

.046 

.1700 

,050 

-.0104 

.003 

.0976 

.150 

.0034 

.177 

,0642 

.250 

.0051 

.274 

.0353 

.402 

.0750 

.565 

-.0272 

♦ 630 

-.4269 

.730 

-.4679 

.760 

-.6318 

■ 

- . 5354 

.030 

-.6309 

.037 

-.5506 

.903 

-.3294 

.9  50 

-.1634 

.933 

-.1673 

IRF7L50) 


.000 


DATE  Q7  MOM  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  882 


lATD  Ol  T12  Si  PH  PS  VllND  LOWER  SURFACE 

MACH  l IT  = .899  ALPHA  ( 71  a 

SECTION  t UVRNO  LOWER  SURFACE  ~ 

27 /B  .4340  .7710 

X/C 


,000 

,3733 

.4734 

►020 

.1783 

,020 

.2815 

,046 

.2360 

,030 

.1294 

,065 

.1397 

,130 

.0427 

,177 

.1108 

►230 

.0318 

,274 

.0928 

► 402 

.1016 

,363 

-.0087 

,630 

-.4097 

,750 

-.4406 

,760 

-.6354 

,606 

-.5171 

,630 

-.6253 

,657 

-.3311 

,605 

-.3847 

,630 

-.2913 

633 

-.1761 

MACH  ( 1)  3 .894  ALPHA  l 8)  a 6,328  RUN  a 95.000  RtVL  a 6.000  BETA 

SECTION  < 11W1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/9 

,4360 

.7710 

x/c  1 

,oab 

,3406 

.Assi 

.020 

** 

,3091 

.030 

.3274 

.046 

.2796 

.030 

.2283 

.063 

,2017 

,130 

.0719 

♦ 477 

.1440 

,230  " 

.0934 

,274 

.1166 

i 402 

.1171 

.363 

-.0011 

.650 

-.3838 

.730 

-.4116 

,760 

- , 6679 

.606 

-.3210 

A. 393  RUN  = 93,000  RN/L  a 6.000  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRFTLSO) 

,000 


a ,000 


OME  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A7D 


PACE  463 


l A70  01  712  Si  P2  PB  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 1)  » .496  ALPHA  l 6)  = 8.520 

SECTION  l 1)VUNS  LCWQl  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Tit  B 

.4360 

.7710 

X/C 

.650 

-.5963 

.657 

- .3364 

.905 

-.4495 

.950 

-.7234 

.953 

-.1950 

MACH  t 1)  3 .900  ALPHA  l 9)  3 8.667  RUN  = 95.000  RN/L  » 8.000  BETA 

SECTION  1 DVrtNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2944 

.3717 

.020 

.4184 

.030 

.3366 

.046 

.3092 

.030 

.3216 

.083 

.2303 

.130 

.1066 

.177 

.1701 

.230 

.1427 

,274 

,1425 

.402 

.1288 

• 365 

.0010 

.630 

-.3321 

.750 

-.3396 

.760 

-.6330 

,808 

-.4395 

.8  50 

-.3333 

.657 

-.3077 

.905 

-.3462 

.930 

-.7074 

.953 

-.2310 

tRF7L5Q) 


a ,000 


7074 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0414  - 1470 


P40E  684 


\47o  oi  na  si  pa  p&  vans  lower  surface 

MACH  < a)  « 1.091  ALPHA  l 1)  a -6.73a  RUN  a 99,000  RN/L  a 6,676  BET4 

SECTICM  1 1TWIN0  LOWER  SURFACE  _ DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/9 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,a077 

.1137 

.020 

- .9803 

.030 

-.1938 

,048 

-,138a 

,050 

-.9470 

,085 

-.1843 

• 1 30 

-.4673 

• 177 

-.1441 

.230 

-,748a 

,274 

-.1353 

.402 

-.0580 

.363 

-.0578 

.650 

-.1511 

.750 

-.1948 

.760 

-.5080 

.606 

-.5931 

,830 

— .3543 

.857 

-.6771 

.905 

- . 7839 

.950 

-.5535 

.953 

-.3591 

' ■* 

MACH  i a>  a 1.105  ALPHA  ( 3)  = -6,541  RUN  a 99.000  RN/L  a 6.678  BETA 

SECT1CM  1 DVHN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Zi/ B .4360  .7710 


X/C 


.000 

.3121 

,2647 

.020 

-.9189 

.030 

- .0867 

- 

.048 

- ,0683 

.0  30 

-.9157 

.083 

-.1148 

.1*30 

-.3530 

.177 

-.0856 

.230 

- 

-.3264 

.274 

-.0711 

.402 

.0186 

.363 

♦ 0050 

.850 

-.1162 

.750 

-.1569 

.760 

-.4723 

.806 

- .3329 

(RF7L50) 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  68! 


TA70  01  T12  51  P2  P8  VflNO  LOWER  SURFACE 


IRF7LS01 


MACH  1 21  3 1.105  ALPHA  ( 21  = -6.541 

SECTION  1 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


.830 

-.3284 

.*57 

-.6508 

.003 

-.7588 

,930 

-.5347 

,93* 

- , 309 B 

MACH  1 2)  = 1.120  ALPHA  l 3)  a -4.352  RUN  = 99,000  RN/L 

SECTION  ( 11WIN&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


.ooo 

.*730 

.3563 

.020 

-.7855 

.0*0 

.0039 

.048 

.0147 

.050 

- ,7740 

,085 

-.058* 

,130 

-.1541 

.177 

— ,Q£78 

.£50 

-.1417 

.£74 

-.0266 

, 4Q£ 

.0356 

.363 

.0561  ' 

,650 

- .0800 

,750 

-.1292 

,760 

- .4*91 

,808 

-.5149  . 

,830 

-.3107 

,857 

-.6170 

903 

- .7361 

930 

-.5132 

95* 

-.4657 

6.678  BETA 


.000 


DATE  07  NO V 74 


TABULATES  PRESSURE  DATA  - 7470 


PA&E  688 


IA70  01  TIE  51  PE  PS  VflNO  LOWER  SURFACE 

MACH  < E)  a 1.133  ALPHA  l 41  a -2.164  RUN  = 99.000  RN/L  = 6.678  BETA 

3ECT10N'  ( DUINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


E7/B 

.4360  ,7710 

X/C 

.GOO 

.4095  ,4411 

.020 

- .6349 

.050 

.1019 

.040 

.0963 

.050 

-.3593 

.0*5 

.0115 

♦ 150 

-.0683 

.177 

.0304 

.£30 

.1113 

.274 

.0266 

.402 

.1049 

.565 

.1098 

• 630 

- .0838 

.750 

-.1267 

.760 

-.4032 

.60S 

-.4783 

.*50 

-.3133 

.*57 

-.3910 

.005 

-.7052 

.950 

-.3096 

.950 

-.4674 

MACH  { 2) 

= 1.138  ALPHA 

SECTION  l 

DW1N6  LOWER  SURFACE 

2t/B 

,4360  .7710 

X/C 

.000 

.4419  .5151 

.020 

-.32*2 

.030 

.1964 

.04* 

.1711 

.050 

- *2026 

.0*5 

.0711 

.130 

.1097 

.177 

.0673 

.230 

.1734 

.274 

.0012 

.402 

.1649 

' .365 

,1626 

.650 

-.0770 

.7  30 

-.1099 

.7  60 

-.3744 

.*08 

-.4476 

.031  RUN  a 99.000  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


6,678  BETA 


(RF7L30) 

,000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAOE  567 


1A7D  01  T12  51  P2  PS 


MACH  l 21  = 1.136  ALPHA  l 5)  = 

SECTION  l HW1N6  LOWER  SURFACE 


.051 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


WIND  LOWER  SURFACE 


IRF7L50) 


2Y/B 

.4360 

X/C 

.650 

.65? 

- . 3769 

.905 

-.7106 

.950 

.633 

-.5032 

MACH  t 2) 

= 1 

SECTION  < 

DWIN6 

2?/B 

,4360 

X/C 

.000 

.4246 

.020 

.030 

.2902 

.046 

.2524 

.050 

.063 

.1736 

.130 

.177 

,1399 

.250 

• ,274 

' .1469 

.402 

,2045 

.365 

.1762 

.650 

.7  50 

,760 

-.3778 

.306 

-.4471 

.650 

,857 

-.5661 

.903 

-.7260 

.950 

.953 

-.48 52 

.7710 

-.sues 

-.3009 

.129  ALPHA  l 61  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.5924 

.1077 

.1350 

.1201 

.2162 

-.0797 

-.1063 

-.3112 

- . 5074 


2.221  RUN  = 99.000  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.67S  BETA 


.000 


OATt  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - tA70 


PAGE  MS 


1A70  Ol  T12  57  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 


tRFTLM) 


MACH  l 21  » 1.120  ALPHA  l 71  * 4.395  RUN  * 99.000  RN/L  a 5;«7S  BETA  a .000 

SECTION  l HVJlNG  LOwST  .SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP__ 


#V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3803 

.6036 

.020 

.3344 

.030 

.3713 

.048 

.3273 

.050 

.2992 

.085 

.2518 

.150 

.1316 

.177 

.1901 

.230 

.2553 

.274 

.1808 

.402 

.2174 

.565 

.1699 

.650 

- .0670 

.750 

-.1122 

.760 

-.3961 

,80a 

-.4607' 

.850 

-.3233 

.857 

- . 5999 

.903 

-.7393 

.950 

-.5203 

.933 

-.4661 

MACH  1 2)  = 1.110  ALPHA  ( 81  a 6.392  RUN  a 99.00Q  RN/L  a 9.678  BETA  a ,000 

SECTION  1 11VRN0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  . 7710 

X/C 


.000 

,3290 

.5930 

.020 

.4369 

.030 

.4153 

.048 

.3703 

.030 

.3927 

.065 

,2929 

,130 

.1711 

.177 

.2230 

.230 

,2862 

.274' 

.2036 

.402 

.2245 

.363 

.1643 

.650 

-.0846 

.730 

-.1082 

.760 

-.4072 

.60S 

-.4549 

DATE  07  NOV  74 


T ABULATEO  PRESSURE  DATA  - U70 


PA&E  699 


1 A70  01  TIE  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 21  a 1,110  ALPHA  l 5)  a 6,592 
SECTION  < 11U1NC.  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


StV/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.650 

-.3260 

.657 

- ,6058 

,905 

-,7415 

,950 

-.5266 

,953 

-.4595 

MACH  l 21  = 1,104  ALPHA  t 91  = 0.755  RUN  a 99.000  RN/L  - 6.679  BETA 

SECTION  I 11  WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.2292 

.5743 

♦ 020 

.5455 

.030 

.4026 

,048 

.3646 

.050 

.4606 

.085 

.2951 

,150 

.1959 

.177 

.2293 

.250 

.3101 

.274 

.2002 

.402 

,2099 

• 565 

.1333 

,650 

-.0938 

.750 

-.1091 

,760 

-.4277 

,806 

-.4796 

.850 

-.3323 

.657 

-.5122 

.905 

-.7370 

.950 

-.5259 

.953 

-.4491 

IRFTL501 


.000 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  690 


U70  01  T12  Si  PS  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  t SI  = 1,201  ALPHA  t 11  a -8.766  RUN  a 130,000  RH/L  = 7,178  BETA 

SECTION  ( 11WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.1325 

.1765 

.020 

-.8188 

.030 

- .2552 

.048 

-.1920 

.050 

-.8317 

.085 

-.2028 

.150 

-.4273 

.177 

-.1438 

..250 

-.5541 

.274 

-.1406- 



.402 

-.0644 

.565 

-.0256 

.650 

-.0730 

.750 

-.0856 

.760 

-.3469 

.808 

-.4319 

,850 

- .2322 

.857 

- . 5429 

.905 

-.6341 

.950 

-.4086 

.953 

-.6598 

MACH  1 31 

= 1. 

213  ALPHA 

SECTION  ( 

11 WING  LOWER  SURFACE 

2r/B 

.4560 

.7710 

X/C 

*000 

.2303 

.2970 

*ofeo 

- .7365 

.030 

-.1329 

*046 

-,lb46 

.030 

-.7843 

,083 

-.1361 

*150 

-.3922 

.177 

-.0568 

.230 

-.3957 

.*74 

-.0653 

.402 

.0046 

.363 

.0062 

.650 

-.020? 

.750 

->0392 

.760 

-.3186 

.608 

-.4078 

-6.491 


RUN  = 130.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.178  BETA 


(RF7L3Q) 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PA&E  691 


TA70  01  TIB  SI  P2  P6  W1N6  LOWER  SURFACE 


(RF7L5D) 


M4CH  i.  31  = 1.213  ALPHA  l 21  = 

SECTION  l 11W1N&  LOWER  SURFACE 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.350 

-.1661  , 

.33? 

- . 3242 

.303 

-.6138 

*330 

-.1946 

.353 

-.6476 

MACH  (,  3> 

- 1, 

,220  ALPHA 

SECTION  C 

DVJUft 

LOWER  SURFACE 

2Y/Q 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.3373 

.3774 

,020 

-.6756 

,030 

.0029 

.043 

-.0022 

,030 

-.6980 

.035 

-.0437 

.130 

-.2847 

,177 

-.0226 

,250 

-.1969 

.274 

-.0079 

,402 

.0583 

.363 

.0533 

,650 

.0173 

.730 

-.0142 

,760 

-.2965 

,308 

-.3866 

.650 

-.1787 

,3  57 

-.3130 

.905 

-.6031 

.350 

- .3656 

.953 

-.6334 

-6,491 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.29S  RUN 


130.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.176  BETA 


,009 


BATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PAGE  692 


1A70  01  T12  Si  PZ  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

^ach  i Si  * 1-224  Alpha  i A)  = -2.072  run  a isa.ooo  rn/l  = 7.17a  beta 

SECTION  < DWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3937 

.4675 

.ozo 

-.3496 

.030 

.1030 

.049 

.0997 

.030 

-.3170 

.093 

.0165 

.130 

-.1134 

.177 

.0433 

.230 

- .0600 

.274 

.0333 

.402 

.1061 

.363 

,104i 

.630 

.0343 

.730 

-.0021 

.760 

-.2739 

.90S 

-.3621 

.930 

- . 1792 

,957 

-.4975 

.905 

-.3944 

,930 

-.3640 

,933 

-.6623 

MACH  l 3i  a 1.226  ALPHA  ( 5>  = .LSI  RUN  = 130.000  RN/L  a 7,179  BETA 

SECTION  l liWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/0 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

.4166 

.3332 

,t»20 

-.3329 

.030 

.1836 

.04a 

.1660 

,030 

-.2077 

,0*3 

.0969 

.130 

-.0433 

.177 

.0959 

.230 

.0436 

.274 

.0736 

.402 

.1494 

* 365 

.1720 

,630 

.0360 

,7  30 

.0021 

.7  60 

-.2443 

,60ft 

-.3239 

(RF7LS0) 

.000 


,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IMS 


PAGE  693 


IA7Q  01  T12  31  P2  P6  VrtNG  LOWER  SURFACE 


MACH  <,  31  a 1.226  ALPHA  I !)  s .131 
SECT1CN  < lHwTNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


650 

-.1611 

657 

-.4764 

303 

-.5676 

950 

- ,3663 

353 

-.6627 

MACH  1 3)  a 1.216  ALPHA  ( 6)  a 2.334  RUM  a 130.000  RN/L  = 7.176  BETA 

SECTION  I 11  WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4129 

.5656 

.030 

- .0439 

.030 

.2659 

.046 

.2343 

*050 

.0150 

.063 

.1433 

,130 

.0299 

*177 

.1356 

' 

.250 

.2664 

.274 

.1298 

.403 

.1570 

.363 

.2019 

.650 

.0221 

.750 

- ,0030 

.760 

-.2342 

,606 

-.3161 

.650 

-.1872 

.657 

-.4766 

.605 

- . 5969 

.650 

-.3941 

.933 

-.6611 

1RF7LS0) 


.COO 


DATE  O?  NOV  74 


TABULATEO  PRESSURE  DM4  - tA70 


PA6E  494 


IA7Q  07  TIE  Si  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE  1RF7L50) 

MACH  l 3)  a 1.270  ALPHA  l 7>  a 4.545  RUN  a 130,000  RN/L  a 7.176  BETA  a .000 

SECTION  l 1JWIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ET/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.3635 

.5931 

,020 

.2448 

,050 

*3527 

,045 

.3124 

,030 

.2309 

,053 

,2323 

,130 

.1315 

,177 

.1733 

,230 

.2809 

,274 

.1640 

.402 

.2151 

,563 

.1969 

,630 

,0184 

,750 

-.0055 

,760 

-.2498 

.805 

-.3297 

.830 

- . 1929 

.837 

-.4903 

,805 

-.6100 

.050 

- . 4020 

.533 

-.6916 

MACH  ( 3)  a 1,204  ALPHA  ( 8)  a 8.740  RUN  = 130.000  RN/L  = 7.178  BETA  = .000 

SECTION  1 UVVlNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  .4360  .7710 

x/c 


.000 

.31,34 

.6095 

.020 

.4375 

.030 

.3928 

,045 

.3535 

.050 

.3793 

.055 

,2608 

.130 

.1651 

.177 

.2117 

,230 

.3209 

,274 

.2032 

.402 

.2341 

.565 

.1949 

,630 

.022? 

.750 

-.000? 

.760 

-.2349 

.803 

-.3303 

0A7E  01  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - 1A70 


PAGE  69 J 


1A70  ol  T12  SI  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  ( 31  = 1.204  ALPHA  l 61  = 6.749 

SECTION  1 11W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


21/B 

. .4360 

.7710 

x/c 

.aso 

-.1911 

.*37 

- . 4908 

.905 

- , 6082 

.950 

-.4026 

.953 

- . 883  3 

MACH  { 3) 

= 1, 

,193  ALPHA 

SECTION  C 

11W1NG  LOWER  SURFACE 

2Y/0 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.1896 

.6003 

.020 

.5577 

.030 

.3797 

.048 

.3484 

.039 

.4808 

,085 

.2884 

,150 

.1862 

.177 

.2266 

,259 

.3512 

.274 

.2081 

.402 

.2196 

.563 

.1582 

.650 

.0189 

.750 

-.0031 

,760 

- ,2796" 

.803 

- ,351 5 

.850 

-.1949 

.857 

- . 3008 

.905 

-.6123 

.950 

-.4032 

.953 

-.6357 

6.933  RUN  = 130 ,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.176  BETA 


(RF7LS01 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DVT*.  - 7 *,70 


PACE  696 


1A7Q  01  712  SI  P2  PB  WIN6  LOWER  SURFACE 

MACH  1 4)  5 1,504  ALPHA  1 1>  = -8.757  RUN  a 110.000  RN/L  = 7.576  BETA 

SECTION  {.  11VRN6  LCWER  SURFACE  . DEPENDENT  VARIABLE  CP 


r/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.1355 

.2912 

-.4925 

*030 

-.2658 

.046 

-.1874 

*050 

- . 5233 

.065 

- .1968 

*150 

-.2707 

.V77 

-.1819 

.250 

-.4804 

.274 

-.1111 

.402 

-.0203 

.565 

.0323 

.650 

-.2046 

.750 

.1217 

.760 

-.1358 

,©o& 

-.1792 

.650 

- .0683 

.657 

-.2944 

.905 

-.3805 

.950 

-.1951 

.953 

-.4368 

MACH  ( 4)  a 1.5JJ4  ALPHA  ( 2)  s -6,613  RUN  • a 110,000  rn/L  = 7,578  BETA 

SECTION  < DVI1H6,  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

. V765 

.3483 

.030 

-.4762 

.030 

-.1691 

.046 

-.1394 

.050 

-.509? 

.065 

- • 1 §79 

.150 

-.2577 

,177 

-.162T 

.250 

-.4520 

.274 

- ,066© 

.402 

.0161 

.565 

,0474 

,650 

-.0230 

.750 

,0907 

.760 

-.1341 

,aoa 

-,1907 

IRF7L50) 
.000  ' 


.000 
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U70  ot  Tie  Si  P2  PS  VrtNG  LOWER  SURFACE  * tRF?L50) 

MACH  C 4)  s 1,504  ALPHA  < ^ - -6.613 

SECTION  l UVJING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /&  ,4360  ,7710 

x/c 


.850 

-.0416 

.857 

-.29,9 

.905 

-.5796 

.9  50 

-.1691 

.953 

'.4366 

MACH  { 4)  5 1.504  ALPHA  { 3)  = -4.418  RUN  - 110.000  RN/L  - 7.578  BETA  - .000 

SECTION  < UlJlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/8  ,4360  ,771Q 


X/C 

.000 

.oao 

.030 
■ 046 
.050 
.065 
.150 
.177 
.250 
.274 
.402 
.565 
.650 
.750 
,760 
.006 
,650 
.657 
.905 
.950 
.953 


.2264 

-.0762 

-.0629 

-.1250 

-.1344 

-.0493 

.0490 

.0726 


-.1272 

-.1660 

-.2640 

-.3679 

-.4265 


.4076 

-.4378 

-.4654 

-.2282 

-.3921 

.1365 

,1436 

.0026 


,1463 


DATE  Q?  NOV  74 
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U70  01  HZ  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7LS07 

MACH  l 47  a 7.104  ALPHA  < 47  a -2.184  RUN  a 110.000  RN/L  = 7.378  BETA  a .000 

SECTION  { 17W1NS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/ B 

,4360 

.7710 

X/C 

»OQO 

.2863 

.3054 

.020 

-.3466 

.030 

-.0188 

.040 

-.0331 

.050 

- .3663 

.0*3 

- ,0*810 

.150 

-.1663 

.177 

-.0542 

.250 

-.2117 

.274 

.0410 

.402 

.1373 

.565 

.1191 

.650 

.1901 

,750 

.1835 

.760 

-.1068 

,606 

-.1439 

,650 

.0222 

.657 

-.2624 

.605 

-.3307 

,050 

-.1379 

.653 

-.4141 

MACH  1 4)  5 1.304  ALPHA  { 37  a .046  RUN  a 110,000  RN/L  a 7.378  BETA  a .WO 

SECTION  l 17W1NS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.ODD 

,3260 

.3669 

.020 

-.2457 

.030 

.0746 

,046 

.0675 

.050 

-.2480 

,065 

,0241 

,150 

-.0442 

• V7 

.0463 

,250 

.0561 

.274 

.1136 

.402 

.1754 

,565 

.1336 

,650 

.2367 

,750 

.2143 

,760 

-.0744 

,604 

*,1139 

DATE  07  NOV  T4 
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U70  07  TIE  3t  PE  P6  VUNG  LOnER  SURFACE  iRFTLSO) 

MACH  1 At  * 1.50*  W.PH\  [ 5t  a .0*6 

SECTION  t 11W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4380 

.7710 

x/c 

.830 

.0404 

.857 

-.2428 

.903 

-.3387 

.930 

-.1343 

.933 

-.4072 

MACH  1 41  a 1.504  ALPHA  t 6)  a 
SECTION  1 11W1NG  LOVER  SURFACE 
SfVB  .4560  .7710 


2.2B7  RUN  a 110.000  RN/L  a 7.578  BETA  a .000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/C 


,000 

.3598 

.020 

,030 

.1829 

,049 

.1688 

.030 

,003 

.1024 

♦ 130 

.177 

.1249 

,250 

.274 

.1697 

.402 

.2083 

.365 

.1892 

.650 

.730 

.760 

-.0334 

.bob 

-.0744 

.9  30 

.837 

-.2161 

.903 

-.3233 

.950 

.953 

-.5999 

.6168 

-,0S5T 

.0054 

.0532 

.1216 

.3087 

.2390 

.0510 


-.1157 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA.  - U7U 


PACE  TOO 


U70  01  TIE  SI  P2  PB  WING  LOWER  SURFACE  (RF7L50) 

MACH  < 4)  a 1,504  ALPHA  C 7)  = 4.517  RUN  a UO.OOU  RN/L  = 7. 576  BETA  = .000 

SECTION  t 11VJVN9  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2v/a 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3259 

.6546 

.020 

.2086 

,030 

.2849 

.040 

.2541 

•050 

.2147 

.065 

,1683 

.130 

.1015 

.17? 

.2129 

.230 

.2005 

.274 

.2102 

.402 

.2270 

.365 

.2347 

.650 

,2999 

.750 

.2342 

.760 

-.0237 

.608 

-.0606 

.650 

.0409 

.857 

- .2087 

.903 

-.3203 

.930 

-.1203 

.933 

-.4001 

MACH  t 4)  = 1.504  ALFHA  t 8)  a 6.743  RUN  a 110.000  RN/L  - 7.578  BETA  a .000 

SECTION  t DW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  .7710 

X/C 


• ODD 

,2287 

.6700 

.020 

.3814 

.030 

.2640 

.048 

.3286 

,030 

.3464 

,085 

,2397 

.130 

.1417 

,177 

.2473 

.250 

.2645 

.£74 

.££71 

.402 

.2489 

• 563 

,2629 

.630 

.2770 

.730 

.2274 

,760 

'•,0319 

.808 

-.0638 

0A7E  Q?  NOV  7* 
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1/170  01  TIE  51  P2  P8  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  1 41  = 1.504  ALPHA  ( 81  a 8. 745 

SECTION  l 11UANS  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/ B 

.4560 

.7710 

x/c 

.850 

.0547 

,857 

-,2113 

.903 

-.3201 

.930 

-,1251 

.953 

-.3987 

MACH  t 4>  a 1.504  ALPHA  1 9)  a 6,944  RUN  a 110.000  RN/L  a 7.578  BETA 

SECTION  t 1 IVANS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4560  .7710 

X/C 


.ooo 

.5202 

.6792 

,020 

.5154 

.030 

.3604 

,048 

.3  542 

.050 

.4519 

.085 

.2814 

.150 

.1851 

.177 

.2610 

.250 

■ .3206 

.274 

.2507 

.402 

.2606 

.565 

.2599 

.650 

.2437 

.750 

,2043 

.760 

-.0563 

.808 

-.0848 

.850 

.0186 

.657 

- .2233 

,003 

-.3245 

.950 

-.1405 

,953 

-.4008 

(RF7L50) 


,000 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  702 


IA70  , 01  712  51  P2  P6  W1N&  LOWER  SURFACE  IRF7LS1)  l 25  SEP  74  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


5REF 

a 

2890.0000  SQ.FT 

. XMRP 

S 

1076.6600 

IN.  XO 

BETA 

2 

-4.000 

ELV-t  = 

A^DQO 

LREF 

5 

474.8100  TN. 

VVRP 

a 

.0000 

IN.  VO 

ELV-2 

= 

4,000 

EUV-3  = 

4.000 

BRCF 

a 

938.6600  IN. 

ztap 

2 

375.0000 

TN.  20 

ELV-4 

2 

4,000 

dCFlAP  = 

,ftoo 

SCALE 

a 

.0130 

ELV-TB 

a 

‘4.000 

ELV-CB  = 

4.000 

MACH 

{ 

IT  = .699 

ALPHA  1 

1) 

= -8.492 

RUN 

= 134.000  RN/L  - 

6.000 

BETA 

= -4.230 

SECT  1CN  ( DWTNQ  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,0800 

-.2234 

.020 

-1 .0000 

.030 

-.3317 

,tS40 

-.2304 

.050 

-.9693 

.005 

-.2371 

.150 

-.3797 

,177 

-.1921 

.250 

-1,0088 

.274 

-.1737 

.402 

-.1383 

.305 

-.2160 

.650 

-.4540 

.750 

-.4314 

.760 

-.4823 

.009 

-.4834 

.630 

-.4316 

.057 

-.3033 

.903 

-.4007 

.950 

-.1436 

.953 

-,3160 

MACH  11)=  .695  ALPHA  1 8)  = -6.514  RUN  = 134.000  RN/L  = 6.000  BETA  - -4,230 

SECTION  l l)WtN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Zi/ B .4360  ,7710 

X/C 

.000  .1601  -.0660 

)O20  -1.00S8 

.030  -.2114 

.046  -.1613 

.090  -,'9626 

.063  -.1815 

.130  -.3342 

>177,  -,1318 

.230 


1371 


out  0?  nov  74 
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1A70  01  T12  Si  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  l U = .693  ALPHA  l 2)  = -6.314 

SECTION  t DWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.1193 

.402 

-.0993 

► 565 

- ,1900 

► 650 

-.4799 

► 750 

-.4953 

.760 

-.4356 

.ana 

-.4604 

.650 

-.4328 

.637 

-.4766 

►903 

-.3762 

.930 

-.1226 

,933 

-.2644 

MACH  I 11  a .898  ALPHA  ( 3)  a -4.173  RUN  = 134.000  RN/L 

SECTION  ( 11VITN0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2449 

.0763 

.020 

-.8634 

►030 

-.1017 

,046 

- ,0790 

,050 

-.7377 

.063 

-.1046 

,150 

-.2342 

,177 

-.0779 

,230 

-.1953 

,274 

-.0746 

,402 

- ,0634 

,365 

-.1620 

,650 

-.4688 

,730 

- . 4943 

,760 

-.4363 

,606 

-.4442 

,630 

-.4186 

,637 

-.4613 

,905 

-.3573 

,930 

-.1132 

.933 

-.2665 

6.000  BETA 


IRF7LJ1) 


-4.230 


DATE  07  NOV  74 
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1A70  07  712  Si  P2  PS  VANG  UCWER  SURFACE 

MACh  l 1)  3 .997  ALPHA-  ( 41  = -2.029  RUN  a 134.000  RN/L  = 9.000  BETA 

SECTION  1 UWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.2696 

.2294 

.020 

-.7491 

,000 

- .0022 

.049 

-.0014 

,030 

-.4331 

.088 

-.0319 

.ISO 

-.1194 

.177 

-.0273 

.230 

- ,1316 

.274 

- .0323 

.402 

-.0339 

,565 

-.1441 

.650 

-.4701 

.730 

-.4841 

.760 

-.4230 

.609 

-.4337 

.650 

-.4913 

.837 

-.4426 

.603 

-.3393 

.930 

-.1032 

.933 

-.2489 

MACH  l 11 

° 

898  ALPHA 

SECTION  ( 

itVANG  LOWER  SURFACE 

BV/B 

.4390 

,7710 

X/C 

.000 

.2614 

.3431 

.020 

-.3619 

.030 

.0833' 

.048 

,0T’l6 

.030 

-.'2104 

.093 

.0343 

.130 

-.0622 

.177 

,0224 

.230 

-.0943 

.274 

.0102 

.402 

-.0010 

.363 

-.1204 

.630 

-.4978 

.730 

-.4637 

.760 

-.4124 

• 90S 

-.4246 

.183  RUN  a 134.000  R(VL  a 9.000  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1RF7LS1) 
a -4.230 


a -4.230 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 


PAGE 


705 


1470  01  T12  sl  P2  PS  VANS  LOWER  SURFACE 


MACH  l II  s .R98  ALPHA  ( 5)  = 


SECTION  1 UVAN&  LOWER  SURFACE 


Zf/B 

.4360 

.7710  ' 

X/C 

,630 

-.5960 

.637 

- ,4403 

,905 

- .3376 

*9  50 

-.1152 

.953 

-.2443 

MACH  < i> 

= 

.698  ALPHA 

SECTION  l 

i IVANS  LOWER  SURFACE 

Zr/ B 

.4360 

.7710 

x/c 

*ooo 

.2267 

.4014 

.020 

-.0784 

.030 

,1533 

.048 

'.1330 

.050 

-.0646 

.095 

.0977 

.130 

-.0155 

.177 

.0681 

.250 

- .0377 

♦274 

.0494 

.402 

.0308 

.363 

-.0959 

,650 

-.4554 

,750 

-.4442 

.760 

-.4014 

.808 

-.4136 

.630 

-.5993 

.837 

-.4386 

.903 

-.3355 

*9  50 

-.1348 

.9  53 

-.2382 

.153 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.277  RUN  = 134.000  .RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8. ODD  BETA 


IRFTL31) 


-4.230 


1348 


DATE  DT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAOE  706 


H70  01  712  SI  P2  PS  VANS  LOWER  SURFACE 

MACH  t U = .69S  ALPHA  l 7)  = 4.434  RUN  a ISA. 000  RN/L  - 6.000  BETA 

SECTION  1 15VHNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


f/'B 

,4360 

.7710 

X/C 

,000 

.1891 

.4078 

.1087 

,030 

.1973 

.048 

.1749 

.030 

.0632 

.083 

.1373 

• ISO 

<0176 

.177 

.1004 

.230 

.0069 

.274 

.0783 

.402 

.0554 

.563 

-.0773 

.650 

-.4380 

.750 

-.4270 

.760 

-.4000 

.606 

-.4114 

.630 

-.3867 

.857 

-.4425 

.905 

-.3333 

* .950 

-.1956 

,933 

-.2311 

MACH  ( 1)  a .900  ALPHA  t 6)  a 6.596  RUN  a 134.000  RN/L 

SECTION  ( DVHN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

*/c 

.000 

.1399 

,373.1 

.2343 

.030 

.2264 

.046 

.2025 

,050 

.1672 

.063 

.1617 

.150 

.0502 

.177 

.1221 

.250 

.0488 

,274 

,0981 

.402 

,0719 

.363 

-.0671 

.650 

-.4147 

.750 

-.4037 

.760 

-.4094 

.60* 

-.4153 

6,000  BETA 


(RF7LJ1) 

-4,250 


4,230 


DATE  07  NOV  74 


7 ABULATEQ  PRESSURE  DMA  - U7Q 


PACE  707 


1A70  01  TIE  sl  P2  P8  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  l 1)  a ,800  ALPHA  l B)  a 6.596 


SECTION  ( 

DWINC  LOWER  SURFACE 

2T/Q 

.4360  .7710 

X/C 

.630 

-.3709 

.637 

-.4336 

,905 

-.3441 

.950 

- . 5209 

.953 

-.2363 

MACH  c u 

a .900  ALPHA  1 

SECTION  { 

UWtNG  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  .7710 

VC 

.000 

.1090  ,2909 

.020 

.3402 

.030 

.2490 

,049 

,2248 

.050 

.2331 

.095 

.1812 

.150 

.0847 

.177 

.1363 

.230 

.0987 

.274 

,1114 

.402 

.0824 

.365 

-.0581 

.650 

-.3723 

.750 

-.3662 

.760 

-.4031 

.606 

-.4175 

.630 

-.3437 

.657 

-.4878 

,905 

-.3864 

.950 

-.6514 

.933 

-.2733 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.732  RUN  a 134.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP  ■ 


6.000  BETA 


IRF7L51J 


-4.230 


DATE  07  NOV  74 


PAGE  708 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - IA70  • 

U70  01  TIE  SI  P2  PB  VllNG  LOWER  SURFACE 

MACH  1 2)  = 1.089  ALPHA  l 1>  = -6.692  RUN  5.  98.000  RN/L  * 6.667  BETA 

SECTION  t DVJlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

»OQO 

,1236 

-.0662 

,020 

-.8294 

.030 

-.1998 

.048 

-.1816 

.050 

-.8246 

.0*5 

-.1970 

.150 

-.3034 

.17? 

-.1620 

,250 

-.8686 

.274 

-.1361 

.402 

-.0835 

.565 

-.1592 

.650 

-.2362 

.750 

-.2248 

.760 

-.5648 

.80S 

-.6319 

♦ 850 

-.4137 

,857 

-.6901 

♦ 905 

- , 6682 

.950 

-.6037 

.953 

-.5117 

MACH  t 2)  = 1.104  ALPHA  I 21  a -6.555  RUN  a 98.000  RN/L  = 6,667  BETA 

SECTION  l llVrtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

,2127 

.0947 

.020 

-.8047 

.030 

•.1434 

.048 

-.1146 

.050 

-.8012 

.085 

-.1332 

.150 

-.4234 

.177 

-.1006 

.250 

-.5867 

.274 

-.0772 

,402 

• ,0388 

« 565 

-.1167 

,850 

-.1808 

.750 

-.1901 

.760 

-.5243 

,806 

-.5916 

<RF7L51) 

= -4,325 


-4.323 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - IA70 


PACE  709 


U70  01  712  SI  P2  P6  . W7N6  LOWER  SURFACE 


MACH  \ 2) 

B 1 

SECTION  <, 

17W1N0 

Z'f/ft 

.4960 

X/C 

.S50 

.657 

-.6474 

.303 

-.6146 

.330 

.033 

- . 3282 

MACH  ( 2) 

= 1, 

SECTtCN  K 

17W1N6 

2Y/B 

,4360 

X/C 

,000 

.2764 

,020 

,030 

-.0379 

,040 

-.0230 

.030 

,065 

-.0393 

,130 

,177 

-.0326 

,250 

.274 

-.0296 

,402 

-.0031 

,363 

-.0788 

.650 

,730 

,760 

-.4877 

,&os 

-.3362 

,650 

, B 57 

-.6332 

.603 

-.3892 

,650 

.650 

-.3438 

.104  ALPHA  t 27  s 

LOWER  SURFACE 
.7710 

-.3743 

-.3729 

,119  ALPHA  1 07  = 

LOWER  surface 

.7710 

,2335 

-.BOSS 

-.7631 

-.2428 

-.2072 

- , 1481 
-,1653 

-.3878 

-.3384 


-6. 335 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.395  RUN  s 98.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.667  BETA 


1RF7L31) 


-4.323 


OME  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 
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MACH  l 25  a 1,128  ALPHA  (,  <5 
3ECT1CN  t 15 WING  LOWER  SURFACE 


U70  01  712  SI  P2  P8  WING  LONER  SURFACE 

-2.13,9  RUN  a 98.000.  • RN/L  a 6.6S7  SETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/s 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3020 

.3469 

,020 

-.6597 

.030 

.0440 

.048 

.0424 

.030 

-.5753 

.063 

.00,71 

-.0981 

.vr,? 

.0194 

..230 

-.0712 

.^74 

.0304 

.400 

.0423 

*365- 

-.,0301 

.630 

-.1493 

.730 

-.1934 

.760 

-.4652 

,606 

.-.5364 

.650 

-.3813 

.63.7 

-.6219 

,603 

-.6062 

.630 

— 3627' 

.633 

-.5122 

MACH  1,  25  = i. 

127  AL 

SECTION 

1 15 WIND  LOWER  BUT 

27/B. 

■ 4360 

.7710 

X/C 

.000- 

;3ooo 

,419.0. 

-,3617 

.030 

,1253 

.046 

,1038 

.030 

-.2431 

,063 

.0743. 

.130 

,0010 

.177 

.0725 

.£50 

.0946 

.£74 

.0746 

,402 

,0820 

. 363 

.0037 

..630, 

-.1618 

.730 

-.1970 

.760 

-.4575 

; 806 

-.5203 

..Q3.4  RUN  = *0*000  RfVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP- 


8.0S7  BET,  A 


1RF7.U.51) 

-4,325 


-4,325 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - 1A7Q 


PAGE  711 


1A70  01  TIE  Si  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE  1RF7LS1) 


MACK  1 21  = 1.127  ALPHA  1 31  a 

SECTION  l 11VIING  LOWER  SURFACE 
2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.630 

- .3930 

*637 

- . 3972 

.603 

-.3946 

.630 

-.3723 

.633 

-.3361 

MACH  ( Z) 

= 1, 

,116  ALPHA 

SECTION  ( 

UWING  LOWER  SURFACE 

fcr/B 

.4360 

,7710 

X/C 

- 

.000 

,2339 

.4773 

.020 

-.0442 

,030 

.1399 

.048 

,1672 

.030 

.0282 

.063 

.1291 

,150 

.0523 

.177 

.1106 

.350 

.1262 

.374 

.1062 

.402 

.1069 

.365 

.0138 

.650 

-.1664 

.730 

-.2014 

.760 

-.4647 

.60S 

- . 5207 

.630  — . 4041 

.357  -.6003 

.905  -.5971 

.950 

' .953  -.5234 


.034 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2,220  RUN  s 98.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,667  BETA  = -4.323 


5355 


OATS  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PACE  712 


1A7Q  Ot  T12  SI  P2  PS  WINS  LCA{ER  SURFACE 

MACN  1 2)  = 1.106  ALPHA  l 71  = 4.42?  RUN  a 96.000  RN/L  s 6,66?  BETA 

SECTION  < UVJlNO  LOjER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

.2339 

.3001 

.020 

.1729 

.020 

.2043 

.049 

.1630 

.050 

,1541 

.095 

.1464 

.150 

,0634 

.177 

.12?8 

.250 

.1619 

.274 

.1196 

.402 

.1136 

.565 

.0177 

.650 

-.1631 

.750 

-.1961 

.760 

-.4663 

.909 

-.3143 

.950 

-.4056 

.957 

-.3947 

.905 

-.6003. 

,950 

- . 5692 

.953 

- , 5029 

MACH  1 2>  = 1.037  ALPHA  < 6)  s 6,66?'  RUN  a 9SiOQO  RN/L 

SECTION,  t 1)VJ1.N6  LCV,^  S\JRFACE  DEPENDED  VARIABLE  CP 


.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.501? 

.020 

,3314 

.03Q 

•sm 

.048 

, 20,07 

,050 

,2623 

.095 

.1,760 

.150 

,u?l. 

.177 

,1499, 

,250 

•2053 

,274 

.1381 

,402 

,1281 

.565 

.0252 

,650 

-.1521 

,750 

-.1600 

,760 

-.4684 

.908 

-.5096 

6.667  BE|A' 


IRF7L5D 

-4.325 


-4.325 


DATE  07  NO V 74 


7 ABUL A7E0  PRESSURE  DM4  - U70 


PAGE  713 


U70  01  TIE  -Si  -P2  P8  WIND  LOWER  SURFACE  tRFTLSll 


MACH  1 2>  = 1.097  ALPHA  I.  9)  = 6.653 


SECTION  T DUING  LOWER  SURFACE 


2Y/B 

.4360 

x/c 

,850 

.857 

- . 5948 

.905 

-.6115 

,930 

.953 

-.4727 

MACH  C 2) 

i 

= 1 

SECTION  { 

DW1N6 

2T/B 

.4360 

x/c 

.000 

-.0186 

.020 

.030 

.2135 

.048 

.2157 

.050 

,085 

.2022 

.150 

.177 

.1749 

.250 

.274 

.1586 

.402 

.1411 

.565 

.0316 

.650 

.750 

.760 

-.4626 

.809 

-.4930 

.850 

.8  57 

-.5688 

.905 

- . 6039 

.950 

.933 

- . 5448 

.7710 

-.0991 

-.5874 

.088  ALPHA  t 9)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.4978 

.4536 

.3778 

.1378 

.2469 

-.1383 

-.1646 

- .3927 

-.3826 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8. 852  RUN  = 98.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.667  BETA  = -4,325 


DATE  07  NOV  74 


TABULA7E0  PRESSURE  0474  - 1A70 


PACE  714 


MACH  t 3>  * 


1.106 


1470  01  712  Si  P2  P6 

ALPHA  l 11  a -6.762  RUN  s' 


WING  LOWER  SURFACE 
129.000  RN/L  a 7.200 


BETA 


(RF7L51) 
a -4.334 


8ECT1CM  l 11W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2^/6 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0766 

.0403 

,020 

-.7497 

‘ *030 

-.2430 

*040 

-.1900 

.030 

-.7436 

,003 

-.1930 

.130 

-.4278 

.177 

-.1366 

■250 

-.6845 

.274 

-.1202 

.402 

-.0653 

.365 

-.1226 

.650 

-.1452 

,750 

-.1213 

.760 

-.4384 

,606 

-.5037 

,650 

-.2739 

,657 

-.3933 

<005 

-.6369 

.030 

-.4660 

.033 

-.4460 

MACH  l 3)  a 1.207  ALPHA  1 2)  = -9. 576  RUN  = 129.000  RN/L 

SECTION1  < DWTNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B1 

.4360 

,7710 

X/C 

.000' 

.2033 

,1440 

.020 

-.7860 

,030 

-.1230 

,OAB 

-.1138 

.030 

-.7881 

,063 

-.1420 

.130 

-.3484 

.177 

-.0886 

,230 

-.3273 

.274 

-.0701 

.402 

-.0313 

.3(53 

-.0897 

,630 

- .0980 

.750 

-.0903 

.760 

-.4323 

-.4792 

7.200  BETA  a -4,534 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 


PA6E  715 


1470  01  712  SI  P2  pa  WIND  LOWER  SWF  ACE 


MACH  1 3)  a 1.207  ALPHA  1 2)  a 
SECTION  { 11VJ1N&  LOWER  SURFACE 


27/a 

.4380 

.7710 

x/c 

.950 

-.2386 

.957 

- . 5672 

,905 

-.6339 

*950 

-.4435 

,953 

-.4396 

MACH  { 3) 

- 1 ■ 

i214  ALPHA 

SECTION  { 

llWTNO  LOWER  SURFACE 

2y/B 

.4380 

.7710 

x/c 

.000 

.2429 

• 2634 

.020 

- , 7339 

*030 

-.0539 

.049 

-.0492 

,050 

-.7260 

.095 

-.0831 

.150 

-.2440 

.177 

-.0369 

,250 

- .Z51Z 

.274 

-.0323 

,402 

.0033 

.565 

-.0526 

.650 

-.0347 

.750 

-.0794 

,760 

-,399ft 

.008 

- . 4429 

,950 

-.2467 

.057 

-.5428 

190  5 

-.6169 

.950 

-.4410 

.9  53 

-.4319 

-ft. 373 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


4.357  RUN  3 129.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,200  BETA 


1RF7L51) 


-4.334 


4410 


DATE  07  Nov  74 


T ABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  716 


IA7Q  01  TIE  Si  PS  P8  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  ( S>  = 1.216  ALPHA  l 4>  = -2.137  RUN  = 129,000  . RN/L  = 7.200  BETA 

SECTION  l DW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2918 

.3492 

.020 

-.6186 

.030 

.0234 

.046 

.0185 

.030' 

-.5816 

.083 

-.0076 

,130 

-.1386 

.177 

.0061 

,250 

-.0699 

1274 

.0173 

.402 

.0428 

*365, 

-.0103 

.650 

-.0391 

,750 

-.0756 

,760 

-.3749 

.806 

-.4270 

,830 

-.2508 

.837 

-.5305 

.803 

-.6081 

.830 

-.4486. 

• 933 

-.4716 

MACH  t 3)  a . 1,815  ALPHA  ( 5)  s ;06D  . RUN  = 123,000  RN/L  = 7,200  BETA 

■ section  ( i twins  Lower  surface  dependent  variable  cp 

2N/B  .4360  .7710 

x/c 


.000 

.2964 

.4264 

,020 

-.4418 

.030 

.1062 

.048 

.0897 

.030 

-.2957 

.083 

.0565 

.130 

-.0532 

.177 

.0575 

.230 

.0009 

;274 

.0564 

.402 

,0799 

.363 

.0220 

, 650 

-.0487 

.750 

-.0788 

.760 

-.3593 

.406 

-.4133 

IRF7L51) 
s -4.334 


-4.334 


OME  Of  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  71 7 


IA70  01  T12  51  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


MACH  < 31  = 1.213  ALPHA  { 3)  = 

SECTION  t DVllNO  LOWER  SURFACE 
27 /B  .4360  .7710 

X/C 


,830 

-.2366 

,as7 

- . 3203 

.303 

- . 3923 

.330 

-.4539 

.353 

-.3019 

M*CH  K 3) 

= 1 .208  ALPHA 

SECTION  < 

11W1N6  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

,4360  .7710 

X/C 

.000 

.2333  .4760 

.020 

-.1306 

.030 

.1736 

,043 

.1541 

.030 

-.0313 

.033 

.1133 

.150 

.0171 

.177 

,0994 

.250 

' .1050 

.274 

.1009 

.402 

.1113 

.565 

.0457 

,650 

-.0569 

.750 

-.0628 

.760 

-.3529 

.60S 

-.4097 

.850 

-.2630 

.657 

-.3119 

.303 

-.5830 

.350 

-.4601 

,353 

-.3134 

.060 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.276  RUN  = 129.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.200  BETA 


(RFTLS1) 


-4,334 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - IA70 


P40E  716 


MACH  { 3)  s *.200  ALPHA,  l 7)  a 
SECTION  l 1IWING  LOWER  SURFACE 


IA70  01  TIE  SI  PE  PS  WING  LOWER  SURFACE 

4.455  RUN  a 129,000  RN/L  = T.EOO 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BETA 


27 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

.OOO 

.£414 

.3161 

.020 

.1312 

,030 

• E117 

*043 

.1898 

*050 

.1490 

.035 

. .1552 

,130 

.0672 

.177 

.1373 

.050 

.2003 

.274 

.1326 

.402 

.1376 

.363 

.0631 

.630 

- .0533 

.730 

-.0763 

.760 

-.3455 

.603 

-.4066 

.650 

-.2593 

,657 

- . 5047 

.905 

-.5763 

,950 

-.4604 

.953 

-.3109 

MACH  l 3)  = ,1.190  ALPHA  ( B)  s 6,648  RUN  - 129.000  RU/L  r 7.2JM  BETA 

SECTION  ( DWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4350  .771D 

X/C 


.000 

.1403 

.3224 

.020 

.3147 

.030 

.2293 

.□4® 

,2161 

,030 

.2639 

.065 

.1915 

,150 

.1103 

* 177 

A 644 

.250 

,2457 

.274 

,.1541 

.402 

.1521 

.565 

.0697 

.630 

-.0449 

.75,0 

-.0646 

,760 

-,34b9 

.606 

-.3992 

IRF7L31) 
a -4.334 


-4.334 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0 ATA  - 1A7D 


PA6E  719 


IA70  ' 07  712  SI  P2  P8  WINS  LCWER  SURFACE  (RFTL31) 

MACH  l 3)  a 1,190  ALPHA  l ft)  a 5,849 

SECTION  1 11W1N&  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZV/B  .4360  .7710 

X/C 

.630  -.2523 

.637  -.4984 

.303  -.3894 

.950  -.4399 

,333  -.4911 

MACH  < 31  a 1,180  ALPHA  ( 9)  = 8.960  RUN  5 189.000  RN/L  = 7.200  BETA  = -4.334 

SECTION  1 11VJIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4380  .7710 

X/C 

.000  .0162  ,3324 

.020  . 4339 

,030  . 2376 

.048  .2381 

.030  .3874 

.083  .2186 

.130  .1393 

.177  .1679 

.230  .2903 

.274  .1737 

.402  .1636 

.363  .0719 

.650  -.0328 

.730  -.0346 

.760  -.3374 

.80S  -.3873 

.830  -.2469 

.637  -.4884 

.903  -.3309 

.950  -.4351 

.933 


3367 


0A7t  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 14,70 


PACE  720 


U70  01  712  si  f>2  PS  VllNO  LCMER  SURFACE  (RF7L51) 

MACH  l,  4i  » 1.S04  ALPHA  1 1)  * -8.602  RUN  a 111,000  RN/L  a 7,569  BETA  * -4,355 

SECTION  l DVI1NC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0696 

,1455 

.020 

-.5295 

.050 

-.2280 

,04a 

-.1711 

.030 

-.5198 

.063 

-.1708 

.130 

-.2674 

,177 

-.1192 

-.4512 

,230 

.274 

-.0631 

.402 

-.0210 

.56* 

-.0534 

.650  “ 

-.1629 

.750 

-.1036 

.760 

-.3012 

.606 

-.3481 

,650 

-.1632 

.837 

-.3916* 

.903 

-.4317 

.950 

-.2635' 

,933 

-.4763 

MACH  |4|  = 1.504  ALPHA  ( 2)  a 

SECTION  1 11VJ1NG  LOWER'  SURFACE 
27/0  .4360  . 7710 

X/C 


,000 

,0998 

.1956 

,020 

-.3228" 

,030 

-.1642 

,046 

-.1337 

.030 

-,53'S6 

,063 

-.1542 

,130 

-■272S' 

,177 

- .0972 

,230- 

-.3642 

,274 

-.060  3 

.402 

-.0130 

.363 

-.0479 

,630 

-.0799 

,750 

-.0179 

,760 

- .2661 

,606‘ 

-.3316 

-6.631  RUN  = 111.000  RN/L  a 7.569  BETA  a -4'.335 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA6E  721 


1A70  01  712  Si  P2  PS  VllNO  LOWER  SURFACE 


MACH  { 4>  = 1.504  ALPHA  1 2)  = -6.631 


SECTION  l DUIN6  LOWER  SURFACE 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.850 

-.1404 

.857 

-.3728 

.905 

-.4211 

.950 

-.2473 

.953 

-.4635 

MACH  l 4) 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  1 

DWING  LOWER  SURFACE 

27 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.1585 

.2932 

,020 

-.4769 

.030 

- .0792 

.040 

-.0686 

,030 

-.4953 

.085 

-.1176 

.150 

-.2298 

.177 

-.0551 

.250 

-.2056 

,274 

-.0314 

.402 

.0192 

.563 

-.0111 

.830 

- ,0639 

.750 

.0092 

.760 

-.2594 

.806 

-.3090 

.630 

-.0956 

.857 

-.3592 

, 

,803 

-.4095 

.8  30 

-.2236 

.833 

-.4582 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4,434  RUN  = 111,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.589  BETA 


IRF7L51) 


-4.355 


2236 


RATE  07  NOV  7 A TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7D  PAGE  722 

IA7D  01  TIE  SI  PE  P8  WIND  LOWER  SURFACE 

HACH  l 4}  a 1 .504  ALPHA  1 4)  a -2.1.A3  RUN  a lll.OBD  RR/L  = 7.389 

SECTION  1 1TW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP- 

ET/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.2177 

.3908 

.020 

-.3663 

.030 

,0118 

.046 

- .0074 

.030 

-.3719 

.083 

-<Q>12 

,i?o 

09,93 

,177 

,02g8 

,250 

-.1241 

.2.74 

.0167 

.402 

.0529 

,36? 

.0?22 

,650 

.0612 

.750 

.0871- 

.760 

-.2339 

.808 

- .2824 

.830 

r,P§?3 

.857 

-.347& 

.903 

-.3988 

.930 

-.2089 

,953 

-.4472 

MACH  t 41  a 1 1 304  ALPHA  < 3)  a 
'<  SECTION  l UVNN6  LOWER  SURFACE 
?Y/B  .4360  ,7710 

X/? 

,ODQ  ,2667  ,460.6 

•RED  -.?6S3 

.030  ,1009 

.048  ,0^30 

.030  -.B41? 

.083  ,QJ§1 

.130  -.P?Q? 

.177  .0SR5 

,SS°  . -.o?§R 

.?74  .033IJ 

.402  .0901 

.363  ,0533 

.650 
.730 
.760 
.B03 


SQ46  RUN  = 111,000  RNA.  a 7,399  BETA  a -4. 333 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRP7L$1> 

BETA  a -,4,353 


-.2096 

-.2339 


148  3 
1086 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTO 


PAGE  725 


l A70  01  T12  SI  P2  PS  VlTNG  LOWER  SURFACE  <RF7L51> 


MACH  { 4)  s 1.504  ALPHA  1 55  a 
SECTION  < 11W1NG  LOWER  SURFACE 


27 /B 

.4360  ,7710 

X/C 

.650 

-.0551 

.657 

-.3330 

.905 

-.3919 

.950 

- .2061 

-.953 

-.4355 

MACH  l 4) 

= 1.504"  ALPHA 

SECTION  l 

DW1N6  LOWER  SURFACE 

2f/B 

.4360  .7710 

VC 

.oao 

.2691  .4960 

.020 

-.0562 

.030 

.1610 

,048 

.1512 

,030 

.0049 

.OSS 

.0931 

.130 

.0146 

,17? 

,0966 

,250 

.0729 

.274 

.0943 

.402 

.1310 

,595 

.0958 

.630 

.1595 

.750 

.1266 

,760 

-.1836 

,808 

-.2312 

.830 

-.0387 

.837 

-.3140 

.903 

-.3772 

.930 

-.1937 

.9  53 

-.4226 

.046 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.263  RUN  a 111  .000  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.3S9  BETA  = -4.355 


1937 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - U7Q 


PAGE  784 


MACH  Ml  » 1 <304  ALPHA  I 7)  a 

SECTION  l DVllNG  LOWER  SURFACE 


TA70  01  TIE  SI  PE  PS  WING  LOWER  SURFACE 

4,479  RUN  a 111,000  RN/L  a 7.569 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BETA 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2647 

.3439 

.020 

..1332 

.030 

.2172 

.046 

,1930 

,030 

.1606 

.063 

.1469 

*130 

.0694 

,LT7 

.1328 

.230 

,1330 

.274 

.1441 

.402 

.1712 

.363 

,1287 

.630 

,1924 

.750 

.1303 

.760 

-.1696 

.60S 

-.2127 

.630 

-.0293 

.637 

-.3002 

.903 

-.3693 

,950 

-.1063 

.933 

-.4142 

MACH  l 4) 

a 1. 

304  ALPHA 

SECTION  < 

DW1NG  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1318 

.3667 

.020 

.2900 

.030 

.2364 

.046 

.2261 

.030 

.2743 

.063 

.2060 

,130 

.1172 

.177 

.1643 

.230 

.2093 

.274 

.1792 

.402 

.1902 

.363 

.1360 

.630 

.2103 

.730 

.1707 

.760 

-.1079 

.608 

-.2077 

G.710  RUN  a 111,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,369  BETA 


IRF7L51) 
a -4,333 


a -4.333 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  P2E38U1E  DM4  - 1470 


PA6E  725 


1470  01  T12  31  pa  P»  WNO  LOWER  SURFACE 

MACH  K A)  • 1,504  ALPHA  ( 9)  * 5.710 

SECTION  l DVrtNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


M/B 

.4360 

.7710 

VC 

.630 

-.0141 

,637 

-.8946 

*903 

-.3630 

,950 

-.1786 

.933 

-.4060 

M4CH  l A)  a 1,504  ALPHA  t 9)  a 8.931  RUN  a 111,000  RN/L  a 7,589  SETA 

SECTION  l llVJlNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

,4360 

.7710 

VC 

.000 

.0640 

.5765 

,020 

.4175 

.030 

.2519 

,040 

,2479 

,050 

.3633 

.063 

.2320 

.130 

.1510 

.177 

.2034 

.250 

.2686 

.274 

.1944 

.402 

.1982 

,363 

.1415 

,630 

.2330 

,730 

.1808 

,760 

-.1674 

,600 

-.2035 

.630 

-.0047 

,837 

-.2892 

,903 

-.3565 

.930 

-.1722 

.933 

-.4007 

IRP7LS1) 


a '4.355 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PACE  726 


IA70  01  712  51  P2  P8  VI1N&  LCMER  SURFACE 


1RF7LS21  l 25  SEP  7 4 ) 


REFERENCE  OATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

X 

2890.0000  SO. FT 

. XMRP 

= 

1078.6800 

IN.  XO 

BETA  a 

-6.000 

ELV-l  = 

4,000 

LREF 

X 

474.8100  IN. 

VW7P 

X 

.0000 

IN.  TO 

ELV-2  = 

4.000 

ELV-3  a 

4.000 

BREF 

X 

936.6800  IN. 

2MRP 

a 

373.0000 

IN.' 20 

ELV-4  = 

4,000 

DOFLAP  = 

,000 

SCALE 

X 

. .0150 

ELV-TB  a 

4,000 

ELV-CB  = 

4,000 

MACH 

K 

11  = .699 

ALPHA  1 

1) 

a -8.486 

RUN 

a 96.000  RN/L  a 

6.011  BETA 

= -6, 

,464 

SECTION  { IIWINC  LCVjER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2-r/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0404 

-.3624 

*020 

-.9684 

,000 

-.2797 

.040 

- .2129 

.050 

-.9726 

.0*3 

- .21DQ 

.150 

-.3838 

.177 

-.1713 

.250 

-.9783 

.274 

-.1634 

.402 

-.1487 

.363 

-.2440 

.620 

-.4941 

.730 

-.4646 

.760 

-.4933 

,606 

-.5180 

.650 

-.4801 

.637 

-.5093 

.905 

-.4348 

, .9  30 

- . 1207 

.953 

-.3673 

MACH  1 1)  = .ess  ALPHA  1 2)  a -6.328  RUN  = 96.000  RN/L  a 6.011  BETA  a -8.464 

SECTION  ( DWING  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B  .4360  ,7710 

X/C 

.000  .1081  -.1991 

i02D  -.9736 

.030  -.1920 

.049  -.1382 

.050  -.9622 

.08!  -.1380 

•ISO  -.5983 

.177  -.1170 

.230 


-.2346 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  C A7A  - 1A70 


PAGE  727 


1470  01  712  SI  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  1 11  = .898  ALPHA  l 2)  = -6.328 

SECTION  l 11  WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4360  .7710 

X/C 


,£74 

-.1160 

,40£ 

-.1135 

,365 

-.2173 

,630 

- . 4842 

,750 

-.4502 

,760 

-.4735 

-.4919 

,630 

-.3410 

,637 

-.4870 

,905 

-.4133 

,9  50 

-.1220 

,633 

-.3460 

MACH  1 11  = .697  ALPHA  { 31 

SECTION  ( 11VANG  LOWER  SURFACE 
Kr/B  .4360  .7710 

X/C  ' 

.OOO  .1142  -.0341 
.020  -.8660 

• .030  -.0911 

,040  -.0628 

.030  -.6030 

.005  -.0680 

,150  -.2604 

.177  -.0662 

.230  -.2155 

.274  -.0747 

.402  -.0820 

.363  -.1906 

.630  -.4791 

.730  -.4696 

.760  -.4311 

.008  -.4630 

.050  -.4960 

,037  -.4630 

.905  -.3911 

.950 

.953  -.3243 


-4.192 


RUN  = 98.000  RN/L  => 


8.011  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7LS2! 


a -8.484 


1213 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PACE  728 


U7Q  01  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACW  1 11  = .699  ALPHA  l 41  3 -2.02B  RUN  s 96.000  RN/L  s $.011  BETA 

SECTION  l 11VJING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1RF7L52) 

-8.464 


2V/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1143 

.1181 

.020 

-.7931 

•030 

.0073 

.048 

.0096 

.630 

-.3334 

.083 

-.0034 

*.130 

-.1362 

• 177 

- .0206 

*230 

-.1901 

.274 

- .0383 

.402 

-.0514 

,365 

-.1648 

,630 

-.4687 

.750 

-.4379 

,760 

-.4373 

,606 

-.4497 

.650 

-.3200 

.657 

-.4321 

.605 

- .3728 

,630 

-.1366 

,656 

-.3030 

MACH  1 11  = .899  ALPHA  ( Si  3 ,U9  RUN  = 96.000  RN/L  = 6.011  BETA  = -8.464 

SECTION  < 11VJ1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.1032 

.2533 

.020 

-.4661 

.030 

.0637 

.046 

.0364 

.030 

-.2394 

,065 

.0452 

.150 

-.0876 

.177 

.0181 

,250 

-.1357 

,274 

-.0044 

,402 

-.0223 

,565 

-.1435 

,630 

-.4598 

,730 

-.4199 

.760 

-.4332 

,606 

-.4394 

DATE  07  NOV  74 


tabulated  pressure  data  - tA7o 


PACE  729 


U70  01  Tia  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IRF71.52) 


MACH  < 1J  = .899  ALPHA  ( 5)  * 

SECTION  l DVflNC  LCWER  SURFACE 


2Y/B 

.4360 

.7710 

VC 

.650 

- .4830 

.657 

-.4406 

.905 

-.3584 

.950 

-.1450 

.953 

-.2892 

MACH  t 1) 

3 

.900  ALPHA 

SECTION  { 

lTVANO 

LCWER  surface 

2ff/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.0597 

.3386 

.020 

-.1794 

.030 

.0987 

,048 

,0980 

,050 

-.1275 

.005 

.0903 

.150 

-.0445 

.177 

.0610 

,250 

-.0818 

,274 

.0346 

,402 

.0120 

.565 

-.1171 

.650 

-.4567 

.750 

-.4334 

.760 

-.4376 

,608 

-.4409 

^850 

-.4958 

.857 

-.4453 

,905 

-.3552 

,9  50 

-.1488 

.953 

-.2819 

.119 

DEPENDENT  VARtABLE  CP 


2.259  RUN  3 96.QQ0  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.011  BETA  = -6,464 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A 70 


PA6E  730 


HACH  l 17  « 


,000 


1A70  01  TIE  SI  PE  PS 

ALPHA  { 7)  » 4,429  RUN  = 


VltNO  LOWER  SURFACE 
96,000  RN/L  # 9,011  BETA 


SECTION  ( IMHO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

-.0136 

.3770 

,020 

.0310 

,030 

. 1E63 

,046 

.136E 

.050 

.0090 

.065 

.1337 

.150 

-.0049 

.177 

.1032 

,030 

- ,0273 

.274 

.0732 

.402 

.0443 

.363 

-.0926 

.650 

-.4303 

.730 

-.4319 

.760 

-.4405 

,606 

-.4423 

,830 

-.5364 

,637 

-.4340 

.903 

-.3342 

,930 

-.1393 

.933 

-.2767 

MACH  | 1)  S ' ,698  ALPHA  t 87  a 6.S8E  RUN  a 96,000  RN/L  a 6,011  BETA 

SECTION  { 17WIN6  LOWS!  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000* 

-.1042 

.3536 

.020 

.1796 

.030 

.1644 

.040 

.1810 

.030 

- .1193 

.003 

.1781 

.130 

.0273 

.177 

.138  3 

.230 

.0213 

♦ 274 

.1016 

,402 

.0663 

.363 

-.0766 

.650 

-.4450 

.730 

-.4634 

.760 

-.4423 

,606 

-.4462 

1RF7LSS) 
a -6,464 


a -6,464 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*  - 7*70 


PAOE  731 


7*70  01  712  SI  P2  PS  VlTNt  LOWER  SURF*CE  IRF7L32) 

M*CH  1 11  a .69*  ALPHA  ( #1  = 6.362 

SECTION  7 11W7N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  V*R7ABLE  CP 

Vi/ B .4360  .7710 

VC 


*30 

-.3934 

*37 

-.4643 

903 

-.3561 

9 30 

- .2361 

933 

-.2772 

MACH  4 1}  a .693  ALPHA  { 9>  = 6.714  RUN  = 96.000  RN/L  = 6.011  BET*  = -6.464 

SECTION  l 11VJ7N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Vi/ B .4360  .7710 


VC 

.000 

.020 

.030 

.046 

.ojo 

.065 

,130 

.177 

.230 

.274 

.402 

.365 

.630 

.730 

.760 

.806 

.650 

.857 

.903 

.930 

.933 


-.1323 

.2056 

.2177 

.2044 

.1309 

.1106 

.0731 

-.0726 


-.4483 

-.4353 

-.4815 

-.3723 


,3400 

.2786 

.1972 

.0601 

.0696 

-.4246 

-.4493 

-.6014 

-.4762 


.2863 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE 


732 


1A70  01  112  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 2>  = 1.0S2  ALPHA  1 1>  = -0.767  RUN  a 97.000  RN/L  a 6.676  BETA 

SECTION  t UW1N6  LOWER  SURFACE  - DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

,7710 

X/C 

,ooo 

.0663 

- .2052 

*020 

-.7562 

.030 

-.1671 

.048 

-.1244 

,050 

-.7634 

.063 

-.1267 

,130 

- . 3183 

.1*7 

-.1213 

,250 

-.9671 

.274 

-.1166 

.402 

-.1133 

.363 

-.2303 

.650 

-.3649 

.750 

-.3644 

.760 

-.6033 

.806 

-.6011 

.850 

T . 5221 

.857 

-.6139 

.805 

-.6437 

.850 

-.6784 

.933 

-.5333 

MACH  ( 2)  a 1,097  ALPHA  l 2)  a -9.347  RUN  a 97.000  RN/L  = 6.676  BETA 

SECTION  l 15WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARTA5LE  CP 

27/B  .4360  .7710 

X/C 


.ooo 

.0997 

-.0429 

.020 

- . 6922 

.030 

-.0803 

.048 

-.0341 

.050 

-.6934 

.085 

-.0617 

.130 

- 

-.4427 

.177 

-.0626 

.250 

-.6766 

.274 

-.0683 

.402 

-.0676 

.363 

-.1832 

.630 

-.3242 

.750 

-.3222 

.760 

-.5823 

.508 

-.5874 

IRF7LS2) 

-9,645 


-8.643 


DATE  07  NOV  74 


TABLLATEO  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PAGE  733 


7470  01  T12  Si  P2  PB  VANG  LOWER  SURFACE 


MACH  {,  2)  a 1,007  ALPHA  t 2)  = -6.547 

SECTION  l UVJlNG  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/ B ,4360  ,7710 

X/C 


.osa 

-.4539 

.337 

-.3738 

.333 

-.6207 

.95Q 

-.6438 

,33S 

- . 3235 

MACH  < 27  = 1.109  ALPHA  l 3)  = -4.332  RUN  = 07,000  RN/L  = 6.678  BETA 

SECTION  1 11WNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  ,4360  .7710 

X/C  - ' 

.000  .0052  .1246 

.020  -.6321 

.030  -.0067 

.046  -.0033 

.050  -.6428 

.063  -.0163 

.150  , -.2803 

.177  -.0249 

.250  -.0963 

.274  -.0304 

.402  -.0298 

.563  -.1419 

.630  -.2766 

,730  -.2939 

.760  -.3583 

.808  -.3718 

.850  -.4379 

.837  -.3313 

.905  -.3893 

.930 
.933 


IRF7L32) 


-8.643 


3106 


6196 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  714 


MACH  1 47  a 1 .117  ALPHA  l 47 
SECTION  t UUIN6  LOWER  SURFACE 


1470  01  712  SI  P2  P8  YllNO  LOWER  SURF ACE 

-2.114  RUN  = 97.000  RN/L  * 6.870  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

‘.416Q 

.7710 

x/c 

.OOO 

.1099 

.2460  " 

,020 

- , 6166 

,030 

.0417 

,046 

,0657 

,050 

- . 5042 

.065 

.0240 

.150 

-.0575' 

.177 

.0109 

.250' 

-.0438 

,274 

.0051 

,402 

,0035 

.565 

-.1047 

.650 

-.2586 

.750 

-.2676 

.760 

-.5376 

.603 

-.5637 

,650 

-.4524 

,657 

-.5104 

.605 

-.5310 

.950 

-.6090 

.956 

-.4613 

MACH  ( 2) 

= 1, 

,114  ALPHA 

SECTION  t 

DVAN6 

LOWER  SURFACE 

27 /B 

,4360 

.7710 

X/C 

.QOO 

.0941 

.3526 

.020 

-.3380 

.050 

.0772 

.046 

.0701 

,0*50 

-.1173 

,065 

.0616 

.150 

-.0206 

.177 

.0462 

( 

.250 

,0024 

,274 

♦ 0394 

.402 

.0347 

.565 

-.0763 

.650 

-.2646 

.750 

-.2932 

» 760 

- , 3263 

.606 

- , 5792 

.11!  RUN  a 97.000  R>i/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.676  BETA 


IRF7L521 
= -0.645 


-8,645 


OWE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA5E  755 


U70  Ol  TIE  Si  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L321 


MACH  l El 

a 1.114  ALPHA  t 31  3 

.113 

SECTION  ( 

11WTN&  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  .CP 

ET/B 

.4360  .7710 

X/C 

.630 

-.4552 

.657 

-.5595 

.605 

- . 5071 

.950 

-.6206 

.OS'S 

-.4117 

MACH  l E)  = 1.107  ALPHA  t 61  = E.330  RUN  = .97.000  RN/L  ~ 6,678  BETA  = -6.645 

SECTION  l DVJ’.NR  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Ef/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.0293 

.4243 

.020 

- .0323 

.050 

.0307 

,046 

.0343 

.050 

.0290 

.063 

.0364 

.150 

.0251 

.177 

.0867 

.230 

.0646 

,274 

.0617 

.402 

.0749 

.363 

-.0406 

.630 

-.2473 

.750 

- .2627 

.760 

-.S11B 

.606 

-.3329 

.630 

-.4407 

.657 

-.3713 

,9Q3 

-.3273 

.950 

-.6162 

.955 

-.3901 

DATE  OT  NOV  T4 


TABULATED  FRE9SUTE  DATA  - U70 


PA6E  73 « 


U70  01  T12  si  P2  P«  LUNG  LOWER  SUPPLE 

MACH  1 2)  a 1,097  ALPHA  l 7)  a 4,339  RUN  = 97.000  RN/L  * 6. 878  BETA 

SECTION  < 1>W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARUBLE  CP 


2V/B 

,4360 

.7710 

x/c 

•QDQ 

-.0214 

.4542 

.020 

.1533 

.050 

.1009 

.048 

.1129 

,050 

.1397 

.oes 

.1233 

.150 

.0563 

,177 

.1176 

.250 

.1112 

,274 

.1100 

.402 

.0966 

.565 

-'.0233 

.650 

-.2238 

,750 

-.2596 

.760 

-.3060 

.aoB 

-.3274 

,850 

-.4329 

.857 

- . 3461 

,805 

-.3160 

,850 

-.6i67 

.855 

-.4183 

MACH  ( 2) 

a 1. 

096  ALPHA 

SECTION  { 

UW1N0  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

-.0706 

.4699 

.020 

.2646 

.050 

.1137 

,048 

.1324 

.030 

.2347 

.085 

.1476 

.150 

,0810 

.177 

:1425 

.230 

.1333 

.274 

.1324 

.402 

,1160 

.363 

-.0141 

.650 

-.2106 

,750 

-.2330 

.760 

-.4967 

.808 

-.4967 

6.739  RUtJ  = 97.000  RN/L 

dependent  variable  cf> 


6.679  BETA 


IRF7L52) 

-6.643 


-9.643 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PA6E  757 


1470  01  TIE  Si  P2  PS  WHS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 21  = i ,006  ALPHA  ( S)  = 6.739 

SECTION  ( 11  WINS  LOWER.'  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Z'f/B 

.4360 

X/C 

.650 

.657 

-.5235 

.903 

- , 5313 

.950 

.953 

- ,4471 

MCH  t 2) 

u 1 

BECTIO*  < 

1>WIN<* 

2Y/B 

,4360 

x/c 

.009 

-.0864 

.020 

,030 

.1299 

.049 

,1478 

.050 

.095 

.1620 

.150 

.177 

.1506 

.250 

.274 

.1356 

.402 

.1160 

.565 

-.0165 

.650 

.750 

.760 

-.4916 

.808 

-.4779 

.650  ’ 

.857 

— . 5248 

.905 

- . 5577 

.950 

.953 

-.4731 

.7710 

-.4303 

-.6114 

.079  ALPHA  l 91  = 

LOWER  surface 

.7710 

.4642 

.3602 

.3110 
.1037  , 

.1930 

-.1671 

-.2104 

-.4297 

-.6093 


6.949  RUN  = 97.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.678  BETA 


(RF7LJ2) 


-9.645 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA.  - U7Q 


PAGE  738 


v iato  01  na  si  pa  ps  • wing  lower  surface  mP7L5ai 

MACH  { l)  a 1.19a  ALPHA  l IT  = -8.615  t$UN  = 133.000  ttN/L  = 7.056  BETA  = -8.663 

SECTION  l DWtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ar/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0303 

- .0999 

.020 

-.7054 

.030 

-,i65a 

.046 

-.1383 

.030 

-.7044 

.065 

- .0938 

.150 

-j44aa 

,177 

- . 10*80 

.aso 

-.7760 

.274 

-.lies 

.402 

-.1008 

.565 

-.1900 

.650 

- .3647 

.750 

- ,a733 

.760 

- . soaa 

.606 

-.5556 

.650 

-.4047 

,657 

-.57§0 

.905 

-.5534 

,950 

-.5412 

.953 

-.saas 

MACH  ( 35  a .1  .aQ2  ALPHA  ( Z)  - -6.517  RUN  = 133.000  RtVL  = 7.056  BETA  = -8.663 

SECTION  t 15VJING  LOWER  SURFACE  . DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ay>B  .4360  ,?7lO 


X/C 


,dbo 

.1111 

.0193 

.020 

-.6545 

.030 

- . 1147 

.046 

-.0633 

.050 

-.6568 

.065 

-.0666 

.150 

-.3956 

.177 

-.0679 

.250 

-:596a 

.274 

-.0794 

.402 

-.0676 

,565 

-.1595 

.650 

- .3312 

.750 

-.aa?s 

.760 

-.4807 

.806 

-.5418 

DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  739 


IA70  Ol  712  SI  P2  P8  WING  LCMER  SURFACE 

MACH  1 3)  a 1.202  ALPHA  ( 2)  a -6.517 
SECTION  l 1TVUNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE’  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.3665 

.©3? 

-.5801 

.905 

-.5171 

.330 

- . 5225 

.953 

- . 5032 

MACH  l 3)  a 1.210  ALPHA  l 3)  = -4.326  RUN  a 133.000  RN/L  = 7.036  BETA 

SECTION  T UWtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  . 7710 

X/C 


.000 

.0890 

.1435 

.020 

-.6334 

.030 

-.0211 

.046 

- .0201 

.050 

-.6131 

.063 

-.0294 

.130 

-.3060 

.177 

-.0330 

.230 

-.1153 

.274 

-.0372 

,402 

- ,0294 

,563 

-.1200 

.630 

-.2053 

,750 

-.1920 

.760 

-.4572 

.606 

- . 5264 

.630 

-.3366 

,637 

-.5802 

.903 

-.4933 

.930 

-.5042 

.9  33 

-.4760 

IRF7L52) 


-8,663 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  740 


HACK  1 SI  s 1,215  ALPHA  l 4) 
SECTION-!  UVJlNO  LOwEn  SURFACE 


U70  01  712  SI  P2  PS  WlUS  LCMER  SURFACE 

-2.1Q6  RUN  = 133.000  RU/L  = 7.Q5S  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7L52T 

-6.663 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1124 

.2374 

.020 

-.3771 

.050 

.0330 

.046 

.0266 

.030 

-.3193 

,065 

.0145 

.150 

-.1019 

.177 

.0041 

.250 

-.0714 

• 274 

.0020 

• 402 

.0063 

.365 

-.0857 

,630 

-.1843 

.750 

-.1906 

.760 

-.4341 

,606 

- . 5062 

.630 

- ,3334 

.637 

-.5676 

.605 

-.4843 

,630 

- . 5009 

.655 

- ,4369 

MACH  { 5) 

3 1 . 

212  ALPHA 

SECTION  t 

DVJtNO  LCWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.1039 

.3489 

,020 

-.4,1:32 

.050 

.0740, 

.046 

.0630 

.050 

-.2033 

♦ 069 

.RS71 

.130 

-.0363 

.177 

,0431 

♦ 230 

-.0140 

.274, 

,0392 

.402 

,0416 

^ ,563 

-.0303 

,630 

-.1800 

.730 

-.1914 

.760 

-.4141 

.606 

-.4861 

.140  RUR  3 133,,0OO  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP. 


7.056  BETA  = -8,663 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  741 


U70  01  712  SI  P2  P»  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7U321 

MACH  1 3)  a 1.212  ALPHA  1 51  » .1*0 

SECTION  1 UVUNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/0  .4360  .7710 

X/C 


.asa 

-.3427 

*&37 

-.3636 

*303 

- . 3261 

.330 

~.5oat 

.353 

-.4056 

MACH  1 3)  = 1.206  ALPHA  1 61  s 2.370  RUN  = 133.000  RN/L  = 7.056  BETA  a -6.663 

SECTION  1 DVUNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 


VC 


.000 

.0334 

.4136 

.020 

-.0968 

,030 

.0973 

.046 

.0966 

.030 

.0031 

.063 

,0960 

.130 

.0094 

.177 

.0004 

.230 

,0696 

,274 

,0632 

.402 

.0637 

.365 

-.0123 

.630 

-.1677 

.730 

-.1832 

.760 

-.3923 

.609 

-.4613 

.650 

-.3323 

.637 

- . 5478 

.903 

-.3394 

.930 

-.4961 

.933 

-.3039 

,3839 


OATt  07  NOV  74 


TABULATEO  PRESSURE  BATA  - TA70 


PAGE  742 


IA70  01  T12  St  P2  P8  VJtNG  LOWER  SURFACE  IRF7L521 

MACH  t St  a 1,198  ALPHA  l 7)  a 4,391  RUN  = 133.000  RN/L  = 7.056  BETA  a -9.663 

SECTION ' l DVRNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0139 

.4490 

.020 

.1221 

.030 

.1201 

.046 

.1263 

.030 

.1433 

.063 

.1382 

.150 

.0336 

,1T7 

.1263 

.250 

.1327 

.274 

.1217 

.402 

.1179, 

.563 

.0168 

.650 

-.1324 

.750 

-.1471 

.760 

-.3729 

.606 

-.4296 

.6  50 

-.3104 

.657 

- . 323S 

.905 

-.3191 

,950 

- . 4912 

.953 

-.3807 

K 3) 

a 1. 

190  ALPHA 

SECTION  < 

UVI1NG  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

-.0190 

.4709 

.020 

.3016 

.030 

,1504 

.046 

.1664 

.050 

.2,636 

.065 

.1607 

.150 

.1000 

.1,77 

.1719 

.250 

.2097 

.274 

*1562 

,402 

.1499 

.563 

.0374 

.630 

-.1043 

.750 

-.1199 

.760 

- .3659 

,606 

-*,4110 

6.607  RUN  a 133.000  RN/L  = 7.036  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CR 


>6.663 


DATE  07  NOV  14 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  743 


TA7Q  07  T12  SI  P2  PB  WING  LCWER  SURFACE  IRF7LS2) 

HACK  l ST  = 1.190  ALPHA  l 8)  = 6.807 

SECTION  1 1 TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.S3  0 

-.2964 

.037 

-.3100 

.903 

-.3104 

930 

-.4630 

93* 

-.4*71 

MACH  l 3)  = 1,176  ALPHA  l 9)  = 9.040  RUN  = 133.000  RN/L  - T.036  BETA  = -9.663 

SECTION  l 1TWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  .4360  .7710 


XX  C 
.000 
.020 
.030 
.048 
.030 
.083 
,150 
.177 
.230 
.274 
.402 
.363 
.630 
.730 
.760 
.808 
.830 
.837 
.905 
.930 
.933 


-.0319 

.1317 

.1706 

.1862 

.1793 

.1661 

.1331 

.0349 


-.3693 

-.4091 

-.3130 

-.3208 


.4780 

,4039 

.3333 

.1107 

.2376 

-.0847 

-.1015 

-.2B83 


4987 


4836 


DATE  07  NOVI  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PACE  744 


1A7Q  01  712  SI  P2  P8  WIND  LOWER  SURFACE 

MACU  ( 4)  3 1.504  ALPHA  1 1)  = -8.809  RUN  S 112,000  RN/L  = 7.622 

SECTION  1 DW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.GOO 

,0598 

.0213 

.020 

-.4925 

.030 

-.1540 

.048 

-.1121 

.050 

- . 4920 

,065 

-.1272 

.$50 

-.2764 

.$77 

- .0893 

.25  o 

-.4898 

*27  4 

-.0847 

.402 

-.0573 

.365 

— ,1108 

.650 

-.1427 

,750 

-.1463 

,760 

-.3007 

.606 

-.3343 

.630 

-.2473 

.657 

- . 4019 

,905 

-.4540 

,930 

-.3359 

.953 

-.4306 

MACH  t 4)  = 1,504  ALPFTA  1 2)  = -6.631  RUN  a l'lfc.OOO  RN/L  = 7.622 

SEClioN  1 DVJlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

W/S  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.0439 

,0841 

.020 

-.4278 

.030 

-.1228 

,046 

-.0960 

.050 

- ,4166 

.063 

-.1044 

.130 

-.2461- 

.177 

-.0770 

.230 

-.4341 

.274 

-.0746 

.402 

- .0449 

,363 

“,0934 

.630 

-.1534 

.7  50 

-,1443 

.760 

-.2949 

.80* 

- . 3248 

BETA 


BETA  = -8.711 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  745 


U70  05  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L52) 

MACH  1 4)  = 1,504  ALPHA  l 2)  a -6.631 

SECTION  1 DW1NS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZV/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.650 

-.2327 

.657 

-.3972 

.005 

-.4301 

.650 

-.3394 

.655 

- ,3984 

MfcCH  K 4) 

s 1, 

304  ALPHA 

SECTION  C 

11WINS  LOWER  SURFACE 

2v/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,0293 

.2007 

.ozo 

-.4311 

,QBO 

-.0349 

.046 

- ,0396 

.050 

-.4233 

.065 

- .0238 

.150 

-.1906 

.177 

-.0345 

,250 

-.2277 

,274 

-.0327 

.403 

-.0147 

.565 

-.0686 

.650 

-.1293 

.750 

-.1291 

.760 

-.2898 

.606 

-.3227 

.630 

- , 2463 

.857 

-.3899 

.905 

-.4446 

.930 

-.3311 

,935 

- ,3925 

-4,399 


RUN  = 112.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.622  BETA  = -8,711 


3311 


DATE  07  N OV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  7*6 


1ATQ  01  T12  SI  P2  P6  VANG  LCMER  SURF  ACE  1RF7LS2) 

MACH  l 41  a 1,504  ALPHA  { 4}  a -2.155  RUN  * 112.000  RN/L  a 7,622  BETA  a -6.711 

SECTION  1 DVllNG  LQhER  SWF  ACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

.0676 

.2943 

.020 

-.4116 

.030 

.0336 

.049 

.0247 

.030 

-.3624 

.063 

.0204 

.130 

- ,0874 

.177 

.0030 

.230 

-.0434 

.274 

.0023 

.402 

.0194 

;S6S 

-.0321 

.650 

-.1128 

.730 

-.1119 

.760 

-.2769 

.909 

-.3133 

.630 

-.2247 

.937 

-.3796 

.903 

-.4370 

.930 

-.312* 

.933 

-.3973 

MACH  < 4)  a 1.304  ALPHA  ( 5)  a ,035  RUN  a 112,000  RN/L  a 7,622  BETA  = -9,711 

SECTION  ( UVrtNG  LCViER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.0606 

.3803 

.020 

-.3037 

.030 

.0712 

,049 

.0633 

,050 

-.2322 

.095 

.0616 

,130 

-.0142 

.m 

,0472 

.230 

.0283 

,fe74 

.0467 

.402 

.0623 

,563 

.0068 

,630 

-.0707 

,730 

- .0638 

.760 

-.2372 

.906 

-.2836 

OKIE  01  NOV  14 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  14 7 


U70  01  TIE  31  PE  PS  .VJlNG  LOWER  SURFACE 

MACH,  t 41  a 1.504  ALPHA  l 55  a .095 
SECTION  { 11VJ1NG  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/0 

*4360 

X/C 

.630 

.61? 

',3621 

.903 

'.4209 

,930 

'.4082 

HkO\  { 4> 

x 1 

seat  ok  c 

DVJIW 

2V/B 

,4360 

X/C 

,000 

,0669 

*020 

.030 

.1041 

,046 

.1037 

.050 

*085 

.1067 

,130 

.17? 

.0981 

,230 

.274 

.0990 

.402 

.1129 

.585 

,0514 

.650 

,750 

.760 

-.2336 

.808 

— ,2637 

.830 

.857 

-.3428 

,903 

-.4033 

,950 

.933 

-.4466 

.7710 

-.1792 

-.2841 

,504  ALPHA  l 6)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.44EE 

-.0913 

- .0069 
.0345 
,0890 

-.0101 

- ,0226 

-.1352 

- .2727 


E.3E3  RUN  = 112.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.622  BETA 


IRF7LS2) 


-8,711 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE'  746 


U70  oi  7 12  Si  P2  PS  V!lN6  LOWER  SURFACE  IRF7LS2) 

MACH  I 41  = 1,504  ALPHA  { '71  = 4.563  , RUN  s 112,000  RN/L  = ' 7.622  BETA  = -8,711* 

SECTION  1 11W1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT!  VARIABLE  CP 


■ 4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0377 

.4765 

.020 

.0930 

.030 

.1336 

.048 

.1417 

’ ,050 

.1277 

.085 

.1523 

7150 

,0738 

.177 

.1500 

.250 

.i'452' 

.274’ 

.1479 

.402 

.1554 

.•585 

.0772 

.650 

.0442 

.750' 

.0250 

.760 

-.2197 

.stis 

-.2456 

.650 

“ j 

-.1194 

.657 

-.3285 

.905 

-.3923 

.95*0 

- .2456 

.953 

-.4401 

MACH  ( 4)  = ' "l. 504  ALPHA  ( 8)  a 6.800  RUN  = 112,000-  RN/L  = 7.622  BETA  = -8,711 

I , 

SECTION  I DVltNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


/B 

.4360 

A 

.tYio 

x/c 

'*  ,000 

* .0090  •' 

' -.4912 

.oao 

.2605 

' .030’ 

‘ '.1583' 

» • 

.046 

.1709 

* .030 

.2566 

,083 

.1836 

-’VI  50 

,1100 

.17? 

• 1836 

,p  ' 

.230 

.274^ 

.1635 

,402 

.I860 

• 563' 

,0963 

- 

,630 

.0964 

.730' 

,0638 

♦ 760 

-.2068 

,606 

-.2313 

DATE  07  NO V 74 


T ABUL  ATEO  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  749 


TATO  01  T12  SI  P2  P8  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 41  = 1.504  ALPHA  1 81  = 6.800 

SECTION  I 1TWIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2\/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,650 

- .0839 

,637 

-.5143 

.303 

- .3756 

*950 

-.2168 

.935 

-,4192 

MACH  t 41  a 1.504  ALPHA  t 91  = 9.048  RUN  = 112.000  RN/L  = T.622  BETA 

SECTION  I 11  WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

-.0117 

.5199 

.020 

.3602 

.030 

.1654 

*046 

.1772 

.050 

.3272 

.065 

.1872 

.150 

.1350 

.177 

.1917 

.250 

.2258 

.274 

.1928 

.402 

.1921 

.565 

.0938 

.650 

.1881 

.750 

.1137 

.760 

- ,2007 

.606 

-.8169 

,650 

-.0624 

.657 

-.2938 

.905 

-.3520 

.950 

-.2043 

.953 

-.3884 

IRFTL52) 


-8, Til 


DATE  07  NOV  74  7 ABULATEO  PRESSURE  DATA  - 1A70  PACE  7 50 

7470  ol  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  (R.P7L33I  t 23  SEP  74  1 

REFERENCE  0474  PARAMETRIC  0A7A 


SREF 

3 

_ 2680,0000  SO.FV 

XMRP 

1076.6800 

IN.  XO 

BETA  = 

ft.  000 

ELV-l 

3 

ft.  000 

LREF 

3 

474.8100  IN. 

VM7P 

a 

.0000 

IN.  TO 

ELV-2  = 

ft, 000 

ELV-3 

= 

ft.  000 

BREF 

S 

836.6800  IN. 

2MRP 

a 

375.0000 

IN.  20  - 

ELV-4  a 

e.ooo 

BDFLAP 

3 

.000 

scale 

5 

,0150 

ELV-7B  = 

ft. 000 

ELV-CC 

= 

ft.  000 

MACH 

{. 

1)  - .900 

ALPHA  l 

U 

= -8.402 

RUN 

a 150,  ODD  RN/L  = 

6.000  BETA 

a ft, 

,461 

SECTION  I.  1IVI1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/S 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.2849 

.2131 

,Q2Q 

-1.0428 

,050 

-.3343 

.046 

-.2487 

.050 

-1.0142 

.085 

-.3470 

.150 

-.5131 

,177 

-.1946 

.250 

- .4596 

.274 

-.1186 

,402 

.0518 

.565 

.0747 

.650 

-.2824 

.750 

-.1403 

.760 

- . 5908 

,80ft 

-.4463 

,850 

-.4673 

.857 

-.6463 

.805 

- .2271 

.850 

-.0315 

.953 

-.1338 

MACH  < 1)  a .698  ALPHA  ( 2)  = -6.194  RUN  a 150.00Q  RN/L  3 6.000  BETA  a 6.461 

SECTION  I 11WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Sfy/9  . 4380  .7710 

X/C 


000 

.3844 

,3431 

020 

-.8321 

030 

-.1644 

046 

-.1278 

050 

-.6781 

Oft5 

-.1923 

150 

-.2093 

177 

-.1019 

250 

-.1908 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OAT  A - UTO 


PACE  T51 


1ATD  01  TIE  SI  PE  P»  VUNO  LOWER  SURFACE 

MACH  l 11  a .696  ALPHA  1 E)  a -6.194 
SECTION  1 llVrtNC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/6 

.4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.0419 

,402 

.0915 

,363 

.0910 

, 630 

-.3346 

,750 

-.1366 

,760 

-.6871 

,603 

-.4293 

,650 

-.4874 

,637 

-.4635 

,605 

-.E50E 

,630 

-.0340 

,633 

-.14E6 

MACH  t 11  3 .896  ALPHA  l 31  a -4. QBE  RUN  3 150.000  RN/L  «.  6.000  BETA 

SECTION  1 UUINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Zy/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.4546 

,4696 

,020 

-.7951 

.030 

- .0144 

.046 

-.0111 

,030 

-.4531 

,063 

-.0747 

,150 

-.071E 

.177 

-.0231 

.230 

-.0614 

.274 

.0222 

,402 

.1269 

.565 

.1051 

.650 

-.3521 

.730 

-.1333 

.760 

-.6624 

,606 

-.4156 

.630 

-.4889 

.657 

-.3336 

.905 

-.2676 

.950 

-.0126 

.933 

-.1436 

(RF7LS31 


a 8,461 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OAT  A,  - TA70 


P»i&E  752 


1A70  01  T12  SI  P2  PS  WIND  LtWER  SURFACE 

MACH  l 7>  * .097  ALPHA  t 4)  b -1.905  RUN  B 150.000  R(4/L  b 6,000  ?ETA 

SECTION  i,  DW1NC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tw /a 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4964 

,3678 

.020 

-.3498 

.030 

.1214 

.049 

.1008 

.050 

-.1932 

,0B5 

.037  4 

.150 

-.0132 

.177 

.0491 

.250 

.0004 

.274 

.0777 

.402 

.1376 

.595 

.1134 

.650 

-.3377 

.750 

-.1103 

.760 

-.6758 

.606 

- .3463 

.650 

-.4425 

.657 

-.3208 

.605 

-.3112 

.950 

-.0304 

.955 

-.1521 

MACH  t 1)  = .897  ALPHA  ( 5)  = .253  RUN  = 150.000  RN/L  « 6.000  BETA 

SECTION  { DW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  ,7710 

X/C 


;0QQ 

.5095 

.6223 

.020 

-.0284 

.030 

.2330 

.046 

.1981 

.050 

.0073 

.035 

.1223 

,150 

.0357 

.177 

.1132 

.250 

.0564 

.274 

,1284 

.402 

.1876 

• 565 

,7287 

.650 

-.3470 

.750 

-.0788 

.760 

-.6356 

,*09 

-.1093 

IRF7L53) 

8.461 


8.461 


OKIE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  « U70 


PAGE  753 


1A70  01  TIE  SI  PE  P8  WING  LOWER  SURFACE 


MACH  1 1)  = 


3ECT\0N  * 

17WING 

2t/B 

.4360 

X/Q 

.650 

.637 

-.3146 

.905 

-.3306 

.950 

,933 

-.1538 

M*CH  l 1) 

= 

SECTION  i 

17W1NG 

2Y/B 

.4360 

X/Q 

•ODD 

.5002 

.oao 

,030 

.3301 

.046 

.2835 

,050 

.063 

.2030 

,150 

,177 

.1730 

.250 

.274 

.1749 

.402 

.2164 

,563 

.1432 

.650 

,750 

,760 

-.6391 

,808 

-.2785 

,630 

,657 

-.2939 

,903 

-.3983 

.9  30 

,953 

-.1846 

,897  ALPHA  l 5)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

-.4308 

-.1360 

,899  ALPHA  l 6)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.6327 

.E0E3 

.1604 

,0789 

.1097 

-.3192 

-.0573 

-.4117 

-.5160 


*E53 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.417  RUN  = 150.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.000  BETA 


IRF7L53) 


8.461 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  754 


U70  01  TIE  Si  PE  PS  VjlNO  LOWER  SURFACE 

MACH  l 1)  = • ,898  ALPHA  ( 71  = 4.586  RbN  = iSQ.OOO  RN/L  s 6. ODD  BETA 

SECTION  1 DW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Et/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.ODD 

.4733 

.6045 

,030' 

.3744 

.DSD 

.4061 

.046 

.3335 

.050 

.3665 

.085  • 

.3686 

.130 

.i!6Q 

.177 

,SE37 

.230 

.1560 

.274 

.3106 

.402 

.3345 

.363 

.1503 

.630 

-.3863 

.730 

-.0334 

.760 

- 1 6337 

.80S 

-.1665 

,630 

-.3549 

.837 

-.3906 

.903 

-.4468 

.930 

-.5445 

.933 

-.3947 

MACH  1 1) 

= 

,899  ALPHA 

SECTION  1 

OWING  LOWEJ?  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

*ooo 

.4324 

.5312 

,D2tf 

.4969 

.030 

.4656 

.046' 

.4097 

,050 

,3899 

.065 

,32b2 

.150 

.1497 

.177 

.2595 

.250 

,3003 

.274 

.2353 

.402 

,2429 

.565 

, 1470 

. 650 

-.1953 

.750 

,0148 

.760 

-.5144 

.609 

- 1 062  6 

6.74S  RUN  = 130,000  Rfo/L 

DEPENDENT  V to  t ABLE  CP 


0.000  BETA 


IRF7L53) 

8.461 


S,  461 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  7S5 


1 A70  01  712  Si  P2  P8  WING  LOWER  SURFACE 


MACH  l 1)  = 
SECTION  1 HVtlNG 


2Y/B 

.4360 

x/c 

.630 

*637 

-.3177 

,903 

-.4867 

,930 

,936 

-.4479 

MACH  { 1> 

= 

secucM  C 

DWING 

ZY/B 

.4360 

X/C 

.ooo 

.4209 

.020 

.030 

.5037 

.046 

.4416 

.050 

.065 

.3414 

.150 

,177 

,2701 

.250 

.274 

.2413 

,402 

.2358 

.365 

.1326 

,650 

.750 

.760 

-.2852 

,eoe 

-.0693 

.830 

.837 

-.3605 

,903 

-.5163 

.950 

.933 

-.5542 

,899  ALPHA  l 81 

LOWER  SURFACE 
.7710 

-.3212 

-.3304 

,899  ALPHA  t 9) 

LOWER  SURFACE 
.7710 

.5005 

.5892 

.4717 

.1785 

.2399 

-.1090 

.0449 

-.3011 

-.'siea 


6.742 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.889  RUN  = 130.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.000  BETA 


1RF7L53) 


8.461 


DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PA IE  756 


MACH  ( 35  a 


1.075 


TA70  01  TIE  51  PE  P8 
ALPHA  l 1)  a -8.645  RVJN  a 


WIND  LOWER  SURFACE 
1 SB. ODD  RN/L  = 6.533 


BET;  A 


SECTION  l llWlNG  LOWER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3354 

.3744 

,030 

-.9407 

,030 

-.3494 

,048 

-.198T 

.030 

-.9765 

.063 

- .3368 

• 150 

-.313,1 

.177 

-.1783 

.330 

-.7663 

.374 

-.1134 

.403 

- .3063 

,563 

,3360 

.630 

-.0536 

,750 

.1016 

.760 

-.3763 

.609 

- .3999 

.630 

-.1606 

.837 

- . 3393 

.903 

-.7060 

.930 

-.4370 

.933 

-.7841 

MACH  l 3) 

=>  1. 

093  ALPHA 

SECTION  T 

DW1N6  LCWER  SURFACE 

*r/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4497 

.4711 

,020 

-.6431 

,050 

-.0713 

.046 

-.03,43 

.030 

-.8615 

.063 

-.0922 

• 1 30 

-.4354 

;l?7 

-.1076 

.230 

-.1850 

.274 

-.0437 

.402 

♦*016 

.365 

,2772 

.630 

-.0481 

.730 

.1196 

.760 

-.3357 

.606 

- ,2550 

-6,585 


•RUN  » 139.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,533  .BETA 


TRF7L53) 

8.599 


8.59? 


DATt  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 7470 


PACE  737 


7470  07  712  31  P2  P8  VUHG  LCMER  SURFACE 

MACH  7 8)  « 1.092  ALPHA  7 27  * -S.535 

SECTION  7 17VUN4  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4390  .7710 

X/C 


-.1639 

.*37 

-.4967 

.005 

-.9702 

.030 

-.4112 

,033 

-.7695 

MACH  7 27  a 1.103  ALPHA  7 5)  a -4.424  RUN  a 159.000  RN/L  a 6.533  BETA 

SECTION  7 17W7N1  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

STf/B  .4360  .7710 

X/C 


.QOO 

.3140 

.5557 

,020 

-.7230 

.030 

.0324 

' 

,046 

.0596 

,030 

-.7313 

.065 

— .0234 

.130 

-.2475 

• 177 

-.0355 

,250 

.1499 

.274 

.0060 

.402 

.2407 

.565 

,3200 

.650 

- .0349 

.750 

.1315 

.760 

- .3023 

.606 

-.2171 

.350 

-.1411 

.357 

-.4645 

.905 

-.6412 

.950 

-.3695 

.953 

-.7639 

7RF7L5J) 


a 8.599 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  755 


1A70  01  TIE  SI  PE  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  $ 2)  i 1.112  ALPHA  l 4)  ? -2.194  RUN  = 159.000  RtyL  s §.535  BETA 

SECTION— 1 DW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4560 

.7710 

x/c 

.OQO 

.5592 

.6370 

,020 

-.5469 

,030 

.1626 

,048 

.1556 

.050 

-.4425 

.085 

.0527 

• 15$  , 

•9§E& 

.177 

.0559 

.250 

,1864 

.274 

.1510 

.402 

.3067 

fW 

.3466 

.650 

- .0309 

.750 

.1444 

.760 

-.2794 

,808 

-.1937 

.850 

’’,1213 

.857 

-.4422 

.805 

-.6203 

.350 

-.3711 

.353 

-.7474 

HACH  < 2)  = l.liq  ALPHA  S = .Q0.4  RUN  = |59.C)Oa  RtyL  = 6,553  BETA 

SECTION  < 11WING  LOWER  SURFACE  DEPEN9SNT  VARIABLE  Cp 


ST'S 

.4360 

• ?7ip 

X/C 

.000 

.5782 

,?2§t 

.020 

-.007? 

,030 

.2781 

.048 

.246§ 

.050 

• D96j5 

,pS5 

.1470 

.150 

,1158 

.177 

.1630 

,230 

.12452 

.*74 

.3171 

.402 

.3424 

,563 

.3386 

,630 

-.P307 

.730 

.1520 

.760 

-.2760 

.809 

-.1887 

IRF7L33) 

8,599 


6.599 


DATE  07  NOV  14 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - TA10 


FADE  759 


l MO  Ot  T12  Si  pa  pa  VJIN6  LCHER  SURFACE 


MACH  l 2)  = 1.110  ALPHA  t 3)  a ,004 

SECTION  l 11VUN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.650 

-.1196 

.657 

-.4396 

.905 

-.6189 

.950 

-.3740 

.953 

-.7460 

MACH  l Z)  = 1.104  ALPHA  l 6)  = 2.212  RUN  = 159.000  RWL  = 6.533  BETA 

SECTION  K 11WTN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

VC 


,000 

.3713 

.7384 

.020 

.2997 

*030 

.3801 

.046 

.3382 

.050 

.2858 

.065 

.2349 

.150 

,1385 

.177 

.2303 

.250 

,2989 

.274 

.2843 

.402 

.3734 

.365 

.3710 

.650 

-.0307 

.750 

,1579 

.760 

-.2769 

.606 

-.1831 

,650 

-.1208 

.657 

-.4400 

.905 

-.5228 

.950 

-.3790 

.953 

-.7533 

(RF7L531 


8.599 


DATE  07  NOV  74 


7 ABULATED  PRESSURE  DATA  r 7470 


PACE  7 60 


1A70  01  TIE  Si  PE  P6  VUNO  LOWER  SURFACE 

MACH  ( E>  = 1.095  ALPHA  l 7)  = 4,40.1  RUN  = 159,000  RU/L  = 6.533  SET  A 

SECTION  -(  11VUN0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Ev/Q  .4360  .7710 


X/C 


,060 

.5411 

.020 

,030 

,4596 

.046 

,4143 

.050 

.065 

.3361 

.159 

.177 

.3181 

.250 

,274 

.3351 

,402 

.4035 

.56? 

.3815 

.650 

.750 

.760  • 

- ,E798 

.606 

-.1807 

.650 

.657 

-.4437 

,605 

-.6305 

,950 

,953 

-.7546 

HACH  { Z) 

= 1 

SECTION  ( 

DVrtNC 

27/9 

.4360 

x/c 

,D00 

• 476? 

,020 

.030 

.5316 

,0*6 

.4643 

.050 

.065 

• 49?1 

.150 

.177 

.3537 

.350 

.274 

*35E9 

.402 

.4013 

.565 

,3681 

.650 

,750 

.760 

- .391 5 

.606 

-.1699 

• 7E99 
.4939 

i4E67 

.1907 

,?43S 

-.0385 

*1635 

-.1?E5 

-.3931 

,086  ALPHA  ( 9) 
LOWER  SURFACE 
.7710 

•79?S 

,6061 

,5154 

.£099 

• 5700 

-,0387 

.1641 


6,591  RUN  = 159,000  RN/L 

DEPENDED  VARIABLE  CP 


6.533  BETA 


CRF7L53) 

4.599 


6.599 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  761 


1A70  ol  TIE  Si  PE  P6  VrtUO  LCMER  SURFACE  TRF7L531 

MACH  1 2)  = 1.056  ALPHA  l 8)  = 6,591 

SECTION  1 l)VrtN6  LCMER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4960  .7710 

X/C 
.850 

.857  -.4411 

.905  -.6E15 

.950 

.955  -.7567 

MACH  l 2)  3 1.077  ALPHA  t 95  = 8.784  RUN  = 159,000  RN/L  5 6.555  BETA  = 8.599 

SECTION  T ITVjINS  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .4750  .6643 

.020  ,6996 

.030  .5859 

,040  .5311 

.050  ,5973 

.085  ,4363 

,150  .2S82 

.177  .3705 

.250  .3987 

.274  .3584 

.402  .3878 

.565  ,3434 

,650  -.0321 

.750  .1688 

.760  -.2975 

.808  -.1820 

.030  -.1243 

.657  -.4303 

.905  -.6082 

.950  -.3765 

,953 


-.1248 

-.3796 


8890 


DATE  07  NOV  74 


7A6ULA7ED  PRESSES  OATA  - U?tl 


page  m 


MACH  { 3)  * 


1.166 


1A70  01  T12  Si  P2  PS 

ALPHA  l U a -6.682  RUN  o 


WING  LCMER  SURFACE 
149.O0O  RN/L  a 7.056 


BETA 


SECTION  l 1)W1NG  LCMER  SWF  ACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

• ,3320 

.4358 

,020 

-.7625 

,030 

-.2505 

,04® 

-.2149 

,030 

-.7994 

,063 

- .2404 

,130 

-.4258 

,177 

-.0151 

,250 

-.8715 

,274 

- .0326 

,402 

-.1249 

,365 

.2827 

♦ 630 

.0345 

,730 

.2206 

,760 

-.2292 

.806 

-.1667 

,830 

-.0313 

,637 

-.3905 

,803 

-.5438 

.830 

- .279JI 

,853 

-.6546 

MACH  ( 3)  3 1.4 199  ALPHA  ( 2)  = -8.446  RUN  3 149.00Q  RN/L  = T. 056  BETA 

SECTION  C OWING  .LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/B  .4380  ,7710 

X/C 


.000 

,3673 

.5174 

.020 

-.6937 

.030 

-,1623 

.04® 

-.1333 

.030 

-.7175 

,063 

-.2003 

i'30 

-.3648 

.177 

-.0181 

,230 

-.4724 

,274 

,0123 

.402 

-.0654 

.565 

.334® 

.630 

.0689 

.730 

.2419 

.760 

-.2017 

,809 

-.1309 

TRFTL53) 

a 8.662 


8.-662 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70- 


PA6E  763 


1470  01  7 12  SI  P2  PS  VllNS  LOWER  SURFACE 

NACH  l 31  a 1.199  ALPHA  C 2)  » -6,446 

SECTION  (.  A) WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  ,77AO 

X/C 


,650 

- .0**6 

,657 

-,3509 

,005 

- , 5151 

,950 

-.*666 

,953 

-.6*93 

MACH  ( 31  = A. 206  ALPHA  { 31  = -4.220  RUN  a 149.000  RN/L  = 7.036  BETA 

SECTION  {.  11  WANS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

" 

.000 

.4344 

.6060 

.020 

-.3968 

.030 

-.0792 

.046 

-.0964 

.050 

- . 6024 

.065 

-.0963 

,150 

-.2637 

,177 

.0916 

.230 

-.1223 

.274 

.0716 

.402 

.0762 

.565 

.3756 

.650 

.0791 

.730 

.2415 

.760 

-.1791 

.606 

-.1035 

.630 

-.0077 

.857 

-.3299 

,903 

-.4944 

.930 

-.2533 

.9  35 

-.6112 

(RF7LS3) 


9,662 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  764 


U70  01  712  SI  P2  pe  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  ( 31  = 1.211  ALPHA  l 4)  = -2.000  RUN  = 143.000  RN/L  = 7.036  BETA 

SECTION"  l 11WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4260 

.7710 

X/C 

*000 

.4782 

.6730 

.020 

-.4372 

.020 

.0294 

.040 

- .0092 

.050 

-.4349 

.085 

.0490 

.150 

- .0684 

.17? 

.0884 

.250 

.1524 

.274 

.0912 

.402 

.2972 

.585’ 

.4030 

.650 

,0866 

.750 

.2353 

.760 

-.1603 

.808 

-.0931 

.650 

-.0036 

.657 

-.3114 

,905 

-.4776 

.950 

-.2433 

.952 

- .3973 

M*CH,  ( 3) 

= V. 

207  ALPHA 

SECTION  I 

HW.N6  LCWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,opo 

,4991 

.7208 

.020 

-.2340 

.020 

,2064 

.046 

.2171 

.050 

-.1229 

.085 

.1545 

.*50 

.1332 

.1,77 

..1627 

.,259 

.2913 

.274 

.1435 

• 402 

.3746 

* 565 

.4265 

.650 

.0715 

.7  50 

.2395 

.760 

-.1497 

,806' 

-.0677 

.246  RUN  3 149.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.036  BETA 


(RF7LS3) 

9.662 


8.662 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PAGE  765 


U70  CiV  TIE  SI  P2  PB  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  I 57  = 1.207  ALPHA  I,  5)  = .246 

3ECT10N  l 11WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

*4360 

.7710 

x/c 

.650 

- .0094 

.837 

-.5051 

.903 

-.4727 

*930 

-.2499 

,950 

-.5661 

MACH  t 5)  = 1.205  ALPHA  l 67  = 2.456  RUN  = 146.000  RN/L  = 7.056  BETA 

SECTION  t 17 WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/0  .4560  .7710 

X/C 


.000 

.3607 

.7802 

,020 

.2455 

.030 

,3374 

.049 

.3126 

.050 

.2655 

.095 

.1920 

.150 

.1620 

.177 

.2109 

.230 

.3464 

.274 

.2703 

.402 

.4162 

. 363 

,4477 

.630 

.0757 

.750 

.2463 

,760 

-,1451 

.806 

-.0603 

.930 

— .0048 

.837 

-,3001 

.905 

-,4704 

.930 

-.2502 

.953 

-.3962 

(RF7L55) 


6,662 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*,  - U7Q 


PACE  766 


U7Q  01  112  Si  PS  PB  VjTNC  LOWER  SURFACE 

MAC*  \ 31  a 1,196  ALPHA  ( 71  4,683  RUN  = 149,000  RN/L  = 7,036  BETA 

SECTION  l 11WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3374 

,7919 

,020 

.4970 

,030 

.4322 

,049 

.4013 

,050 

.4488 

.093 

.3330 

,150 

.2072 

.177 

.3177 

.£50 

.4036 

.274 

.3309 

.402 

.4532 

,363 

•■4632 

,650 

.0831 

.750 

.2611 

,760 

-.1413 

.606 

-.0368 

,630 

.0021 

,657 

-.2973 

,605 

-.4681 

,630 

-.2469 

,633 

- . 3930 

MACH  < 31  a i,i87  ALPHA  l 81  = 8,883  RUN  = 148,000  RN/L  s 7.036  BETA 

SECTION  I ilWINC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4360  .7710 

x/c 


,ooo 

.3480 

.7744 

,020 

.6338 

,030 

.3337 

.046 

. 4869 

.030 

.3358 

.095 

.4026 

,130 

.2287 

.177 

.3636 

,250 

,4316 

.274 

.3783 

.402 

.4314 

.363 

,4492 

.630 

.0777 

.730 

,2396 

.760 

-.1330 

,909 

- ,0608 

(RF7L33) 

8.662 


8.662 


DATE  07  NOV  7* 


T ADULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA6E  767 


TA7D  01  TIE  SI  PE  PS  WIND  LOWER  SURFACE 

MACH  1 3)  = 1 ,167  AUPHA  { 6)  s 6. 885 

SECTION  1 1TVI1N&  LOwEIt  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


EY/B 

•4360 

.7710 

X/C 

.630 

- .0DE6 

*637 

- .2963 

,005 

-,4643 

,930 

- ,£46E 

.933 

- .5667 

MACH  l 5)  o 1.173  ALPHA  I 9)  » 9,096  RUN  » 149,000  RN/L  » 7,056  BETA 

SECTION  I 11WIN6  LONER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  ,7710 

yy  c 


,000 

.5636 

,7399 

,020 

,7278 

,030 

,5360 

,040 

.5263 

.030 

.,6300 

,003 

.4210 

,130 

,2401 

.177 

.3647 

,250 

.4465 

.274 

.3669 

*402 

,4137 

,365 

,3985 

.630 

.0662 

,750 

.2546 

.700 

-.1756 

,800 

-.0712 

.830 

-.0102 

.057 

-.2940 

,905 

-.4464 

.930 

-.2425 

♦ 953 

-.5313' 

IRFTL53) 


* 6.662 


DATE  07  NOV  7 4 


TABULATED  TOES  SIRE  DMA  - 1A70 


PACE  768 


1A70  Oi  TIE  SI  PE  PB  VJlNO  LOWER  SURFACE 

MACH  t 47  a 1.50A  ALPHA  l 1)  - -5,839  RUN  a 102.000  RN/L  = 7.7ES  BETA 

SECTION  ( UW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2-f/B 

,4380 

.7710 

X/C 

.000 

,3662 

.6072 

,020 

— ,4040 

.030 

-.0338 

.046 

-.0711 

.030 

-.4386 

.0*3 

- . 1323 

.150 

- ,2166 

.177 

-.1039 

.250 

-.3678 

.274 

-.0930 

.402 

,0602 

.365 

.2096 

.630 

-.1003 

.750 

.0546 

.760 

,0334 

.60S 

.1494 

.630 

.2663 

.637 

-.0734 

.005 

- .2263 

.950 

.0404 

.633 

-.3233 

MACH  ( 4)  = 1,304  ALPHA  < S>  a -6,329  RUN  a 102,000  .RN/L  = T.7E2  BETA 

SECTION  < 17VUNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Ev/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.4046 

.6488 

,020 

-.3636 

.030 

-.016.4 

,046 

-.0320 

.030 

-.3899 

,065 

-.1008 

.130 

-.1884 

.177 

-.0606 

.250 

-.3136 

.274 

-.0676 

,402 

.0306 

.565 

.2360 

.630 

- . 0008 

.750 

.1676 

.760 

,0412 

.906 

.1651 

IRF7L33) 

'8 .710 


8.710 


D4TE  07  NOV  74 


T4BULATED  PRESSURE  OA.TA  - 1A7D 


PACE  769 


TA.70  01  TIE  SI  PE  P8  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L33) 

M4CH  { 4)  = 1.504  M.PHA  ( El  = -6. 529 

SECTION  1 llVJINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4560  .7710 

X7C 


.950 

.2399 

.657 

-.0613 

.905 

-.2163 

.950 

.0379 

.953 

-.3185 

M8CH  l 41  = 1.504  ALPHA  l 3)  = -4.282  RUN  = 102,000  RN/L  = 7.722  BETA  = 8.710 

SECTION  1 1 TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Br/B  .4360  .7710 


X/C 


.000 

.4653 

.020 

.030 

,0380 

.049 

.0079 

.050 

.065 

-.0680 

.150 

.177 

-.0776 

.250 

.274 

-.0551 

.402 

.0584 

.565 

.2901 

.650 

.750 

.760 

,0455 

.609 

.1769 

.950 

.657 

-.0529 

.905 

-.2095 

.950 

.953 

-.3126 

.6957 

-.2991 

-.3251 

-.1540 

-.2517 

.1209 

.2709 

.2323 


0347 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE-  770 


U70  01  712  SI  P2  PB  VI1N6  LOWER  SURFACE 

MACH  4 41  = 1.504  ALPHA  t 4)  s -2.019  RUN  = 1Q2.000  RN/L  = 7.722  BETA 

SECT1CM_1  1 TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

,4*60 

.7710 

x/c 

.000 

.4623 

.7362 

,020 

- ,22*3 

,03  0 

.0781 

.046 

.0464 

.050 

-.2317 

,00  3 

.0175 

,130 

-.1098 

- .0586 

.2J5Q 

-.1542 

.274 

.0057 

,402 

.0791 

,365 

.3872 

.050 

.2311 

.750 

.3817 

.760 

.0601 

« 800 

.2040 

,630 

.2319 

.657 

- .0368 

.905 

-.1945 

,950 

.0369. 

,953 

-.2996’ 

MACH  { 4) 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  t 

1TWTN&  LOWER  SURFACE 

2Y/Q 

,4360, 

.7710 

x/c 

.000 

.4969 

.7732 

.020 

-.1393 

,030 

,133.1. 

.046 

,0916 

.030 

-.1399. 

,083 

.1093 

.150 

-.0339 

.177 

,0061 

,250; 

-.0443 

.2,74 

,0714 

,402 

.1236 

.565 

.3027 

,630 

.3361 

.750 

.4046 

.760 

,0710 

.809 

.2211 

.218  RUN  s 102.000  R^/L 

DEPENDENT  VARIABLE.  CP 


7.722  BETA 


(RF7LS3) 

B . 710' 


*.710 


DATE  07  NO V 74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  771 


U7Q  01  712  SI  P2  P6  VJINO  LOWER  SURFACE 


MACH  ( 41  = 1.504  ALPHA  1 5)  = .218 

SECTION  1 1TVI1N&  LCMER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4860  .7710 

x/c 

.ft  an 

.2407 

.637 

-.0225 

.905 

-.1021 

♦ 950 

.0271 

•953 

-.2892 

MACH  K 4) 

= 1.504  ALPHA 

SECTION  t 

lTVlINS  LCUER  SURFACE 

2Y/B 

.4260  .7710 

VC 

.non 

.5157  .8040 

,020 

-.0126 

.030 

.2111 

.046 

,2290 

.050 

.0082 

.065 

.1279 

.150 

.0395 

.177 

.1225 

.£50 

.0577 

.274 

,1113 

.402 

.1967 

.565 

.5711 

.650 

,3419 

.750 

,4188 

,760 

.0850 

.606 

.2508 

.650 

.2413 

.657 

-.0052 

.905 

-.1661 

.950 

.0268 

.953 

-.2791 

2.468  RUN  = 102.000  RN/L 

DEPENDENT  VARtABLE  CP 


7.722  BETA 


IRF7L53) 


8.710 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  772 


1A7D  01  712  SI  P2  PS  WING  UWER  SURFACE 

MACH  l 4)  a 1 .504  ALPHA  l 7)  » 4.702  RUN  = 102,000  RN/L  a 7.722  BETA 

SECTION  i DW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VAR  1 SOLE  CP 

2V/B  , 4260  .7710 

X/C 


*009 

.5460 

.8395 

,020 

.1835 

.030 

.3257 

,049 

.2768 

.959 

.2127 

.995 

.1702 

,159 

,0924 

.177 

.1969 

.259 

.2665 

,274 

.1444 

,492 

.2981 

.365 

.6134 

.639 

.3340 

.759 

.4201 

,769 

.1017 

,999 

.2801 

,650 

.2402 

,657 

.0131 

.093 

-.1487 

.959 

.0306 

.953 

-.2647 

MACH  l 4)  a 1.504  ALPHA  l 87  a 8.945  RUN  = 102,000  RN/L  a 7.722  BETA 

SECTION  1 DW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,900 

.3774 

.8797 

.020 

.4749 

♦ 030 

.3807 

,046 

,3318 

.030 

,4290 

.033 

.2206 

,130 

,2028 

.177 

;2423 

,230 

,5820 

.274 

.4186 

.402 

.4418 

.565 

.8029 

« 630 

.3158 

.750 

,4073 

,760 

.0912 

,*96 

.2704 

IRF7L53) 

8.710 


6.710 


OATS  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  D ATA  - IA70 


PAGE  771 


1A70  Ol  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  t 41  * 1,504  ALPHA  ( 81  = 6.845 

SECTION  l llVjlNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

,7710 

X/C 

.650 

.2337 

.657 

.0064 

.605 

- .1 507 

.650 

.0316 

.65* 

-.2666 

MACH  t 41  = 1 .504  ALPHA  l 91  = 9.193  RUN  = 102,000  RN/L  3 7,722  BETA 

SECTION  l 11VJ1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  ,4360  .7710 

X/C 


,000 

.6306 

.8749 

>020 

.6820 

,030 

.4333 

046 

.3941 

,050 

,6003 

*065 

.3157 

*150 

.3024 

,177 

.4256 

*250 

,5518 

,274 

.2424 

,402 

.5150 

,565 

.5210 

,650 

.2896 

,750 

.3851 

,760 

,0639 

, BOB 

.2517 

,8  50 

.2265 

,657 

.0058 

,605 

-.1364 

,650 

.0411 

,953 

-.2400 

(RF7L53) 


8,710 


0A7E  07  NOV  74  7 ABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  774 


IA70  01  712  SI  PE  pa  WIND  LOWER  SURFACE  (RF7LS4)  ( 23  SEP  74  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

3 

2690 .0000  SQ.FT 

XWIP 

- 

1076.6800 

IN.  XO 

BETA  = 

4.000 

ELV-l 

ts 

6.000 

LREF 

= 

474.8100  IN. 

7 HIP 

.0000 

IN.  TO 

ELV-2  = 

8,000 

ELV-3 

= 

8.000 

DREF 

936.6000  IN. 

2MRP 

= 

373.0000 

IN.  ZO 

ELV-4  = 

8,000 

DOFLAP 

.000 

SCALE 

“ 

.0150 

ELV-1B  = 

8.000 

ELV-CO 

- 

8*000 

MACH 

1 

11  = .903 

ALPHA  t 

1) 

= -8.34Q 

RUN 

= 151.000  RN/L  = 

5.978  BETA 

= 4, 

.231 

SECTION  l 11VJIU6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4560  .7710 

X/C 


.000 

.1924 

.0733 

,020 

-1,0641 

.000 

-.3794 

.048 

-.2931 

.090 

-1.0698 

.085 

-.3391 

.130 

-.3676 

.177 

- .2398 

.250 

-.8610 

.274 

-.1871 

.402 

-.0240 

,565 

.0043 

.850 

-.3311 

.750 

-.1694 

.760 

-.7108 

,808 

-.4867 

.650 

-.4943 

,857 

-.6818 

.805 

-.3073 

.950 

-.1769 

.953 

-.1683 

MACH  l 1)  = .899  ALPHA  ( 2>  = -6.179  RUN  s 151,000  RN/L  = 5,978  BETA  = 4.231 

SECTION  < 11W1NC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/0  .4360  ,7710 


X/C 


,000 

,2953 

,2059 

,020 

-1 ,0207 

.030 

- .2394 

.048 

-.1867 

,050 

-.9813 

,085 

-.2536 

.150 

-.4226 

.177 

-.1636 

.250 

-.0182 

OWE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSV/lE  DATA  - 1A70 


PAGE  775 


\A70  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  LCHER  SURFACE  (RF7L34) 


MACH  l 11  » .096  ALPHA  < 21  = 

SECTION  ( 11U1NG  LOWER  SOI  PACE 


27/ 6 

.4360 

.7710 

x/c 

.£74 

-.1142 

.40£ 

.0243 

.565 

.0303 

.650 

-.3732 

.750 

-.1608 

.760 

-.6969 

.606 

-.4136 

.650 

-.5216 

.657 

-.5711 

.605 

- .3223 

.950 

- .0593 

.953 

-.1752 

MACH  ( 1) 

= 

,897  ALPHA 

SECTION  < 

11W1NG 

LOWER  SURFACE 

£Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3790 

.3384 

.020  - , 0830 

,000  - .0937 

,046  -.0780 

,050  -.6231 

.085  -.1381 

,150  -.1310 

.177  -.0868 

,250  -.1094 

.274  -.0482 

,402  .0607 

.565  .0502 

.630  -.3992 

.750  -.1793 

.760  -.6832 

.808  -.3733 

.830  -.5115 

.837  -.4797 

.903  -.3491 

.930 

.933  -.1832 


-6,179 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.058  RUN 


131.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.978  BETA  = 4,231 


-.0633 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TATD 


PAGE  778 


U70  01  TIE  Si  P2  PS  VANG  LOWER  SURFACE  1RF7L34) 

MACH  1 11  a .696  ALPHA  1 4)  5 -1.913  RUN  = 131, ODD  RN/L  * 3.978  BETA  a 4.231 

SECTION  ( UVHNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENTi  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360  .7710 

x/c 

.QQQ 

.4316  .4373 

-.3336 

*030 

.0421 

,046 

.0306 

.030 

- .2498 

*083 

-.0343 

*150 

- .0321 

.177 

- .0132 

.230 

- .0496 

*274 

.0097 

.402 

.0922 

.365 

.0830 

.630 

-.39Vl 

,730 

-.1693 

.760 

-.6833 

.60S 

-.3338 

.630 

-.4716 

*837 

-.3966 

.905 

-.3661 

*930 

-.0746 

.953 

-.2009 

MACH  < 1) 

= .899  ALPHA 

‘5EC710N  { 

DVANG  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

,4380  ,7710 

x/c 

.000 

.4372  .3334 

,020 

-.1647 

.030 

.1379 

.048 

,1281 

.050 

-.1012 

.083 

.0363 

.130 

,0004 

.177 

.0497 

.230 

.0077 

.274 

.0610 

.402 

.1223 

*563 

.0739 

.650 

-.3909 

.750 

- . 1200 

.760 

-.6738 

.303 

-.3302 

.229  RUN  a 131.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.978  BETA  a 4.231 


OWE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA,  - IA70 


PAGE  777 


U7Q  01  TIE  SI  PE  P6  WING  LCMER  SURFACE  IRF7LS41 

MACH  l 1)  a .699  ALPHA  l 3)  a .229 

SECTION  {.  UW1N5  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4560  .7710 

X/C 
.630 
.637 
.90S 
.930 
*950 

MACH  ( 1)  a .900  ALPHA  t 61  a E.391  RUN  = 151.000  RN/L  a 5.976  BETA  = 4.E31 

SECTION  1 11VHNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  .7710 

X/C 

,000  ,433E  .3634 

,020  .0941 

.030  .2597 

.049  .2174 

.030  .0733 

.065  .1411 

,130  .0433 

.177  .1111 

.230  .0606 

.274  .1063 

.402  .1489 

.563  .0642 

.530  -.3723 

.730  -.1022 

.760  -.6398 

,600  - ,2804 

.830  -.4317 

.657  -.3143 

.903  -.4283 

.930  -.4735 

.933  -. 


-.4491 

- .3492 
-.4113 

-.1613 

- .2321 


,2960 


DATE  O?  NOV  74 


7 A9LLATE0  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  T7S 


1A7Q  01  TIE  SI  PE  P8  WIND  LCWER  SURFACE 

MACH  1 1)  a .898  ALPHA  ( ?>  a 4.513  RUN  a 151.000  RN/L  a 5.978  BETA 

SECT1W  i UW1ND  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


et/b. 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4337 

.5431 

,020 

.3806 

.030 

.3417 

,048 

•E9EE 

.050 

.3113 

.085 

,3119 

-.150 

.0941 

.177 

.1630 

,250 

.1053 

.274 

.1304 

.402 

,1730 

♦ 365 

.0870 

;eso 

- .3497 

.750 

-.0333 

.760 

-.3413 

,606 

-.1075 

.8  50 

-.3546 

.857 

-.3330 

.805 

-.4906 

.850 

r.  53,49 

,853 

-.3158 

MACH  ( 1) 

" » 

699  ALPHA 

SECTION  { 

1 TWINS  LOWER..  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.3993 

.5048 

.020 

.4138 

.030 

.3939 

.048 

.3410 

,030 

.3184 

,083 

• 35.77 

.150 

.1183 

,177 

.303  5 

.250 

.4  535 

.274 

.1017 

.402 

.1904 

, 363 

.0936 

*630 

- ,3984 

.750 

-.0103 

.760 

-.4417 

.608 

-.0818 

8.653  RUN  a 151.000  RtVL 

■ DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.978  BETA 


TRF7L54) 

= 4. 331 


4.E31 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OAT  A - U70 


PAGE  779 


IA70  01  T12  Si  P2  pa  WING  LOWER  SURFACE  IRP7L34) 

MACK  t 11  = .899  ALPHA  l 81  = 6.653 

SECTION  l tlVtlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 

.850  -.3345 

.857  -.3403 

.90  3 -.5069 

.950  -.3511 

.933  -.4430 

MACK  l 11  = .899  ALPHA  ( 9)  a 8.785  RUN  a 151.00Q  RN/L  a 3.978  BETA  a 4.231 

SECTION  1 HUINC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2*/B  .4360  . 7710 

X/C 

.000  .3633  .4523 

,020  .3138 

.030  .4248 

.048  . 3703 

.030  .4060 

.083  .2833 

.150  .1468 

.177  .2231 

.230  .1936 

,274  .1943 

.402  .1695 

.563  .0832 

.650  -.1769 

.730  .0182 

.760  -.2905 

,808  -.0798 

.850  -.3179 

.837  -.3705 

.903  -.3316 

.930  -.3332 

.933 


4774 


DATE  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  7*0 


U7Q  01  TIE  SI  PE  P*  WIND  LCWER  SURFACE 

MACH  l E>  a 1.084  ALPHA  l 1)  = -8.687  RUN  = 158.QDD  RN/L  = 6.378  BETA 

SECTION  1 DVIING  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ET/B  .4360  .7710 

X/C 


♦ODD 

.276E 

,E733 

.020 

-.8638 

.050 

- .2364 

,048 

-.1858 

,050 

-1 .0011 

,085 

-.1389 

.150 

-.S19E 

•*TT 

-.1839 

,250 

-.5393 

,274 

-.1202 

*402 

-.17E7 

.565 

.1498 

.650 

-.1090 

,750 

.0648 

,760 

-.4015 

.808 

- ,3334 

• 650 

- ,2098 

.857 

- • 538E 

,805 

-.7138 

.850 

-.4419 

.855 

-.7853 

MACH  ( 21  s 1 *088  ALPHA  C 2)  a -6.484  RUN  3 138,000  RN/L  3 6.378  BETA 

SECTION  ( DW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Zv/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.3748 

.3707 

.020 

-.8739 

.030 

- ,0646 

,048 

-.0682 

.050 

- . 89E4 

.085 

-.1*72 

.150 

-.4177 

.177 

—.0904 

.250 

-.3076 

.274 

-.0702 

,402 

,0539 

.565 

,1983 

.630 

-.0849 

.750 

.0963 

.760 

- ,3696 

.806 

- ,2991 

UTF7L54) 

4.300 


4.300 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PAGE  m 


T A7Q  01  112  si  P2  P8  WINS  LONER  SURFACE  (RF7LS4) 

MACH  I 2)  a 1.098  ALPHA  l 21  5 -6.464 

SECTION  l 11VHNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

VC 

.650  -.1681 

.857  -.5213 

.803  -.6733 

.850  -.4158 

.933  -.7581 

MACH  ( 2)  = 1.113  ALFHA  l 3)  = -4.287  RUN  = 158.000  RtVL  s 6.578  BETA  = 4,300 

SECTION  l 11  WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

VC 

.000  .4326  .4673 

.020  -.7468 

.030  .0086 

.048  .0364 

.050  -.7361 

.063  -.0349 

.150  -.1435 

.177  -.0027 

.230  .0306 

.274  -.0189 

,402  .1351 

.565  ..2422 

.630  -.0539 

.730  .1009 

.760  -.3323 

.808  -.2381 

.830  -.1491 

.837  -.4856 

.905  -.6438 

.930 
.933 


7371 


-.3963 


DATE  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7D 


PACE  782 


U70  01  712  Si  P2  P«  WN1  LOWER  SURFACE 

»ACH  < 2)  b 1.121  ALPHA  ( 4)  a -2,031  RUN  3 1 56.000  RN/L  = 6.576  BETA 

SECTION  T UVUNO  LOVER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*</  Q 

.4360 

.7710 

x/c 

,OQO 

.4660 

.5473 

,020; 

- . 5909 

.050 

.1073 

.040 

.1041 

,030 

. 

- . 5097 

.0*3 

.0076 

« 130. 

.0461 

.177 

.0505 

,250 

.1982 

.274 

.0246 

.402 

.2250 

.363 

.2823 

.630. 

-.0572 

.730 

.1119 

.760 

-.3028 

,606 

-.2292 

.630 

-.1396 

.637 

-.4600 

.605 

-.6254 

.930 

-.3659 

.935 

-.7290 

MACH  l 2)  a 1,121  ALPrtA  ( 5)  a .0S5  RUN  = 158.000  RN/L  a 6. 576  SETA 

SECTION  l 11WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.77*10 

X/C 

.000,. 

.4605 

.6316 

,020 

, . 

-.1015 

,050 

.2204 

.046 

.1963 

.03Q 

.0600 

.063 

.0970 

.130 

.1051 

.177 

,0960 

.230  t 

. .2187 

.2  7* 

.1452  . 

.402 

,2748 

,365 

.3047 

.650 

-.0518 

.730 

.1188 

,760 

-.2916 

,*06 

-.2171 

1RP7L54) 

4.300 


4.500 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7D 


PA6E  763 


TA70  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


MACH  l 2)  « 1.1E1  ALPHA  IS)*  .065 

SECTION  l 11VI1ND  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ET/& 

.4360 

.7710 

X/C 

,650 

-.1386 

,637 

'.4318 

.905 

- . 6002 

.950 

- ,3852 

,953 

-.7332 

MACH  l 2)  = 1,112  ALPHA  1 6)  a 2,289  RUN  = 159.0Q0  RN/L  * S.578  BETA 

SECTION  l DVllND  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

»/B  .4260  .7710 

X/C 


,000 

.4778 

.seat 

,020 

.2446 

,030 

,3341 

,048 

,2951 

,030 

,2383 

,083 

,2193 

,150 

,1488 

,177 

,1907 

,250 

.2710 

,274 

,2119 

,402 

,3068 

, 565 

,3149 

,650 

-.0373 

,730 

.1234 

,760 

-.2941 

.008 

-,2166 

,830 

-.1436 

,837 

-.4560 

,905 

-.6273 

,930 

-.3950 

,933 

-.7517 

IRF7L34) 


4.300 


DATE  QT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PAGE  754 


1A70  01  712  Si  P2  PS  WING  LCMER  SURFACE 

MACH  { 2)  a 1.1Q1  ALPHA  1 71  = 4.473  RUN  a 153.000  RN/L  a 6.578  BETA 

SECTION  K llVflMG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2v/& 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4429 

.6605 

.020 

.4328 

.030 

.4257 

.040 

.3603 

.030 

.3776 

.0B5 

.3029 

.130 

.1734 

• 17? 

.2548 

.250 

,3043 

.274 

.2553 

.402 

.3166 

.365 

.3041 

.650 

-.0621 

.750 

.121 A 

.760 

-.3064 

.BOB 

-.2273 

,B50 

-.1494 

• B5? 

-.4669 

.905 

-.641b 

,950 

- , 4031 

,953 

-.7377 

MACM  l 2)  a 1,091  ALPHA  l 8)  = 6.672  RUN  = 156.000  ,RN/L  = 6.578  BETA 

SECTION  l DW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZT/B  .4360  . 7710 

X/C 


.000 

,3945 

.6440 

.020 

.6519 

.030 

.4800 

.046 

.433? 

.030 

,4701 

.063 

.3560 

.130 

.1925 

.177 

.2981 

.230 

iS349 

.274 

.402 

,2850 

.5247 

;365 

.2947 

.630 

-.0640 

.730 

.1241 

.760 

-.3191 

.606 

-.2278 

U1F7L34) 

4.300 


4.300 


DATE  07  NOV  74 


.TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7Q 


PAGE  78} 


U7Q  01  712  si  P2  PB  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  l 2)  = 1.091  ALPHA  ( B>  = 6.672 

SECTION  l UWTNG  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

'.1502 

.657 

-.4730 

.605 

-.6467 

.350 

'.3333 

.353 

-.7322 

MACH  l 21  = 1 .063  ALPHA  l 9)  = 6. 658  RUN 


158.000  RN/L 


SECTION  ( 11W1NG  LOWER  SURFACE 


27/B  .4560  ,7710 


VC 

.000 

,020 

.030 

.046 

.050 

.085 

.150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.565 

.650 

.750 

.760 

.808 

.650 

.657 

.905 

.950 

.953 


.3343 

.5186 

.4737 

.3926 

.3231 

.3015 

.3239 

.2611 


-.3248 

-.2260 

-.4653 

-.6354 

-.7527 


.6151 

.6447 

.5482 

.2116 

.3665 

-.0567 

.1344 


-.i486 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.578  BETA 


IRF7L54) 


4.300 


,3964 


OVTE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A,  70 


PACE  7S6 


1A70  01  712  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 3)  = 1.199  ALPHA  1 11  = -S.,657  RUN  = 125.000  RN/L  = 7,100  BETA 

SECTION  1 11VJ1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

vc 

,000 

,2065 

.2923 

.020 

-.7936 

,030 

-.3124 

,046 

- .2267 

.030 

-.6323 

.063 

-.1633 

,150 

-.4476 

,177 

-.1231 

,250 

-.■6219 

.274 

-.0733 

.402 

-.1719 

.565 

.1876 

.650 

.0133 

.750 

.1932 

..760 

-.2243 

.606 

—.1678 

.650 

-.0804 

.657 

-.4107 

.905 

-.5634 

.950 

-.305.4 

.953 

-.6683 

MACH  < 3) 

a 1. 

,210  ALPHA 

section  c 

11W1N6  LOWER  SURFACE 

3*/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.269,8 

.4033 

.020 

-.tSii 

.030 

-.2318 

.046 

-.18? 3 

,050 

-.7310 

i 065 

-..loot 

_ .150 

- . 3804 

.177 

- .0632 

.250 

-.3639 

.274 

-.0233 

,402 

-.0951 

• 565 

.2367 

.650 

.0362 

.750 

,2039 

.760 

-.1923 

.605 

- ,1 528 

-6.403 


RUN  = 123.000  RU/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,100  BETA 


{RF7L-34) 

4.336 


4,336 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  787 


IA7Q  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

mach  i 3i  = i.eiq  alpha  t Z)  - -s.aqs 
SECTION  l UVrtNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/ B .4560  .7710 


IRF7L34) 


X/C 

,810  -.0491 

.857  -.5826 

.905  -.5538 

.930  -.2847 

.933  -.6389 

MACH  1 3)  = 1.217  ALFHA  < 3)  = -4.211  RUN  « 1E5.000  RN/L  = 7.1™  BETA  = 4.336 

SECTION  1 DVlTNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2t/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .3449  .4982 

.020  -.6239 

.030  -.1111 

.048  -.1017 

.050  -.6382 

,085  .0267 

.150  -.2976 

.177  .0209 

.230  -.1312 

.274  .0044 

.402  -.0326 

,563  .2691 

,630  ,0567 

.750  .2112 

.760  -.1654 

.608  -.1262 

.850  -.0280 

.637  -.3583 

.905  -.5125 

,930  -.2644 

.933 


6204 


0A7t  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OAT  A r 1A70 


PA6E  768 


MACH  111  « 1,220  ALPHA  l 4) 


U70  01  112  SI  P2  PS  V«N6  LOWER  SURFACE  1RF7L54) 

-1.989  RUM  a 125.000  RWL  * 7.100  BETA  a 4. 555 


SECTION  T 11VJ1NS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4010 

.5764 

.020 

- . 5023 

.030 

-.0044 

.048 

.0495 

.050 

- . 4827 

.06  5 

.0428 

.130' 

-.0931 

.1-77' 

,0576 

.250. 

-.1091 

.274 

.0448 

.402 

.1442 

.565 

.3313 

.650 

.0568 

.750 

.2244 

.760 

-.1410 

.60S 

-.0991 

.850 

-.0291' 

.857 

-.3362 

.905 

-.4962 

.950 

-.2615 

.953 

-.6106 

Mach  ( 5)  = 1.219  ALPHA  l-  5)  a .222''  RUN  a 125,000  RN/L  a 7.100  BEfA  = 4.536' 

SECTION  1 11W1N6  LClWER’  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7710 

x/.c 

.tipb 

.41 69 

.6309 

.020 

-,286s 

.030 

.1564; 

.048 

.1529 

.050 

-.1976 

.085 

.1428 

,150 

-.0474' 

.177 

.0969 

.250' 

.2879 

.274 

■ ilia 

.402 

.2789 

.565 

.3846 

,650 

,0508 

.750 

.2271 

.760 

-.1250 

,908 

-.0798 

BATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4.  - U70 


PA6E  789 


1 A70  01  TIE  SI  PE  PS  VJ1N0  LONER  SURFACE 


t 31 

a 1 

SECTICN  K 

11VJ1NB 

.4360 

x/c 

.050 

.857 

-.3242 

:9  os 

-.4082 

.950 

.953 

-.6074 

HXCH  t 3) 

= 1 

SECTION  < 

IRWINS 

2Y/B 

.4360 

x/c 

,000 

.4751 

.020 

.030 

.3130 

.048 

.2971 

.050 

,085 

.1762 

.150 

.177 

.1732 

,250 

.274 

.1518 

.402 

.55358 

,585 

,3761 

.850 

,750 

.780 

-.1193 

.808 

-.0721 

.850 

.857 

-.3209 

.905 

-.4879 

,950 

.953 

-.6117 

,E1S  ALPHA  1 5)  a 

LOWER  SURFACE 
.7710 

* .OSSA 

-.2690 

,212  ALPHA  l 61  = 

LOWER  SURFACE 
.7710 

.6762 

‘.0622 

.1522 

.1317 

.3018 

.0515 

.2372 

-.0338 

-.2703 


.222 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.443  RUN  a 125.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


IRF7L54) 


4,336 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7A70 


PAGE  790 


TA7Q  01  TIE  SI  PS  P6  WIND  LOWER  SURFACE 

MACH  l 3V  = 1.204  ALPHA  l 7)  a A. 645  RUN  a 1S5.DD0  RN/L  = 7.100  BETA 

SECTION  l DWINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

X/C 

,Q00 

.4616 

.020 

,030 

.4002 

.046 

.3366 

.030 

.0*53 

.2672 

,1$0 

.177 

.2168 

.250 

.274' 

.2432 

• 402 

.3455 

.555 

.3676 

• 63'ti 

.730 

.760 

-.1253 

.606 

-.0739 

.650 

.637 

-.3231 

.603 

-.4913 

.930 

.933 

-.6170 

MACH  l 3) 

= 1, 

'SECTION  K 

DWTN6 

2V/B 

,4360 

X/C 

.'boo 

.3933 

.02*0 

.030 

-.4332 

.048 

.4167 

.050 

.065 

•.3453 

.130 

.'l?7 

.2832 

.230 

.274 

’ ,'2823 

,402 

.3302 

.383 

.3321 

,630 

.730 

(1780 

-.1330 

.806 

-.0761 

.7710 

.7005 

.3954 

.3369 

.1704 

.3438 

.0499 

.S40S 

- .0362 

-.2721 

,194  ALPHA  ( 61  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

-.6946 
.3499 

.4914 
.1969 
.3910 

.0439 
.2440 


6.842  RUN  a 125.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CR 


7,100  BETA 


IRF7LS.4) 

4.336 


4.336 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  791 


TA70  01  T12  Si  P2  P8  VANG  LOWER  SURFACE 

MACH  { 3)  = 1.194  ALPHA  ( 8)  s 6.842 


SECTION  1 IIVANG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/0 

,4360 

.7710 

x/c 

.630 

-.0379 

.637 

-.3286 

.903 

-.4960 

.9  50 

-.2667 

.933 

-.6206 

MACH  ( 3)  =:  1.183  ALPHA  ( 9)  = 9.D42  RUN  = 125,000  RN/L 

SECTION  l DUNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Br/B 

.4360 

,7710 

X/C 

,000 

.3782 

.6713 

.020 

.6601 

,030 

.5021 

.049 

.459  5 

,050 

.3733 

.095 

.3799 

,130 

.2170 

,177 

.3104 

.230 

.4095 

.274 

,3006 

.402 

.3455 

.365 

.3281 

.650 

.0403 

.750 

.2490 

.760 

-.1491 

,909 

-.0646 

.930 

-.0378 

,657 

-.3306 

.903 

-.4944 

,930 

-.2613 

.933 

-.6168 

7,100  BETA 


(RF7L54) 


4,335 


0A7E  O?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 7470 


PACE  792 


1A70  01  172  SI  p2  PS  VlINt  LCMER  SURFACE 

MACN  t 47  = 7,504  ALPHA  ( 7)  = -6.749  RUN  = 724,000  RN/L  = 7.478  BETA 

. 3ECT7CN  i,  11VHN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4560 

.7770 

x/c 

.000 

.2477 

.4491 

.020 

-.4557 

*050 

-.2022 

*045 

-.7600 

.050 

-.4970 

,055 

-.7707 

.150 

-.2495 

.177 

-.7649 

.250 

-^4587 

.274  ' 

-.7409 

,402 

.0090 

.555 

.0842 

.650 

-.2017 

.750 

.0509 

.760 

.0075 

.606 

.0442 

.650 

.2075 

.657 

-.1457 

.605 

-.2714 

.950 

- .0339 

.955 

-.5699 

MACH  1 4)  a 7,504  ALPHA  1 2)  a -6.4B8  RUN  - 724,000  RN/L  ~ 7,478  BETA 

SECTION  ( 7 IVANS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3097 

.3149 

.020 

-.4266 

,050 

-.1163 

.046 

-.1012 

.050 

-.4384 

.085 

-.1413 

.150 

-.2276 

.177 

-.1537 

,250 

-.3914 

.274 

-.1375 

.402 

.0228 

.565 

.1197 

,650 

-.0932 

.750 

.1672 

.760 

.0173 

.608 

.0536 

TRF7L547 
= 4.557 


4.557 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  BATA  - TA70 


PAOE  793 


1 AID  C>1- TIE  SI  P2  P9  VANS  LOWER  SURFACE 


MACH  l 41  = 1.304  ALPHA  l 21  - -6.466 


SECTION 

(.  11VUN&  LOWER  SURFACE 

.dependent  vmmx  cp 

2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

• 17M 

.637 

-.1347 

- 

.903 

-.2634 

.930 

-.0246 

.953 

-.3657 

MACH  t 4)  a 1.504  ALPHA  1 3>  a -4.275  RUN  » 124,000  RN/L  4 7,476  BETA 

SECTION  4 HVrtNd  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.OOO 

.3469 

.3572 

,020 

-.3761 

.030 

-.0462 

,043 

-.0369 

.030 

-.4020 

.033 

-.0941 

.130 

-.1930 

.177 

-.1281 

.230 

-.3309 

.274 

-.1075 

.402 

.0412 

.363 

.1922 

.630 

. 

,0304 

.730 

- 

,3016 

.760 

.0341 

.803 

.0723 

.830 

.2122 

.337 

-.1224 

.903 

-.2334 

.930 

-.0067 

.933 

-.3373 

V7F7L54) 


4,357 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


PAGE  794 


IA70 

01  712  SI  P2  P8 

VJING  LOWER 

surface 

(RF7L341 

MACH  ! 41  * 

1.904 

ALPHA  t 41  * -2 .057 

RIJN  a 

124,000  RU/L 

a 7.476  BETA 

a 4,55' 

SECTION-!  UWtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4960 

.7710 

X/C 

.OOO 

.5790 

.6040 

.020 

-.3016 

.030 

.0112 

.048 

- .0151 

.050 

-.3272 

.063 

-.0210 

,130 

-.1491 

.177 

- ,0999 

.050 

- .2226 

.274 

-.0616 

.402 

■ .0629 

.565 

.5,144 

.650 

.2341 

.750 

.3961 

.760 

.0654 

.606 

.1091 

,650 

.2107 

.657 

-.0994 

.003 

-.2566 

.950 

-.0050 

.953 

-.3416 

MACH  l 4)  a 1.504  ALPHA  t 5)  a ,212  RUN  = 124.000  RN/L  ~ 7,479  BETA  = 4.557 

SECTION  t lHWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.4014 

.6741 

.020 

-.1938 

.030 

.0724 

.046 

.0546 

.050 

-.1036 

.063 

,0427 

.130 

-.0397 

.177 

.0081 

,250 

■“,0942 

.274 

.0201 

.402 

.0952 

.363 

,3986 

,630 

.2990 

.730 

* 4223 

» 760 

.0909 

.4  06 

.1439 

DATE  07  NOV  7A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  795 


1A7Q  01  TVS  31  P2  P8  VllNO  LOWER  SURFACE 


M\CH  K A) 

a 1.504  ALPHA  1 

57  = 

.212 

aSCTXCiN  ; 

17UI1N6  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

.4360  .7710 

■ 

x/c 

.2177 

,63? 

-.0758 

.w 

-,£193 

♦950 

- .0023 

.956 

-.3261 

M\CM  { 4> 

= 1.504  ALPHA  l 

6)  s 

2.439 

RUN  = 124.000 

SECTION  C 

11VI1N&  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

2Y/B 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

.4227  .7095 

,020 

-.0650 

.030 

.2074 

.046 

.1926 

.030 

- .0412 

.063 

.0723 

,130 

.0171 

.177 

.0603 

,230 

.0320 

,274 

,0941 

.402  .1575 

,565  .4599 

.650  .3132 

.750  .4449 

.760  .1117 

.609  ,1696 

.850  .2177 

.657  -.0562 

.905  -.2054 

.950 

.953  -.3162 


RN/L 


3 


7.478  BETA 


(RF7L547 


4.357 


0036 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 


PACE  796 


TA70  01  TIE  St  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  I 4)  x 1 4 504  ALPHA  ( 7)  x 4.68E  RUN  X 124,000  RN/L  = 7.47S  BETA 

SECTION  ( UWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Zi/Q 

.4580 

X/C 

.000 

.4559 

.020 

.030 

.2662 

.046 

.2196 

.050 

.083 

.1520 

.150 

.17? 

.1744 

.250 

.274 

.2001 

' .402 

,2597 

.363 

.4848 

.650 

.750 

.760 

,1215 

.806 

,1849 

.850 

.85*7 

-.0450 

.205 

-.1944 

.950 

,933 

-.3072 

MACH  < 4) 

x 1, 

SECTION  { 

DWINS 

2Y/B 

.4360 

X/C 

.000 

.4492 

.020 

.030 

.3435 

.048 

.3317 

.030 

.085 

.2597 

.150 

.177 

.2601 

.230 

.274 

.2789 

,402 

.2626 

.565 

.4695 

.650 

.7  50 

.760 

.1126 

.808 

,1769 

.7710 

.7406 

,1696 

.1754 

.1095 

.2556 

.5056 

.4550 

.2147 

-.0071 

,504  , ..ALPHA  t 8)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.7679 

.40ib 

.5662 

,1561 

.ES19 

.2919 

,4515 


6,918  RUN  = 124.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.478  BETA 


1RF7L54) 

4.557 


4.557 


DATE  07  NOV  74 


7 ABULATED  PRESSURE  DMA  - tA7C 


PA6E  797 


1A70  07  TIE  St  P2  P8  VUN6  LOWER  SURFACE 

MACH  l 4)  = 1 .304  ALPHA  ( 8)  = 6.918 

SECT1CN  I ITWIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

,4360 

.7710 

x/c 

.830 

,3030 

.85? 

-.0462 

.905 

-.1927 

• 950 

-.0036 

.353 

-.3047 

MACH  ( AT  s 1 .304  ALPHA  < 9T  = 9.139  RUN  = 124.000  RH/L  = 7.476  BETA 

SECTION  l 1 TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4696 

.7832 

.030 

.5933 

.030 

.4047 

.046 

.3842 

.050 

.5159 

.065 

.3127 

.150 

.2195 

.177 

.3204 

.350 

.3905 

.374 

.2601 

.403 

.2462 

,565 

.4376 

.650 

.2329 

.750 

.4032 

.760 

.1033 

,806 

.1661 

.850 

.1779 

,857 

-.0467 

.905 

-.1683 

.950 

-.0094 

.953 

- . 2960 

1RF7L54T 


4.357 


OATE 

07 

NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 

PACE 

79ft 

1A70 

01  T12  SI  P2  P6 

WIND  LOWER  SURFACE 

(RF7L55)  I 23  SEP 

74  ) 

reference  data 

PARAMETRIC  OAT A 

SREF 

* 

J269Q . 0000  so . FT . XMRP 

a 

1076.6600 

IN,  XO 

BETA 

— 

.000 

ELV-1  a 

ft, 000 

LREF 

a 

474.8100  IN.  7MIP 

.0000 

TN.  VO 

ELV-2 

a 

8.000 

ELV-3  = 

ft.  000 

BREF 

a 

936.6800  IN.  ZMRP 

a 

373.0000 

IN.  ZO 

ELV-4 

a 

6.000 

BDFLAP  = 

.000 

scale 

.0150 

ELV-IB 

= 

6.000 

ELV-CB  a 

ft.  000 

MACH 

K 

11  a .900  ALPHA  I 

X) 

a -8.317 

RUN  a 

132.000  RN/L  a 

6.000 

BETA 

.000 

SECTION  t 1)V|IN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1 

.4360 

.7710 

X 

.000 

,1226 

-.0766 

.020 

-1.1131 

.030 

-.3766 

.048 

-.2918 

.030 

-1 .0949 

iOes 

-.3306 

.130 

-.6091 

.177 

-.2218 

.230 

-.6460 

.274 

-.1803 

,402 

-.1107 

.363 

-.1334 

,650 

-.3653 

,730 

-.2333 

.760 

-.3643 

.806 

-.3761 

.630 

-.3106 

.857 

-.5081 

,903 

-.4492 

.930 

-.2130 

.953 

-.2609 

MACH  ( 1)  3 .897  ALPHA  t 2)  a -6.165  RUN  a 132.000  RN/L  = 6.000  BETA  = .000 

SECT ICiT  ( 1) VII NO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4360  ,7710 

X/C 

.000  ,2331  ,074b 

.020  -1,1033 

.030  -.2423 

.048  -.1681 

;030  -1,0816 

,083  -.2344 

.150  -.4874 

.177  -.1803 

.230  -.0676 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - IA70 


PAGE  799 


IA70  01  TIE  SI  PZ  PS  VllHS  LOWER  SURFACE 


MACH  1 1>  5 .997  ALPHA  1 2>  * -S.16S 

SECTION  I 1 TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B  .4380  .7710 


X/C 


.274 

- ,1246 

.402 

-.0530 

.365 

-.1115 

.650 

-.4321 

,730 

-.2441 

,760 

-.5347 

.609 

-.3583 

,650 

- . 5430 

.657 

- . 4633 

,003 

-.4231 

,050 

-.1397 

.033 

- .Z637 

MACH  <,  1) 

= 

,697  ALPHA 

SECTION  < 

1 TWINS 

LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4380 

,7710 

vc 

,ooo 

.3113 

.2049 

.020 

-.8338 

.030 

-.1318 

.043 

-.1074 

.050 

-.6797 

.065 

-.1572 

.150 

-.2190 

.177 

-.1111 

.250 

-.1572 

.274 

-.0840 

.402 

-.0103 

,365 

-.0713 

,650 

-.4419 

.750 

-.2151 

.760 

-.5753 

,803 

-.3360 

.350 

-.3333 

,857 

-.4519 

.905 

-.4302 

.950 

-.1879 

.933 

-.2398 

-4.015  RUN  5 15Z.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6. ODD  BETA 


1RF7L55T 


.000 


1879 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  900 


U70  ol  TT2  SI  PE  PS  WING  LOWER  SURFACE 


IRF7LS3) 


MACH  ( U = .859  ALPHA  i.  4)  B 

SECTION' t 1TW1NG  LOWER  SURFACE 


2V/6 

.4360 

.7710 

X/C 

.OOO 

.6723 

.3416 

,020 

-.6909 

.030 

-.0051 

.046 

-.0110 

.050 

- .3330 

.065 

-.0682 

.150 

-.0911 

.177 

-.0455 

.250 

-.0974 

.274 

-.0326 

.402 

.0234 

.565 

-.0442 

.650 

-.43^1 

.750 

-.2178 

.760 

-.5786 

.eoa 

-.3328 

.650 

-.5037 

.657 

-.4172 

.905 

-.4483 

.950 

-.1907 

.953 

-.2970 

MACH  { \) 

— . 

698  ALPHA 

SECTION  { 

DWTNG  LOWER  SURFACE 

2r/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4049 

.4433 

.020 

-.2842 

,030 

.108*7 

,04© 

.0642 

.050 

-.1873 

.065 

.0199 

.150 

-.0363 

.177 

,0095 

.250 

-.0443 

.274 

,6i3e 

,402 

,0521 

.563 

-.0319 

.650 

-.4384 

.750 

-.1733 

,7  60 

- .5506 

,ft  06 

- ,2685 

-1.683  RUN  S 132.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.E7  5 RUN  = 13a. 000  RN/L 

dependent  variable  CP 


6.000  BETA 


6.000  BETA 


.000 


.000 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - lA 70 


PA6E  SOI 


1470  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  t V)  = .696  ALPHA  ( 51  = .273 

SECTION  { UVJlNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360  .7710 

x/c 

.950 

-.4703 

.657 

- ■ 40E1 

.905 

-.4601 

.930 

- .2863 

.953 

-.37S9 

M\CH  { \) 

= .898  ALPHA 

SECTION  ( 

l>WtNS  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

,4360  .7710 

x/c 

.QOO 

.4034  .4848 

*020 

- • OOEE 

,030 

.E071 

.046 

.1692 

.030 

-.0041 

.065 

.0988  . 

.150 

.0102 

.177 

.0636 

.250 

.0113 

.274 

.0570 

.402 

.0782 

. 565 

-.0167 

.630 

- . 4226 

.750 

-.1462 

.760 

-.4862 

.608 

-.1963 

,65Q 

-.4161 

.857 

-.3660 

, .905 

-.3003 

.950 

-.4920 

.953 

-.4800 

2,419  RUN  = 132.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.000  BETA 


(RF7LS5) 


.000 


DATE  07  NOV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PAGE  #02 


U70  01  T12  SI  P2  P6  .WING  LOWER  SURFACE 

MACH  ( 1)  a .BOO  ALPHA  l 7)  s 4.571  RUN  a 152.000  RN/L  a 6.000  BETA 

SECTION  l DW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.OOO 

.3787 

.4764 

• .020 

.1869 

,030 

.2820 

*046 

.2370 

.030 

.1384 

,063 

.1630 

*150 

.0504 

*177 

.1145 

,250 

.0576 

,274 

.0959 

.402 

.1045 

.565 

-.0011 

,650 

-.4037 

.750 

-.0894 

.760 

-.4142 

,606 

-.1378 

.650 

-.3681 

.657 

-.3844 

•903 

-.5183 

.930 

-.5636 

.933 

-.5357 

MACM  I 1}  = ,809  ALFMA  ( 8)  = 

SECTION  1 HWttfG  LCiWER  SURFACE 
2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.3436 

,4350 

.020 

,3169 

,030 

.3279 

.046 

.2607 

.050 

.2385 

• 063 

.2046 

,130 

.0793 

.177 

.1473 

.230 

.0995 

.274 

.1230 

.402 

.1200 

♦ 563 

.0054 

.630 

-.3659 

.730 

-.0596 

,760 

-.3924 

,606 

-.1358 

6. 635  RUN  3 152.000  RN/L  a 6.000  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


IRF7L55) 

,000 


.000 


OWE  07  NON)  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  803 


1A70  Ot  T12  SI  P2  PB  WINS  LOWER  3URFACE 

HACK  l 1)  .889  ALPHA  ( 8)  a 6.693 

3ECT1GN  1 UVJIN&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4380  .7710 

VC 


,830 

-.3618 

,837 

-.3873 

,903 

- , 5333 

,930 

-.5578 

,933 

-.4966 

MACH  { 1)  a .900  ALPHA  l 9)  a 8.830  RUN  a 152,000  RU/L  = 6.000  BETA 

SECT1CM  t DVrtNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.2956 

.3687 

,020 

.4281 

,030 

.3567 

.048 

.3094 

,030 

.3321 

,093 

.2343 

.130 

.1142 

.177 

.1738 

,250 

.1499 

.274 

.1462 

,402 

,1313 

.393 

.0079 

,930 

-.2408 

,750 

-.0221 

• 760 

-.2458 

.809 

-.1376 

.030 

-.3367 

.637 

-.4139 

.903 

-.3300 

,950 

-.3407 

.953 

-.4419 

<RF7L33> 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRES3URE  DATA  - U70 


PAGE  904 


1A70  01  712  SI  P2  P8  WING  LCWER  SURFACE 

MACN  l 21  a 1.098  ALPHA  {.  15  a -9.579  RUN  a 157.000  RN/L  s - 6.556  " BETA 

SECTION  l 15WTNG  LCWER  SLRFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.2111 

.1183 

,020 

-.9937 

,0^0 

-.1926 

,04ft 

-.1441 

.050 

-.9373 

,0ft3 

-.1909 

• 150 

-.4626 

• 177 

-.1430 

.230 

-.7381 

.274 

-.1363 

.402 

-.0603 

.565 

-.0679 

.650 

-.1604 

.750 

- .0633 

.760 

- . 5034 

.603 

-.4134 

,630 

-.2336 

.657 

-.5633 

.903 

-.5938 

.950 

-.4727 

.933 

-.7818 

MACH  l 2)  a 1,103  ALPHA  ( 2)  a -6.462  RUN  a 157.000  RU/L  a 6,556  BETA 

SECTION  l 1 ) WING  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3123 

.2669 

♦ 020 

- ,9239 

.030 

-.0797 

.046 

-.0734 

,030 

-.9143 

.063 

-.1149 

.150 

-.3333 

.177 

-.0646 

.250 

-.3432 

.274 

-.0893 

.402 

.0171 

.363 

-.0044 

.630 

-.1220 

,730 

.0210 

,760 

-.4663 

.ft  Oft 

-.3823 

IRF7L555 

.090 


.000 


DATE  Of  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7D 


PARE  303 


U7D  01  712  SI  P2  P6  WINS  LOWER  SURFACE 


MACH  T 2)  a 1.103  ALPHA  l 2) 
SECTION  <,  UVIlNG  LOWER  SURFACE 


2V/0 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

-.2056 

.657 

- « 5417 

.905 

• .6694 

.930 

-.4475 

,933 

-,7422 

MACH  ( 2> 

= 1, 

,116  ALPHA 

SECTION  < 

DYttNt 

lower  surface 

2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

*ooo 

.3715 

.3580 

.020 

-.8043 

.030 

.0016 

.046 

.0078 

.050 

-.7794 

.063 

-.0376 

.150 

-.1511 

.177 

-.0272 

,250 

-.1420 

,274 

-.0252 

.402 

,0316 

.565 

,0469 

,630 

- .0927 

.750 

.0607 

.760 

-.4319 

.606 

-.3317 

.650 

-.1827 

.657 

-.3091 

.903 

-.6338 

.950 

-.4229 

.953 

-.7004 

6.462 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4,310  RUN 


1ST  .000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.356  BETA 


TRF7U53) 


.000 


OWE.  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  006 


_ _ 1A7Q  01  TIE  sl  PE  PB  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  i 2)  3 1 ,l£S  ALPHA  i,  4)  = -2,067  RUN  = 157.000  RN/L  = 6,556  BETA 

SECTlON'l  DW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2X/B  .4560  .7710 

X/C 


,000 

.4076 

,444S 

.020 

-.6326 

,050 

.0652 

.046 

,0636 

,050 

-.5513 

,09.5 

.0133 

.150 

-.0603 

.177 

,0268 

.250 

.1003 

.274 

.0262 

.402 

,0968 

.563 

.0988 

.650 

-.0935 

,730 

,0586 

.760 

-.3678 

.606 

-.3242 

,630 

-.1833 

,657 

-.4884 

.605 

-.6132 

,650 

-.4138 

.653 

-.7066 

MACH  < SI  s 1.134  ALPHA  l 3)  s ,069  RUN  = 157.000  RN/L  * 6.556  BETA 

SECTION  l DW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4336 

.5159 

.020 

- ,3384 

.030 

.1863 

.048 

.1655 

.030 

-.2013 

.085 

.0741 

,130 

.1070 

,177 

,0674 

.230 

.1716 

.274 

.0803 

.402 

.1524 

.563 

.1451 

.650 

-.0853 

.7  30 

.0736 

,760 

-.3673 

.809 

- ,2608 

IRF7L53) 

,000 


.cno 


BATE  07  NCiV  74 


TABULATED  PRES  SIRE  DATA  - IA70 


PACE  607 


1470  01  712  SI  P2  PS  WING  LCMER  SURFACE 


MACH  { 2> 

= 1 

SfcCTlCN  1 

1>VHW 

2V/B 

.4580 

x/c 

.950 

.857 

-.4917 

.905 

-.6176 

.950 

.953 

-.7109 

MACH  .1  2> 

= 1 

SECTION  < 

DWINO 

2V/B 

.4360 

x/c 

.000 

.4165 

•020 

.030 

.2956 

*048 

.2499 

.050 

-.085 

.1792 

.150 

.177 

.1419 

.050 

.274 

.1441 

.402 

.1946 

. 565 

,1602 

.850 

.750 

.760 

-.3670 

.808 

-.2869 

.850 

.957 

— , 4898 

.905 

-.6357 

.950 

.955 

-.7321 

,134  ALPHA  1 3)  = 

LCWER  SURFACE 
.7710 

-.1727 

- . 4069 

, 125  ALPHA  l 61  = 

LCWE31  SURFACE 
.7710 

, 3928 
.1066 

.1323 

,1194 

.2131 

-.0563 

.0794 

-.1743 


.059 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.279  RUN  = 157.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.536  BETA 


IRFTL55) 


.000 


4136 


DATE  <37  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


1A70  OIL  T12  SI  P2  PS  WINS  LCjWER  SURFACE  tRF^l.351 

MACH  t 23  * 3.116  ALJNA  3 77  a .4.462  RU14  a 157 .ODD  tJtifL  = 6.556  BETA  = .090 

SECTION.  I 17W1N6  LOWER  SLMFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.3723 

.6066 

,020 

.3369 

,030 

.3670 

.048 

.3246 

,050 

.2902 

.085 

,2517 

.150 

.1496 

.177 

.250 

.2536 

♦ 274  - 

.1785 

.402 

.2098 

.563 

.1580 

.^50 

-.0956 

.750 

.0779 

.760 

-.3807 

.608 

-.2949 

.050 

-.1827 

.857 

- . 5019 

.905 

-.6480 

.950 

- . £234 

.953 

-.7403 

M4CH  t 2) 

= 1. 

107  A1 

SECTION  ( 

17WTN6  LOWER  SU 

2Y/B 

v *■ 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.319$ 

.5950 

.020 

! if  610 

,030 

.048 

,4099 

.3,669 

.050 

,3^32 

.005 

.2913  ' 

,130 

. 5 

.1714 

■ If  f <» 

•*7T 

•???? 

,230 

.gsgo 

.25330 

.402 

12175 

,383 

.1545 

.630 

-.0921 

.730 

.0852 

.760 

-.3871 

.*0* 

-.2932 

ALPHA  ( S)  a 


6.753  IJVftJ  a 157.000  J|N/L 

DEPENDENT  VARIABLE  Of 


6.55.6  BETA 


.030 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAOE  60S 


1A70  01  TIE  SI  PE  P6  VANO  LOWER  SURFACE 


MACH  t 2)  * 1.107  ALPHA  l 61  a 

SECTION  1 1 IVANS  LOWER  SURFACE 


ev/B 

.4560  .7710 

x/c 

,850 

-.1809 

.657 

-.5040 

.605 

-.6490 

.650 

-.4226 

.653 

-.7557 

MXCH  C Z) 

a 1.101  ALPHA 

SECTION  l 

llVANS  LOWER  SURFACE 

2r/B 

.4560  .7710 

x/c 

•QQO 

.2259  .5749 

,020 

.5477 

.030 

.5965 

.046 

.5621 

.050 

.4626 

,083 

.2941 

.150 

.1577 

.177 

,2300 

,250 

.3113 

,274 

.2074 

.402 

.2061 

.363 

.1266 

.650 

-.0901 

,750 

.0904 

.760 

-.4024 

.808 

-.3041 

.8  30 

-.1791 

.857 

-.5046 

.605 

-.6384 

,850 

-.4146 

.653 

- . 6929 

6.T53 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,679  RUN  a 157.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.559  BETA 


TRF7L551 


.000 


4146 


0A7E  07  NOV  74 


7 ADULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  810 


U70  01  712  SI  P2  P8  WTNC  LOWER  SURFACE 

MACH.  (,  3}  a 1.202  ALPHA  l 1)  = -6.. 651  RUN  = 126.000  RN/L  a 7.122  BETA 

SECTION. 1 UWINC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/6 

,4360 

X/C 

,000 

.1336 

.020 

,030 

-.2526 

.046 

-.1909 

.030 

.065 

-.2017 

.150 

.177 

-.1420 

.250 

.274 

-.1403 

.402 

-.0594 

.505 

- ,0264 

.650 

.750 

.760 

-.3359 

.eoe 

-.2911 

.650 

.637 

-.4407 

.905 

-.5619 

.930 

.953 

-.6616 

MACH  < 3) 

= 1, 

SECTION  ( 

DWIN6 

2Y/B 

.4360 

X/C 

.000 

.2292 

' -\ 

,020 

.030 

-.1343 

.046 

-.1066 

.050 

.065 

-.1343 

.150 

.177 

-.0564 

.250 

.274 

-.06.49 

.402 

.0043 

.565 

.0054 

.650 

.750 

.760 

— . 3063 

.60* 

-.2735 

.7710 

.1801 

-.6200 

-.8377 

-.4323 

-.5509 

-.0653 

.0712 

-.1202 

-.3A13 

.213  ALPHA  t 2)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.2982 

-.7570 

-.7863 

-.3943 

-.3933 

-.0202 

.1367 


-6.407 


RUN  = 126.000  RN/L 

v " ' . 


DEPENDENT  VARtABLE  CP 


7.122  BETA 


IRF7L351 

.000 


.000 


DATE  Q7  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7D 


PAOE  611 


IATO  01  TIE  Si  P2  PS  VJiNO  LOWER  SURFACE 

MACH  l 3)  = - 1.213  ALPHA  1 2)  = -6.407 

SECTION  1 UVrtNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.oaa 

- .0097 

.837 

-.4219 

.903 

—.5411 

.930 

-.3203 

.953 

-.6411 

MACH  l 3)  S i .220  %ALPHA  ( 3)  s -4.208  RUN  = 126.000  RN/L  = 7.122  BETA 

SECTION  l 11VJTN&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  .7710 

X/C 


,QOO 

.3381 

,3794 

,020 

-.6732 

,030 

.0039 

,046 

- .0020 

,050 

— - — 

- .6082 

,085 

-.0488 

,150 

-.2670 

,177 

-.0210 

,250 

-.1998 

,274 

-.0030 

,402 

,0606 

,565 

.0538 

,650 

.0143 

,750 

.1630 

,760 

-.2641 

,808 

-.2517- 

,8  50 

-.0729 

,837 

-.4105 

,903 

-.3266 

930 

-.2967 

953 

-.6243 

IRFTL537 


,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  612 


U70  01  TIE  SI  PE  PB  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 0)  s 1.224  ALPHA  l 47  = t1.997  = 126.000  RN/L  s ?.1EE  BETA 

SECTION  { DVJ1N6  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3961 

(468E 

.020 

-.3489 

.030 

.10E6 

.048 

.0894 

,030 

-.3183 

•OB  5 

.0170 

,130 

-•nn 

*177 

.0466 

.BSD 

-.0634 

.B74 

.0317 

,402 

.1083 

• 563 

.1097 

• 650 

•031S 

,750 

.1721 

,760 

-.SS77 

.60S 

-.EE  39 

.630 

-.0727 

.657 

-.3947 

,003 

-.5146 

,950 

-.2934 

.953 

- . 6100 

MACH  ( 3) 

a 1, 

EE  5 ALPHA 

SECTION  < 

1)V)1N6  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C  . 

topo 

•.4181 

.3346 

,020 

-.3271 

.030 

.1873 

.048 

.1693 

,030 

- .2076 

.083 

,0850 

.130 

-.0^35 

.177 

.0962 

*230 

•?MT 

.274 

♦0763 

,402 

.1308 

*365 

.1724 

,630 

.0276 

*730 

,1809 

.760 

-.2293 

.808 

- ,1934 

.ESS  RUN  = 136.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CR 


7, IBS  BETA 


IRF7L5  5) 
.000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*  - U70 


PACE  »1S 


IATO  07  712  SI  P2  P8  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7LS3! 

MACH  l 31  a 1.223  ALPHA  l 3)  a .222 

SECTION  l 1 TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 
.030 
.637 
.903 
,950 
.933 

MACH  t 31  = 1.218  ALPHA  l 9)  = ‘ 2.441  RUN  s 126.000  RN/L  = 7.122  BETA  = .000 

SECTION  T 1 TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  .4134  .3839 

.020  -.0370 

.030  .2694 

.048  .2361 

.050  .0193 

.083  .1418 

.150  .0324 

.177  .1410 

.250  .2834 

.274  .1319 

.402  .1676 

.365  .1983 

.650  .0137 

.730  .1818 

.760  -.2220 

.608  -.1883 

.830  -.0769 

.837  -.3816 

.905  -.3234 

.930  -.3000 

.933 


-.0747 

-.3773 

-.3078 

- .2972 

-.6054 


6244 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PAGE  914 


1A70  01  112  SI  P2  P8  VJ1N6  LOWER  SURFACE 

NACH'  l S)  * 1.211  ALPHA  1 7)  a 4.650  RUN  a 126.000  RN/L  a 7.122  BETA 

SECTKN-l  17W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,0Q0 

.3672 

.5929 

,020 

.2517 

.030 

.3543 

.046 

.3150 

*030 

.2378 

*063 

.2358 

4130 

.1317 

.177 

. 1764 

.230 

.2820 

.274 

.1646 

.402 

.2176 

.335 

.1966 

.630 

.0117 

.730 

.1852 

.760 

-.2327 

.60S 

-.1971 

.630 

-.0820 

.657 

-.3696 

.605 

-.5315 

.330 

-.3031 

.333 

-.6321 

MACH  l 3)  a 1.204  ALPHA  ( 8)  = 6.850  RUN  a 126,000  R^/L 

SECTION  I UVJ1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.3136 

.6081 

;02!0 

.4413 

.030 

.3936 

.046 

.3549 

;050 

.3800 

;065 

.2818 

.150 

.1640 

.177 

• &122 

.250 

-.  3208 

;274 

.2021 

.402 

.2342 

• 363 

.1933 

.330 

.0132 

.750 

.1943 

.760 

-.2384 

.*06 

-.1983 

7.122  BETA 


(RF7L55) 

.000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


T ABULAT ED  PRESSURE  DMA  - TATS 


PAGE  MS 


U70  01  ME  St  PE  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  l 3)  a t .204  ALPHA  ( 6)  = 6.850 

SECTION  l UWING  LOWER  3URFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZX/XS 

.4360 

vc 

.630 

.537 

-.3695 

.005 

— , 3280 

.030 

.05* 

- . 6282 

MNCH  t 3> 

= 1 

SECTION  t 

11WTN6 

2Y/S 

,4380 

VC 

.000 

.1818 

.020 

.030 

.3779 

.045 

.3476 

.030 

.OSS 

.2688 

.130 

.177 

,2269 

.250 

.274 

.2068 

,402 

.2191 

.563 

.1570 

.650 

,730 

.760 

-.2617 

.eoa 

-.2196 

.650 

,657 

-.3980 

,903 

-.5270 

.9  30 

.933 

-.6110 

.7710 
- .0783 
- .2997 

.195  ALPHA  ^ 9)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.6002 

.5594 

.4627 

.1854 

.3501 

.0071 

.1972 

-.0799 

-.2938 


9.040  RUN  = 126.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.1SS  BETA 


IRF7L55) 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70 


PACE  »16 


IA70  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  LCWER  SURFACE 

NACH  l 4)  3 1.304  ALPHA  ( 11  = -8.737  RUN  s 103,000  RN/L  = 7.678  BETA 

SECTION  <.  11W1N6  LCMER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/a 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,1271 

.2886 

.020 

-.4984 

4 010 

-.2993 

,04ft 

- .2219 

,050 

-.3301 

.005 

- ,2009 

.150 

-.2742 

• V77 

-.1633 

.250 

-.4911 

.274 

-.1333 

.402 

-.0397 

.565 

.0271 

.650 

-.2081 

.750 

.1523 

,760 

-.1615 

,aoa 

- ,0720 

.650 

.0377 

.657 

-.2265 

.605 

-.3362 

.950 

-.1382 

,953 

-.3994 

6.437  RUN  = 103.000  RN/L  a 7.670  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

X/C 


.000 

.1671 

.3469 

.020 

-.4763 

.030 

-.1901 

.046 

-.1471 

.050 

- . 3084 

.065 

-.1703 

’■ 

.150 

-.2376 

,177 

-.1413 

.250 

-.4544 

,274 

-.1089 

’ * 

.402 

.0010 

.565 

.0404 

.650 

- ,0234 

.750 

♦ 1 590 

,760 

-.1832 

,606 

-.0737 

MACH  J 4)  = ^ 1,304  ALPHA  ( E)  a 
SECTION  < DW1N6  LCWER  SURFACE 
2T/B  .4360  .7710 


IRFTL531 

,000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*  - 7470 


PA6E  817 


1470  01  T12  31  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


MACH  1 4) 

» 1.504  ALPHA  1 21  s 

-6.457 

SECTION  l 

11W1NS  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

.650 

.0716 

.657 

- .2305 

.905 

-.3365 

.950 

-.1058 

,353 

-.4002 

MACH  t 41  = 1 ,804  ALFHA  ( !)  = -4.235  RUN.  a 103.000  RN/L  - 7.678  BETA 

SECTION  1 llVitNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/ B .4360  .7710 

X/C 


.000 

.2171 

.4044 

.020 

-.4365 

.030 

-.079B 

.040 

-.0831 

.050 

-.4614 

.085 

-.1254 

.150 

-.2282 

.177 

-.1094 

.2SD 

-.3911 

.274 

-.0657 

.402 

.0383 

.565 

.0657 

.650 

.1323 

.750 

.2288 

.760 

-.1582 

.808 

-.0607 

.850 

.1134 

.857 

-.2167 

.905 

-.3239 

.950 

-.0745 

.953 

-.3894 

1RF7L551 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PAGE  819 


MACH  t 41  ~ 


1.304  ALPHA  l A) 


\A7o  01  nz  si  pz  ps  vaw  lower  surface 

-2.010  RUN  = 103,000  RN/L  = 7.678  BETA 


SECTION- l 11W1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B  .4360  .7710 

X/C 


*000 

.8881 

.3086 

,020 

-.3415 

.010 

-.0183 

,04* 

- .0331 

,050 

-.3600 

,065 

-.0380 

.150 

-.1689 

,177 

- .0492 

.250 

-.8003 

.274 

.0333 

.402 

.1347 

.565 

.1145 

.650 

.1866 

.750 

.8780 

.760 

-.1395 

.606 

-.0331 

,650 

.1356 

,657 

-.1913 

,905 

-.3034 

,9  50 

-.0609 

.953 

-.3749 

MACH  ( 4)  a 1,304  ALPHA  l 5)  = .824  RUN  = 103.000  RN/L  = 7.678  BETA 

SECTION  1 11WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3888 

.5630 

.020 

-.8384 

.030 

.0771 

.048 

.0710 

.050 

-.8366 

.085 

.0338 

.150 

-.0878 

.177 

.0393 

.250 

.0743 

.274 

.1016 

.402 

.1734 

.565 

.1481 

.650 

.8348 

.750 

.3158 

.760 

-.1088 

.805 

,0014 

1RF7L331 

,000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  819 


urn  oi  na  si  pa  ps  vjing  lower  surface 


MACH  1 41 

a 1.504  ALPHA  1 51  a 

.444 

SECTION  l 

OWING  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ar/a 

.4560  .7710 

VC 

.830 

.1565 

.657 

-.1679 

.905 

-.8874 

.950 

-.0487 

.955 

-.5656 

MACH  l 4)  a 1,504  ALPHA  1 6>  a 4.44 Z RUN  a 105,000  RN/L  a 7,678  BETA 

SECTION  1 OWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ar/B  ,4560  .7710 

X/C 


.000 

.5616 

.6108 

.020 

-.0665 

.050 

.1874 

.048 

.1744 

.050 

.0204 

.085 

.1197 

.150 

.0485 

.177 

.1171 

.250 

.1192 

.274 

.1555 

.402 

.2024 

.565 

.1858 

.650 

.5029 

.750 

.5591 

.760 

,-.0705 

.808 

.0459 

.850 

.1710 

.857 

-.1565 

.905 

-.2677 

.950 

-.0395 

.955 

-.5554 

(RF7L55) 


,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


PA4E  980 


7470  07  778  S7  P8  P8  VflND  LOWER  SURFACE 


VI4CH  ( 41  » 7.504  ALPHA  7 7)  a 4.989  RUN  = 703.000  RN/L  a 7.678  BETA 

SECTION. I UVfTNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8V/9 

.4360 

.7770 

x/c 

.000 

.3884 

.6*57 

.020 

.8777 

.030 

.8923 

.046 

.8647 

,050 

.8788 

.065 

.8079 

.150 

.7050 

.177 

.7940 

.250 

.7987 

.274 

.8063 

.402 

.8836 

.565 

.8377 

.650 

.8893 

.750 

.3898 

.760 

- .0643 

.806 

.0709 

,850 

,7684 

.857 

-.7886 

,605* 

-.8647 

.650 

-.0446 

.656 

-.3558 

MACH  { A) 

= 7, 

504  ALFHA 

SECTION  l 

DVJ7NS  LOWS!  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3326 

.6603 

.020.  , 

,1977  . 

.050 

.3601 

.046 

.3451 

.050 

.3577 

.085 

.2715 

.150 

.1448 

.177 

.2283 

.230 

.^650 

.274 

.2214 

.402 

.2440 

.565 

.2566 

.650 

.8709 

.730 

.3807 

.760 

-.0751 

,605 

.0616 

6.989  RUN  a 703,000  RU/L  a 7.678  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7RF7LS5) 

,000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAOE  Ml 


TA70  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  t A)  = 1 .30A  ALPHA  1 Si  = 6.929 

SECTION  1 llVflNd  LCVjER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.650 

,1576 

.637 

-.1307 

,903 

- .2639 

.630 

-.0436 

.953 

-.3336 

HKO\  K 4) 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  { 

HViTNS  LOWER  SURFACE 

Sfr/O 

,4360 

,7710 

x/c 

' .000 

.3E7E 

.6736 

.020 

.3290 

.030 

.3906 

,046 

.3603 

,050 

.4604 

.063 

.2796 

.150 

.1906 

.177 

.2393 

.250 

.3260 

.274 

.2272 

.402 

.2361 

.563 

.2359 

.650 

.2331 

.730 

.2919 

.760 

- .0976 

.606 

.0476 

.630 

.1399 

.657 

-.1429 

.905 

-.2696 

,950 

-.0551 

.933 

-.3570 

9.16E  RUN  = 103.000  RU/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.676  BETA 


IRF7L55)  ’ 


.000 


DA7E  07  NOV  74 


7ABULA7E0  PRESSURE  DATA  - 7X7Q 


PAGE  622 


1X70  01  712  Si  P2  PS 


VltNG  LOWER  SURFXCE 


1RF7L56)  ( 25  SEP  74 


REFERENCE  0X7 X 


PXRXME7RK  0X7X 


SREF 

3 

2690, OQOQ  SO .FT 

. XMRP 

1076.6800 

IN.  XO 

BETA  = 

-4.000 

elv-i 

s 

6.0D0 

LREF 

- 

474.8100  IN. 

7 MRP 

.0000 

IN.  VO 

ELV-2  = 

0.000 

ELV-3 

- 

6.000 

QREF 

a 

936.6000  IN. 

2M7P 

— 

375.0000 

IN.  20 

ELV-4  = 

a. ooo 

bdflap 

a 

,090 

SCALE 

5‘ 

.0150 

ELV-1B  = 

8.000 

ELV-CB 

a 

6.000 

MACH 

< 

1>  = .900 

ALPHA  1 

1) 

= -8,327 

RUN 

= 153.000  RN/L  = 

5.933  BETA 

5 -4, 

,232 

SECT1CN  ( lTWNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B  , 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0622 

-.2215 

.020 

-.9962 

.030 

-.3196 

.048 

-.2405 

.030 

-.9845 

,083 

-.2458 

.150 

-.5766 

.177 

-.1863 

.250 

-1.0176 

,274 

-.1706 

.402 

-.1403 

• 365 

-.2156 

.650 

-.4518 

.750 

-.1275 

.760 

-.3918 

.806 

-.3764 

.850 

- ,4334 

.857 

-.4565 

.905 

-.4055 

.950 

-.3504 

.953 

-.3256 

MACH  Cl)  = .698  ALPHA  1 2)  = -6.124  RUN  a L53.000  RN/L  = 5.933  BE7A  = -4.232 

SECTICN  { OWING  LO SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2*f/B  .4360  .7710 


,000 

.020 

,030 

,046 

.050 

,0B3 

.130 

*177 

,250 


.1793 

- ,2062 
-.1356 


-.0596 

-1.0035 

-.9621 

-.3481 


.1283 


-.1634 


DATE  07  NO V 74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7Q 


PAGE  823 


1A70  01  T12  St  P2  P8  VJ1N6  LOWER  SURFACE 

MACH  ( 1)  = .898  ALPHA  t 2)  = -6.124 


SECTION  l 17VJING  LOWER  SURFACE 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.1178 

.402 

-.1009 

.365 

-.1876 

.050 

-.4631 

.750 

-.2170 

.760 

-.3632 

.606 

-.3333 

.650 

-.4683 

.657 

-.4343 

.605 

-.3870 

.950 

-.3963 

.955 

- .3093 

MACH  l 1) 

= 

696  ALPHA  I 

SECTION  i 

DVJTNG  lower  surface 

2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,ooo 

• 2411 

. .0611 

.020 

-.8696 

.030 

- ,0969 

.046 

- .0756 

.050 

-.7385 

.065 

-.1004 

M 30 

-.2347 

.177 

-.0762 

.250 

-.1971 

,274 

-.0740 

.402 

-.064? 

.565 

-.1615 

« 630 

-.4696 

.730 

-.1967 

.760 

-.3460 

.60S 

-.3367 

.650 

-.4679 

.637 

-.4212 

.905 

-.3794 

.950 

-.3814 

.953 

-.3085 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.033  RUN  a 133.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.933  BETA 


IRF7L36) 


-4.232 


DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


U70  07  TIE  SI  PE  PS  WING  LOWER  SURFACE  TRF7L561 

M4CH  7 7)  =>  . .896  ALPHA  l 4)  a -7.857  RUN  a 753.000  RN/L  = 5.933  BETS  = -4.232 


SECT70N.  I 15VUN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  V ART  ABLE  CP 


2Y/B 

,4360 

.7770 

x/c 

,OQO 

,3656 

.3355 

.020 

-.7432 

.020 

-.0070 

.046 

.0009 

.020 

-.4237 

.065 

- ,0260 

,150 

-.7167 

,177 

- ,0245 

.250 

-.1497 

.274 

-.0307 

.402 

-.0330 

.565 

-.7404 

.650 

-.4741 

.750 

- . 1B34 

.760 

-.3325 

.60S 

-.3279 

.650 

• 

-.4528 

.637 

-,4ioa 

.605 

-.3724 

,650 

-.4619 

.652 

-.3701 

.857  RUN  a 153.000  RN/L  a 5,933  BETA  a -4.S38 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

X/C 


,000 

.2587 

,5464 

.020 

-.5577 

.030 

.0045 

,046 

.0725. 

,030 

-.2079 

.065 

.0414 

.150 

- ,0611 

,177 

.0260 

,250 

-.0^14 

,274 

.0132' 

,402 

,0006 

,365 

-.1154 

,630 

-.4709 

,730 

-.1320 

,760 

-.3166 

,606 

-.3178 

MACH  i 7)  a ,899  ALPHA  l 5)  s 
SECT7CM  < 7JWINS  LCWER  SURFACE 
EV/B  .4360  .7770 


PACE 


8E4 


DATE  07  NOV  7 A 


tabulated  pressure  data  - tato 


JA70  01  T12  Si  P2  PS 

WING  LOWER  SURFACE 

TRF7L36) 

MACH  l l) 

a .699  ALPHA  ( 3)  a 

.231 

SECTION  l 

15W1NG  LCHER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B 

.4360  .7710 

X/C 

.830 

-.4362 

.637 

-.4103 

,803 

- .3799 

.330 

-.3373 

.333 

-.3209 

HACH  { 1) 

= .699  ALPHA 

SECTION  ^ 

DWING  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360  ,7710 

x/c 

♦QOO 

.2229  .4058 

.020 

-.0719 

,030 

.1543 

.046 

.1336 

,030 

-.0599 

.033 

.1013 

.150 

-.0133 

.177 

,0717 

.250 

-.0343 

.274  ' 

,0526 

.402 

.0327 

.365 

-.0906 

.650 

-.4397 

.750 

-.1291 

.760 

-.3012 

.803 

-.3035 

.330 

-.4156 

.657 

-.4076 

.303 

-.3824 

2.362  RUN  a 1 53 .000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.933  BETA  = -4.232 


DVIE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA71 


PA5E  826 


TA7Q  01  TIE  Si  P2  PS  WING  .LOWER  SURFACE 

MACH  l 11  = .699  ALPHA  ( 7)  = 4.334  RUN  = 153.000  RN/L  = 5.933  BETA 

SECTION  l 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,1834 

.4126 

,020 

.1134 

♦ QSO 

,1932 

.046 

.1T51 

.0  50 

.0676 

.065 

.1393 

.150 

.0192 

.177 

.1030 

.250 

,0099 

.274 

.0903 

.402 

.0364 

• 563 

-.0733 

» 650 

-.4431 

.750 

- .0938 

.760 

-.2923 

.606 

-.2919 

.6  50 

-.3838 

.657 

-.4054 

;605 

-.3829 

,SSQ 

- . 5682 

.653 

-.3211 

MACH  ( \) 

= 

,699  ALPHA 

SECTION  ^ 

DVI1NS  LCWER  SURFACE 

'2V/Q 

.4360 

.7710 

x/c 

,obo 

.1*05 

.3769 

.020 

.2372 

.030 

.2223 

,046 

*£□00 

.050 

,170b 

,065 

*.1611 

- 

,130 

,0490 

.177 

,1230 

.2*50 

.0505 

<,£74 

.tastes 

.402 

♦ 0724 

.363 

~ .0626 

.650 

-.4112 

.730  _ 

-.0631 

.760 

“ ,2643 

.606 

-.2607 

6,682  RUN  = 153,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.933  BETA 


(RF7L56) 

-4.232 


-4.232 


CUE;  0?  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PAGE 


1A70  Ol  712  SI  P2  PS  VANG  LOWER  SURFACE  IRF7L56) 

MACH  { 1)  = ,099  ALPHA  l 8)  = 6.682 

SECTION  l 1)W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4860  .7710 


X/C 


.850 

- .3740 

,837 

-.4073 

>805 

-.3831 

,050 

- . 5871 

,853 

-.3127 

MACH  1 17  = .839  ALPHA  C 8)  = 8.831 


RUN  = 133,000  . RN/L 


SECTION  1 17W1N6  LOWER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.933  BETA  = -4.232 


2Y/B  ,4360  .7710 


X/C 

,000 

.020 

.030 

.048 

.050 

.085 

,130 

.177 

.250 

.274 

.402 

.565 

.650 

.750 

.760 

.808 

.650 

.857 

.905 

.950 

.953 


. .1051 

.2476 

.2257 

.1831 

.1385 

.1122 
.0821 
— .0546 


-.2747 

-.2797 

-.4226 

-.4105 

-.3298 


.2942 

.3457 

.2596 

.0636 

'.1008 

-.3283 

-.0378 


.3496 


627 


5712 


DATE 

07  NOV  74 

TABULATED  PRESSURE  OATA  - IA70 

PAGE 

1A70  01  T12  Si  P2  PS 

VIIN6  LCWER  SURFACE 

IRF7L36) 

MACH 

I 21  = 1,065 

ALPHA  l 15  a -8,590  , RUN  a 

136.000  RN/L  a 6.522  BETA 

a -4,301 

SECT1CN  l 1 TWINS  LCWER  5UlF\CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

X'C 

.000 

.1410 

-.0626 

,020 

-.8339 

.030 

-.1645 

.040 

-.1569 

.030 

-.9277 

,003 

-.1606 

.150 

-.5064 

.177 

-.1476 

.230 

-.0767 

.274 

-.1298 

.402 

- .0909 

.365 

-.1715 

.650 

-.2442 

.750 

-.0475 

,760 

-.5649 

,008 

- .4508 

.850 

-.2807 

.037 

-.5689 

,903 

-.6144 

.330 

-.5128 

.953 

-.6314 

MACH  t 2)  = 1.101  ALPHA  l 2>  a -6.416  RUN  = 156.000  RN/L  a 6. 522  BETA  a -4.301 

SECTION  t HWtNG  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  . 7710 

X/C 


.000 

.2047 

.0993 

.020 

-.6110 

,030 

-.1192 

.048 

-.0921 

,030 

-.8051 

.065 

-.1059 

.150 

-t.4221 

,177 

-.0987 

.230 

-.6676 

.274 

-.0741 

.402 

-.0453 

.363 

-.1259 

,630 

-.1683 

.730 

-.0407 

.760 

-.5217 

,800 

-.4186 

626 


OATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PAGE  829 


IA70  01  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 2)  = 1.101  ALPHA  T 2)  = -6.416 

SECTION  1 DW1N0  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2f/B  .4360  .7710 


X/C 


.530 

.837 

- . 3338 

.005 

-.3693 

.030 

.9  53 

-.6043 

MACH  { 2> 

s 1 

SECTION  K 

17WTN6 

Zl/% 

.4360 

X/C 

.000 

.2363 

.020 

.030 

-,Ot71 

.046 

-.0042 

.050 

.085 

- .0303 

.150 

.177 

- .0272 

.230 

.274 

- .0268 

.402 

-.0079 

.565 

-.0929 

.630 

.730 

.760 

-.4823 

.808 

-.3806 

.830 

.857 

-.3061 

.905 

-.3367 

.930 

.953 

- . 3603 

-.2434 

-.4766 

,116  ALPHA  1 3)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.2367 

-.7923 

-.7643 
-.2487 
- . 1886 

-.1602 

-.0028 

-.2330 

-.4669 


-4.256  RUN  = 136.000  -RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.322  BETA 


TRF7L36) 


-4,301 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  630 


IA70 

01  T12  SI  P2  PS 

WIND  LOWER 

SURFACE 

IRF7L361 

MACH  l 2)  » 

1.126 

ALPHA  I 4)  a -2.037 

RUN  s 

136,000  RtVL 

s 6,322  BETA 

a -4.30 

SECT 7 W <.  HVilNC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2603 

.3318 

,oao 

-.6332 

,030 

.0397 

.046 

.0334 

.030 

-.5393 

.0*3 

.0249 

.130 

- .0809 

.177 

.0201 

, ,230 

- .0749 

.274 

.0270 

.403 

.0384 

.563 

-.0363 

.630 

-.1334 

.730 

-.0183 

.760 

-.4380 

♦ 60S 

-.3363 

.650 

-.2503 

.637 

-.4933 

.905 

-.3236 

.930 

-.4671 

,933 

-.3614 

MACH  { Z) 

a 1. 

124  ALPHA 

SECTION  { 

l)VrtN6  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

,4360 

.7710 

X/e 

.000 

.2713 

.4210 

,020 

-.3691 

.030 

.1360 

.048 

.1166 

,030 

-.2361 

.065 

.0641 

.130 

.006  5 

.177 

,0713 

.250 

.0946 

.274 

.0713 

.402 

,0763 

.363 

- ,0013 

, 630 

-.1702 

,730 

- .0241 

.760 

-.4478 

,808 

-.3383 

.143  RUN  = 136. ODD  RN/L  a 6.522  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.301 


DATE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  831 


TA70  Ol  T12  St  pa  PS  vans  lower  surface 


MACH  l 27  a i .124  ALPHA , l 5)  a 
SECTION  ( llVllNS  LOWER  SURFACE 


2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

,93a 

- .2609 

,957 

-.4626 

•90S 

-.5233 

.9  50 

-.4776 

.955 

-.3684 

M\CH  l Z) 

a 1.114  ALPHA 

SECTION  < 

1)  VII  NS  LOWER  SURFACE 

2t/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.2802  .4794 

.020 

- .0373 

.030 

.1891 

.049 

.1663 

.050 

.0290 

.095 

.1293 

.150 

.0560 

.177 

.1111 

.250 

.1261 

.274 

.1063 

.402' 

.1069 

.565 

.0144 

.650 

-.1739 

.750 

- .0207 

.760 

-.4431 

,909 

-.3384 

.650 

-.2664 

.957 

-.4372 

,905 

-.3160 

.950 

-.4850 

,953 

-.3662 

.145 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.339  RUN  a 156,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.322  beta 


CRP7L56) 


-4.301 


4660 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OMR  - IATO 


PA&E  632 


MACH  { 2)  = 


IA70  01  712  SI  P2  P5  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7L36) 

1 *104  ALPHA  t 71  = 4.523  RUN  = 156.000  RN/L  3 6.522  BETA  s -4.301 


SECTION  1 DVflNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  - 


. 4360 

.7710 

x/c 

.000 

.2330 

.5002 

.020 

.1790 

.030 

.2012 

.040 

.1808 

.050 

.1580 

,085 

.1480 

.150 

.0864 

.177 

.1298 

.ado 

.1623 

.274 

.1213 

.402 

.1167 

.565 

.0188 

.650 

. - .1730 

.750 

-.0111 

.760 

-.4424 

.606 

-.3208 

.650* 

-.2631 

.857 

-.4520 

.005 

-.5184 

.350 

-.4873 

.353 

-.5594 

MACH  l 2)  = ' 1.094  XUPHA  ( 8)  = 6.705  RUN  = 156.000  RN/L  = 6.522  BETA  a -4.301 

SECTION  L DVJIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  ,4360  .7710 

'X/C 


.000 

.1281 

.5007 

.020 

.3312 

.030 

.2113 

.043 

.1391 

. 

.050 

,■2728 

.085 

.1746 

.150 

.1134 

.177 

, 1496 

.250 

.20  52 

.274 

» 1379 

.402 

,1265 

.565 

.0259 

.650 

-*.1601 

.750 

,0077 

.760 

-.4355 

.*06 

-.3135 

GATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAOE  M3 


1A70  01  T12  SI  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7L561 

MACH  l El  = 7.094  ALPHA  t 61  = 8.703 

SECTION  < 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Ef/B  .4360  .7710 

X/C 


asa 

-.3529 

937 

-.4396 

903 

-.3264 

930 

-.4641 

933 

-.3618 

MACH  ( 2)  5 1.087  ALPHA  ( 91  = S.916  RUN  = 156.000  RN/L  s 8. SEE  BETA  = -4.301 

SECTION  l 1 IVANS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Ef/B  .4360  .7710 

X/C 

.000  -.0134  .4936 

.OEO  .4533 

.030  ,E145 

.046  .El  63 

.050  .3773 

.063  .£033 

.150  .1399 

.177  .1751 

.£50  .3477 

,ET4  ,1367 

,403  .1413  ' 

.363  ,Q3£3 

.650  -.1446 

.750  .0399 

.760  -.4100 

.80S  - ,2888 

.850  -.2388 

.857  -.4339 

.905  - . 3302 

.930  -.4746 

.933 


593 E 


DATE  07  HON/  74 


TABULA7E0  PRESSURE  OAT  A,  - U70 


P A6E  85  < 


1A.70  01  Tt2  St  PE  PS  VANS  LCVlER  StflFACE 

MACH  ( 3>  a 1.195  ALPHA  ( t!  a -8,573  , RW  * 128.000  WL  * 7 

SECTION  l.  tivtiuc,  LCMBT  SURFACE  . DEPENDENT  .VARIABLE  CP  - 


(RF7L56) 
s -4,333 


2V/B  ,4360  ,7710 

A/C 

.000  .0784  .0438 

.020  -.7103 

,030'  -.2432 

,040  - .7909 

.030  - .7489 

.085  - .1840 

.750  ’ — , 4229 

.777  -.1349 

,250  ’ - , 6780 

.274  - ,1168 

’ .402  - ,0642 

.565  -,iaao 

.650  ’ - ,1440 

.750  , 0631 

. .760  - .4569 

,809  — ,3689 

.850  -.1.724 

.857  -.5179 

.905  -.6046 

.950  -.3600 

,953*  -.5634 

« ^ \ 

MACH  131  a 1 .209  ALPHA.  1 SI  =, 
SECTION  1 DH1U5  LCW37  SWFACE 
2t/B  ,4360  .7710 


-6.376.  =,  1S0.OOQ-  RfVL 

DEPENDENT  VARtABLE.Cp. 


7,444  BETA,  - - 4 , 333 


x/c 


»00Q 

,2030 

,1540 

*oao 

' -’.7840 

.030 

>■.1249 

»04& 

«.U1S 

.030 

-.7657 

.093 

-*1384 

.150' 

’ *' 

-.3432 

♦ ITT  ' 

- *080S 

*350 

. * , 

’■  - . 5131 

.274' 

-.063^ 

, 402  * 

-.0301 

.555 

-,0&6S 

.530 

-.0877 

*750  * 

.0597 

*760 

-.4284 

.503  '< 

— *3370 

DATE  07  NOV  74 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA70  • 

PACE  *35 

TA7Q  01  T12  Si  P2  P8 

VrtNt  LOWER  SURFACE 

1RF7L56) 

MACH  l 3)  a 1.209 

ALPHA  l 2)  a -6.370 

SECTION  l DVrtNd  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.630 

-.1364 

.637 

>.4633 

.90S 

-.3729 

.930 

-.3363 

.933 

-.3201 

MACH  < 3>  a 1.21S  ALPHA  (.  3)  a -4.140-  RUN  a 120.000  RN/L  a 7.144  BETA-  a -4.333 

SECTION  l lJVrtNC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,ooo 

,2474 

.2720 

.020 

-.7264 

.030 

-.0336 

.048 

-.0460 

.030 

-.7176 

.085 

-.0810 

.130 

-.2310 

.177 

-.0361 

.230 

-.2431 

*274 

-.0278 

,402 

,0046 

.563 

-.0324 

,630 

-.0464 

.730 

.0840 

.760 

- .'3933 

.608 

— ,2991 

.830 

-.1422 

.837 

-.4012 

,803 

-.3378 

,930 

-.3544 

.930 

-.3188 

\ 

DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRE3SURE  OATA  - IA70 


PAOE  836 


U7o  oi  tie  si  n ps  vnw  lower  surface  irf7ls6i 

MACH  { 31  n 1.220  alpha  14)  a -1.925  RUN  a 126,000  RN/L  a 7.144  BETA  = -.1.333 

SECTION  { 1)V)IN0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  .VARIABLE  CP 


2T/S 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,2917 

.3377 

.020 

-.6036 

.030 

.0292 

.046 

.0192 

.030 

-.3674 

,063 

-.0034 

.130', 

-.1262 

.177 

.0133 

.230 

-.0862 

.274 

.0206 

.402 

.0443 

.363 

- .0091 

.6*30 

-.0416 

.750 

.0582 

.760 

-.3667 

.206 

-.2606 

.630 

-.1430 

.037 

-.4449. 

.003 

-.5337 

.950 

-.3531 

- .953 

-.4930 

MACH  T 3)  a 1.217  ALPHA  T 3)  a .313  ' RUN'  = 126,000  RN/L  a 7.144  BETA  a -4.333 

SECTION  t UVJTN6  LOWER  SURFACE  • DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  iT710 

x/c 


,000 

.2932 

.4338 

.020 

-.4169 

,030 

.1116 

.046 

.0947 

.030 

-.2672 

.063 

.0393 

.130 

* 

-.0487 

1 .177* 

-■  ioaov- 

— 

.230 

.0141 

.274 

. .0399 

.402 

. .0611 

.363 

.0239 

.630 

-.0468 

♦ 750 

.0870 

.760 

-.3307 

,606 

-.2707 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - UTO 


PACE  837 


1A7D  01  TIE  31  PE  P8  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  (.  3)  * 1.Z17  ALPHA  l 3)  = .313 

SECT  lot  l 11WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B  .4360  .7710 

X/C 


,850 

-.1331 

,657 

-.4309 

903 

-.3064 

930 

-.3623 

933 

-.4830 

MACH  l 3>  a 1,211  ALPHA  l 6)  a 
SECTION  l 1>WIN6  LOWER  SURFACE 


frr/B  .4380  .7710 


X/C 

.000 

.020 

.030 

.046 

.030 

.065 

.130 

.177 

.230 

.E74 

,402 

.383 

.650 

.750 

.760 

,806 

.830 

.837 

.903 

.930 

.933 


• 2834 

.1814 

.1377 

.1168 

.1010 

.1031 

.1128 

.0468 


-.3431 

-.2614 

-.4140 

-.4939 


.4822 

-.1133 

- .0400 
.0237 
.1100 

-.0579 

.0863 

-.1377 


2. 303  RUN  a 128,000  RN/L  3 7.144  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RFTL56) 


a -4,333 


4918 


,3644 


DATE  D7  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  r IA70 

1A7Q  01  TIE  SI  PE  P8  WINS  LCWER  SURFACE  ;RF7L.5S) 

MACtl  1 37  5 i.zq,  ALPHA  1 7)  = 4,704  RUN  = 126  .OCR,  RN/L  a 7,144  BETA  = -4.333 

SECT  1CW  t DVJING  LCWER  SURFACE  dependent  VARIABLE  CP 


ET/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

• E3E1 

.3223 

.0,20 

.1693 

.030 

.£121 

,048 

.1911 

.050 

.1392 

,005 

.1362 

. 150 

.0,7  32 

.177 

.1392 

,250 

.1981 

.274 

.1345 

,402 

.1382 

,565 

.0643 

.650 

-.0341 

.750 

.1023 

.760 

-.3320 

.606 

-.2473 

.850 

7.1302 

.657 

-.4008 

,605 

r.4866 

,950 

— .3391 

.952 

-.4891 

MAW  1 ?1  s 1 

.1%4  ALPtiA 

SECTION 

4 DV^NG  LO^B7  SURFACE 

2^/9 

,4360 

.77IO 

x/c 

^QOQ 

.1264 

•595.1 

,020 

•3?44. 

♦030. 

.2314 

,046 

.2184, 

.0,50 

.273,7 

.065. 

.19,32 

,150 

,1138 

•m 

•A666, 

.25q 

•9513 

,274 

.1573 

• 402 

.\3,37 

.365 

.0711 

.650 

-.0417, 

.730 

.1238 

.760 

-.3243 

.ao6 

7.2382 

® RUN,  = IBS. ODD  RN/L 

DEPENDS^  VARIABLE  qp. 


7,144  BETA  = -4. 333 


PAGE 


938 


DATE  07  NOV  74 


7 AQULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


PACE  639 


MACH  0 3) 

a 1.194  ALPHA  7 

SECTION  t 

IIWINC  LOWER  SURFACE 

zr/B 

.4360  . 7710 

VC 

.650 

-.1390 

.657 

- .3697 

.905 

-.4740 

.950 

-.3540 

.953 

-.4953 

MACH  ( 3) 

3 1,163  ALPHA  l 

SECTION  7 

DWING  LOWER  SURFACE 

ZVB 

.4360  ,7710 

x/c 

,000 

.0047  ,3354 

.020 

.4601 

.030 

«Z364 

.04© 

.2303 

.050 

.3931 

.085 

.ZZOS 

,150 

.1449 

.177 

.1900 

.250 

.2946 

,274 

.1760 

,402 

.1639 

.565 

.0724 

,650 

-.0318 

.750 

.1430 

.760 

-.3165 

.008 

-.2210 

.850 

-.1297 

7470  01  T1Z  SI  PZ  PS 

a.  697 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


WINS  LOWER  SURFACE 


.096  RUN  3 1ZS.OOO  RN/L  3 7,144  0ET4 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.657 

.905 

.950 

.953 


-.3712 

-.4407 

-.4936 


IRF7LSS) 


3 -4.333 


-.3473 


DVtt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


RASE  840 


U70  01  112  SI  P2  PS  VJ1N6  LCWER  SURFACE 

MACN  l 41  « 1.504  ALPHA  1 11  a -8.817  RUN  = 123.000  RN/L  = 7.467  BETA 

SECTION  t 11VHN6  LOWER  SURFACE  “ DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4330 

.7710 

X/C 

.000 

,0787 

.1433 

.020 

-.3272 

.030 

- .2330 

.046 

-.1694 

.050 

-.3174 

.063 

-.1623 

.130 

-.2698 

.177 

-.1166 

.250 

-.4533 

.274 

-.0633 

.402 

-.0182 

.563 

- .0321 

.650 

-.1732 

.730 

.0124 

.760 

-.2637 

.606 

-.2698 

.830 

-.0926 

.857 

-.3417 

.603 

-.3674 

.630 

-.2043 

.953 

-.4378 

MACH  l 41  a 1.304  ALPHA  l 21  a -6.534  RUN  a 123.000  RN/L 

SECTION  l 11WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.1037 

.1963 

,020 

- , 3232 

,030 

-.1631 

,04a 

-.1281 

,030 

-.3394 

.035' 

-.1421 

♦ 130 

-.2730 

♦ 17? 

-.0922 

♦ 230 

-.3847 

♦ 274 

-.0600 

* 402 

-.0096 

.363 

-.0461 

.630 

-.0773 

,730 

.0991 

♦ 760 

-.2692 

.600 

-.2470 

7.467  BETA 


IRFTL56) 

-4.357 


a -4.357 


DATE  07  NOV  74 


7 ABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PAGE  S41 


IA7Q  01  712  SI  P2  PS  "WINS  LOWER  SURFACE 
MACH  ( 41  » 1.504  ALPHA  ( 2)  * -6,534 

SECTION  1 UWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Z(/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,630 

-.0452 

.957 

-.3203 

.903 

-.3671 

.930 

-.1529 

.933 

-.4464 

MACH  1 4)  = 1,504  ALPHA  1 3)  a -4.304  RUN  = 123.000  RN/L  a 7.467  BETA 

SECTION  1 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.1659 

.3026 

•020 

-.4744 

.030 

-.0717 

.049 

-.0607 

.030 

-.4937 

,093 

-.1042 

,130 

-.2349 

.177 

-.0475 

.230 

-.1981 

.274 

-.0290 

,402 

.0242 

.365 

- .0092 

.650 

-.0803 

.750 

.1351 

.760 

-.2426 

.606 

-.2192 

.630 

,0114 

.637 

-.3054 

.903 

-.3735 

,930 

-.1505 

.933 

-.4374 

IRF7L56) 


-4.357 


DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  842 


U70  01  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  T 41  = 1,504  ALPHA  ( 41  = -2,024  RUN  a 125.000  RN/L  = 7.467  BETA 

SECTION  l DWINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/& 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.2252 

.3636 

.020 

-.3615 

.050 

.0216 

.046 

.0061 

.050 

-.3697 

.065 

- .0210 

.150 

-.0953 

.177 

.0255 

.250 

-.1221 

.274 

.0161 

.402 

.0556 

.565 

.0221 

.650 

.0735 

.750 

.2160 

.760 

-.2170 

.609 

-.1953 

.650 

.0476 

.657 

-.2607 

.905 

-.3573 

.950 

-.1322 

.953 

-.4223 

MACH  l 41  = 1,504  ALPHA  l 5)  a .199  RUN  a 125.000  RN/L  a 7,457  BETA 

SECTION  t HW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.2747 

.4615 

.020 

-.2621 

.030 

.1069 

.043 

.0913 

.030 

-.2384 

.03  3 

.0433 

.130 

-:Q306 

.177 

.0369 

,230 

- .0183 

.274 

.0363 

,402 

.0933 

.363 

.0576 

,630 

.1446 

,730 

.2487 

.760 

-.1918 

.606 

-.1664 

(RF7L561 
a -4.557 


-4,357 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PAGE  M3 


1470  01  712  SI  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE  TRF7L56) 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  l 35  = .ISO 
SECTION  l 11W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

VC 

.630 

.0368 

.657 

-.2783 

.605 

-.3439 

.650 

-.1279 

.656 

-.4074 

MACH  ( 4)  = 1.504  ALPHA  t 65  a 2.413  RUN  ~ 123.000  RN/L  a 7.467  BETA  = -4.337 

SECTION  l UW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

VC 


.000 

.2947 

.4930 

.020 

-.0462 

.060 

.1630 

.046 

.1333 

.050 

.0109 

.085 

.0983 

.150 

.0167 

.177 

.0983 

.230 

.0766 

.274 

.0976 

.402 

.1346 

.563 

.0971 

.650 

.1332 

.730 

.2753 

,760 

-.1686 

.806 

-.1428 

.650 

.0744 

.637 

-.2331 

.605 

-.3288 

.650 

-.1143 

.936 

-.3911 

DA7E  of  NOV  74 


7ABULATED  PRESSURE  DM4  - U7Q 


page  #44 


U70  oi  na  at  P2  p#  wing  lower  surface  irftlhi 

MACH  t 4)  « 1.504  ALPHA  (.  7)  « 4.656  RUN  a 125, ODD  RN/L  a 7.467  BETA  a • 557 

SECTION  t DVJING  LOWER  SURFACE  ~ ' DEPENDENT  VARIABLE  CP  * 


ZY/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.2674 

.5416 

.020 

.1616 

.030 

.2214 

.046 

.1979 

.030 

.1633 

.063 

.1537 

.,130 

.0691 

.177 

.1393 

,250 

,1361 

.274 

.1461 

.402 

.1726 

.563 

.1297 

,630 

.1067 

.730 

.3011 

.760 

-.1318 

.80S 

-.1238 

.830 

.0653 

.837 

- .2403 

.903  ' 

-.3164 

.950 

-.1066 

.933 

-.3786 

6.691  RUN  a 123.000  RN/L  a 7.467  BETA  a -4.557 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


x/c 


.DQO 

.1326 

,5636 

>0*0 

,2995 

>030 

.2427 

.046 

.2327 

.030 

.2764 

.063 

.2116 

♦ 130 

.1157 

.177 

.1872 

.*50 

.2100 

♦274 

.1794 

.40* 

.1912 

.565 

.1374 

.650 

.2104 

.750 

.3279 

.760 

-.1310 

.605 

-.1206 

MACH  ( 4)  = 1.504  ALPHA  1 6)  s 

3ECT1CN  ( DWtNG  LOWER  SURFACE 
3Y/B,  .4360  ,7710 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - UTO' 


PAGE  *4) 


UTO  01  712  Si  PE  -PS  VANG  LOWER  SURFACE 


MACH  { 41 

a 1 , 

.304  ALPHA  ( 6)  a 

6.691 

SECTION  l 

UVANG 

LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE -CP' 

rr/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.630 

,1016 

.637 

- .2333 

.603 

-.3066 

- 

.930 

-.0642 

.633 

-.3663 

MACH  ( 41  a 1.504  ALPHA  l 9)  a 9.126  RUN  a 123.000  RN/L  a 7.467  BETA 

SECTION  1 11VANG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  . 7710 

X/C 


,000 

.0766 

.3759 

.020 

.4266 

,030 

.2566 

,046 

.2340 

,050 

.3746 

,025 

.2351 

,150 

.1320 

.177 

.2054 

,250 

.2669 

.274 

.1636 

.402 

.1663 

,505 

.1416 

.650 

.2174 

.750 

.3381 

,760 

-.1301 

,602 

-.1140 

,250 

.1092 

,257 

-.2280 

,205 

-.3043 

.930 

-.0968 

.933 

-.3384 

iRFTLSB) 


a -4,337 


,0660 


DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OAT*,  - IA70 


PACE  S46 


REFERENCE  DATA 


U70  01  712  SI  P2  PS  ^IW  LCMER  SURFACE  IRF7E5-7)  { 25  SEP  74  5 

PARAMETRIC  DATA 


SREF 

* 

2690.0000  SR. FT 

, XM1P 

a 

1076.6500 

TN.  XO 

BETA 

a 

-6.000 

ELY-1 

% 

ft  .000 

LREF 

n 

4T4.610Q  TN. 

VMRP 

a 

.0000 

TN.  TO 

ELV-2 

a 

6.000 

ELV-3 

X 

ft.  000 

BREP 

* 

935,6800  IN. 

ZM7P 

a 

375.0000 

IN.  ZO 

ELV-4 

a 

s.ooa 

BDPLAP 

3 

,000 

SCALE 

a 

.0150 

ELV-TB  a 

6.000 

ELV-ce 

3 

ft. 000 

MACH 

l 

15  a .600 

ALPHA  4 

1) 

a -8.269 

RUN 

a 154,000  RU/L  = 

5,900 

BETA 

x -8, 

,455 

SECTION  4 15W1N9  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C. 


.OGO 

.0471 

-.3405 

.020 

-.9669 

.060 

-.2628 

,04ft. 

-.2007 

iOSO 

-.9603 

.063 

-.1944 

.150 

-.5721 

.17? 

-.1614 

.250 

-.9303 

.274 

-.1566 

,402 

-.1458 

.563 

-.2414 

.630 

-.4396 

.730 

-.1651 

.760 

-.4114 

,80ft 

-.4119 

• ft  30 

-.4439 

• ft3? 

-.4634 

,905 

-.4247 

.950 

-.A697; 

.933 

-.3609 

MACH  4 l>,  a.  .895  ALPHA  t 2)  s -6.252  RUN  a 154,000  RN/L  a 5. ROD  BETA  SL  -8.458 

3ECT10N  4 15W1N6  LOWER  SURFACE,  DEPENDENT  V APT  ABLE  CP 

2T/B  .4363  ,7X10 

X/C. 


Ooo 

.0979 

-,1913 

.020 

-.9724 

030 

-.1513 

046 

-.1311 

v0  30 

-.9  594 

065 

-.1292 

130 

-.5849 

177 

-.1135 

230 

-.2278 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q. 


PA6E  647 


1A70  01  712' SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  C IS  = ,696  ALPHA  l 2)  = -6,252  I 

SECTION  t 1SWIU6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZV/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.274 

-.1142 

.402 

-.1124 

.563 

-.2146 

.650 

-.4431 

.750 

-.1971 

.760 

-.3862 

.606 

-.3867 

.650 

-.4565 

,657 

-.4437 

♦603 

-.4067 

,930 

-.4966 

,953 

-.3436 

MACH  t IS  = .697  ALFHA  ( 5)  = -4,055  RUN  = 154.000  RN/L  s 5,900  BETA 

SECTION  ( 1SVJIN6  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.1105 

-.0165 

.020 

-.8840 

,030 

-.0766 

.046 

-.0549 

,030 

-.7640 

.053 

-.0613 

.150 

-.2337 

.177 

-.0616 

.250 

-.2214 

.274 

— .0721 

.402 

-.0797 

,365 

-.1866 

.650 

-.4280 

.750 

-.1872 

,760 

-.3612 

.606 

-.3610 

,650 

-.4605 

.637 

-.4269 

.903 

-.3921 

♦ 950 

-.5111 

,953 

- .3343 

(RFTL57) 


-6.458 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  846 


IRF7L57) 

BETA  a -S; 459 


X/C 


♦OGO 

.1106 

.1254 

.020 

-.7651 

♦030 

.0103 

.048 

.0120 

,050 

-.5289 

.085 

-.0006 

,150 

-.1263 

♦ 177 

-.0187 

,250 

-.1899 

.274 

-.0376 

.402 

-.0510 

.565 

-.1623 

.650 

-.4186 

.750 

-.1841 

♦ 760 

-.3453 

• 80S 

-.3462 

.650 

-.4635 

.657 

-.4236 

♦805 

-.3901 

,850 

-.4888 

.853 

-.3321 

.26B  RUN  a 154,000  RNAL  a 5.000  BETA  a -9,458 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

x/c 


.000 

.1008 

,2613 

.020 

-.4438 

,030 

.0669 

i046 

.0620 

.050 

-.2276 

♦ d65 

.0493 

.150 

-.07^8 

.i77 

.0221 

*250 

-.i32D 

.274 

-.0014 

,402 

-.0193 

,565 

-.1377 

.630 

-.4011 

.750 

-.2033 

.760 

-.3352 

.608 

-.3280 

MACH  ^ 15  a ,898  ALPHA  < 5)  a 
SECT 1CN  ( 1)WTN6  LCWER  SURFACE 
2W/B  .4360  .7710 


1A70  01  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l II  « .®96  ALPHA  1 45  a -1,946  RUN  a 154,800  RN/L  a 5.900 

SECTION  t 15W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - UTO 


PAGE  *49 


IATO  01  T12  SI  P2  P*  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  ( 17  a .*9*  ALPHA  I 57  a .266 
SECTION  1 17WTNG  LOwER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Zi/ B 

.4360  .7710 

X/C 

.850 

-.4606 

,857 

-.4171 

.905 

-.3816 

.950 

-.4375 

.953 

- .3243 

MACH  ( 1) 

a .890  ALPHA 

SECTION  ( 

17WING  LOWER  SURFACE 

2fY/B 

.4350  .7710 

x/c 

.000 

.0523  .3441 

.020 

-.1695 

.030 

.0999 

.046 

,1001 

.050 

■*.1196 

.0Q5 

.0933 

.150 

-.0332 

♦ 177 

.0651 

ifcSO 

-.0792 

.274 

.0379 

.402 

.0156 

.565 

-.1099 

.650 

-.3968 

.730 

-.1962 

.760 

-.3203 

.606 

-.3129 

.650 

-.4614 

.637 

-.4226 

.905 

-.3066 

,950 

-.4455 

,953 

-.3288 

2,374  RUN  5 134.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3. 900  BETA 


IRFTLS77 


a -8.45* 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  850 


IA70  ol  T12  SI  PE  PS  WING  LOWER  3URFACE 

MACH  l 17  » .898  ALPHA  < 77  » 4.521  RUN  * 154,000  RN/L  ■ 5.900  BETA 

SECT  1CW  l 17W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZT/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

-.0184 

.3610 

,020 

.0370 

.030 

.1270 

.046 

.1382 

.030 

.0126 

.083 

.1387 

.130 

.0048 

.177 

.1076, 

,230 

-.0283 

.274 

.0762 

.402 

.0466 

.365 

-.0885 

.630 

-.4112 

.730 

-.1663 

.760 

-.3148 

.60S 

- .3093 

.630 

-.4375 

.637 

-.4269 

.903 

-.3903 

,930 

-.5078 

.933 

-.3304 

MACH  t 17  a .899  ALFHA  l 8)  = 6.693  RUN  = 134.000  RN/L 

SECTION  1 17W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

frf/B  .4360  t77lO 

X/C 


,GD&. 

-.1013 

.3869 

.020 

42874 

,030 

.1855 

.046 

.1823 

.050 

.1247 

,0Q3 

.1812 

. 130 

.0400 

♦ 177 

.1417 

.2,30 

.0242 

.274 

.1034 

.403 

.0681 

.363 

-.0720 

.630 

-.4230 

*730 

-.1221 

.760 

-.3044 

.606 

-.3021 

5.900  BETA 


(RF7L577 
« -8,456 


a -9.438 


DATE  07  HOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA&E  651 


1X70  01  114  Sl~P4P6  WINS  LOWER  SURFACE 

HAW  l 11  a ,899  ALPHA  ( S)  * 6.663 

SECTION  1 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


4l/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.650 

-.4139 

.657 

-.4475 

.905 

-.3689 

.9  50 

-.5469 

.953 

-.3304 

NACH  { 1)  * .899  ALPHA  t 9)  a 6,776  RUN  a 194.000  RN/L  a 5.900  BETA- 

SECTION  1 UWIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

arr/B  .4360  .7710 

x/c 


.000 

-.1564 

.3413 

.020 

.2649 

.030 

.4058 

,04a 

.4199 

.030 

.4046 

,035 

.4066 

.130 

.0712 

•ITT 

.1537 

.250 

.0744 

.274 

,1139 

.402 

.0761 

.333 

-.0664 

,030 

-.4067 

.730 

-.0703 

.730 

-.4969 

»8oa 

-.4990 

,630 

-.3695 

.637 

-.4305 

,3Q3 

-.3966 

.930 

-.5516 

.933 

-.3374 

IRF7L57) 


3 -8,458 


OATS  07  NOV  74 


7 ABUL ATEO  PRESSURE  DATA  - 1470 


PACE  S52 


MACH  l 2)  « 


1,076 


1A70  01  712  Si  P2  PS 

ALPHA  t 1)  a -6,666  RUN  a 


WINS  LOWER  SURFACE 
155.00D  RN/L  » 6.567 


BETA 


IRF7L57) 

* -6,597 


SECTION  l DVrtNC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,OOQ 

.0641 

-.2099 

,0£0 

-.7696 

.030 

-.1642 

.046 

-.1234 

,030 

-.7772 

.OSS 

-.1273 

,130 

-.5236 

♦ 177 

-.1232 

.£30 

-.9705 

.£74 

-.1212 

«4Q£ 

-.1196 

♦ 3Q5 

-.2363 

■ 

.630 

-.3740 

.730 

-.1987 

.760 

- . 5642 

.60S 

-.4286 

,630 

-.3919 

,637 

-.3676 

.603 

- . 6042 

.950 

-.5655 

.933 

-.6021 

6.494  RUN  a 155.DOO  RM.  a 6.567  BETA  a -a. 597 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

x/c 


,000 

.0969 

-.0443 

.020 

-,6998 

,030 

-.0914 

.046 

-.OJ45 

.030 

-,6998 

,063 

-.0618 

.150 

-.4449 

.177 

-.0627 

.£30 

-.6995 

a 274 

-.0666 

.402 

-.0702 

, 365 

-.1669 

.630 

-.3349 

,730 

-.1484 

.760 

-.5590 

.606 

-.3974 

MACH  l 2)  a 1.094  ALPHA  ( 2)  B 
section  ( lnwiNc  lower  surface 
2Y/B  ,4360  ,7710 


OWE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PACE  533 


1A70  or  712  SI  P2  PS 


WIN!  LOWER  SURFACE 


MACH  1 a> 

* 1.094  ALPHA  l 

SECTION  I 

DWIN5  LOWER  SURFACE 

2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

.830 

-.3304 

.637 

-.3320 

.903 

-.3774 

.930 

-.3245 

.933 

-.392  6 

MACH  t 2i 

= 1.106  ALPHA  < 

SECTION  I 

1JWIN5  LOWER  SURFACE 

2r/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.0935  .1211 

.020 

-.6381 

.030 

-.0100 

.048 

-.0069 

.030 

-.6461 

.083 

-.0172 

.150 

-.3000 

.177 

-.0243 

.230 

-.0939 

.274 

-.0318 

.402 

-.0321 

.363 

-.1444 

.630 

- ,2600 

.730 

-.1341 

.760 

-.5401 

.808 

-.3518 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4. SIS  RUN  = 133.000  rn/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5,367  BETA 


.850 
.837 
.903 
.930 
.9  93 


-.3119 


-.4823 

-.3426 

-.9779 


IRF7L37) 


-6.397 


-.3017 


DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7D 


PAGE  854 


1AT0  01  T12  St  P2  PS  VJtNS  LOWER  SURFACE 

NACN  l !t  a t *114  ALPHA  l 47  a -2.083  RUN  a 133,000  RN/L  = 6.567 

SECTION  l llVrtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT*  VARIABLE  CP 

2T/B  .4380  .7710 

x/c 


.000 

.1080 

.2454 

.0*0 

-.6394 

.0*0 

.0413 

.040 

.0339 

.050 

-.5093 

.005 

.0243 

♦ 150 

- .0390 

.177 

.0121 

.250 

-.0447 

.274 

.0038 

.402 

.0011 

.5*5 

-.1087 

,650 

-.2063 

♦750 

-.1112 

,760 

-.5243 

,B06 

-.3330 

.650 

-.3021 

.657 

-.4230 

.605 

-.4933 

.950 

- . 3048 

,953 

-.5312 

MACH  C 2)  a 1.H2  ALPHA  ( 5)  a .14?  RUN  a 155,000  RN/L  a 6,567  SETA  a -5,597 

SECTION  ( DVJING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


?T/B 

.4300 

.7710 

VC  , 

,000 

,DB37 

,3?1A 

.020 

- ,3409 

.030 

.0761 

,046 

.0693 

,030 

-.1151 

,065 

•W4 

♦ 150 

-.o?94 

.m 

.0469 

.250  * 

.0020 

,274 

.0303 

.402 

,0340 

,565 

-.0703 

.650 

-.2700 

• 750 

-.1037 

,760 

-.3132 

,606 

-,3504 

WF7L5T) 

BETA  = -8.397 


OAU  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U7C 


PACE  83! 


iatq  o;  na  st  pa  ps  wing  lower  surface  irftl37) 

MACH  l 27  B l.ua  ALPHA  t 57  » .142 

SECTION  l 17W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/8 

.4360 

.7710 

x/c 

.630 

-.3216 

.037 

-.4274 

.903 

-.4702 

.930 

-.3323 

,936 

-.3236 

MACH  l 27  3 1.LQ5  ALPHA  l 67  » 2.326  RUN  a 133.000  RN/L 

SECTION  ( DWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.367  BETA  = -8,397 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

•QDQ 

.0318 

.4232 

.020 

-.0407 

,030 

.0907 

,049 

.0930 

.030 

.0269 

,063 

.0991 

.150 

.0263 

• 177 

.0664 

.250 

.0633 

.274 

,0608 

.402 

.0737 

.363 

-.0413 

.630 

.750 

.760 

.608 

.630 

.637 

.903 

,930 

.933 


- , 4944 
-.3263 


-.4433 

-.4773 


-.3176 


-.2366 

-.0994 


-.3375 


3372 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PACE  855 


HACH  ; 27  b 


U70  01  112  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7LS7) 

1.094  ALPHA  i 7)  = 4.530  RUN  S 135.000  k^L  s 6i367  fetA  = -8.397 


SECTION  l OWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /Q 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

-.0131 

.4365 

,020 

.1516 

.030 

.1030 

,048 

.1144 

.030 

.136B 

,085 

.1234 

.150 

.0362 

.177 

,1173 

.230 

.1110 

.274 

.1087 

.402 

.0960 

.365 

-.0266 

,630 

-.2335 

.750 

-.0617 

.760 

-.4782 

.808 

-.2775 

.830 

-,3i02 

.857 

-.4402 

.903 

- . 3103 

,930 

- . 3263 

.933 

-.3303 

MACH  < 2)  = 1.066  ALPHA  t 6)  * 6.748  RON  a iSS.006  RN/L  a 6,567  BETA  a -5.397  ' 

section  < owing  Lower  surface  dependent  variable  cp 


Zi/ B 

.4360 

.7710 

x/c 

.ooa 

-.0614 

<4714 

.020 

,E§3S 

.030 

.1177 

.04© 

.1330 

.030 

.2313 

.083 

.1494 

.130 

<0821 

.177 

.1433 

.230 

.1345 

.274 

,13i2 

.402 

.1148 

. 303 

-.0141 

.030 

-.2207 

.730 

-.0243 

.760 

-.4343 

.600 

-.2398 

DATE  07  NOV  74 


T ABULATED  PRESSURE  DATA  - IXTQ 


PACE  #57 


1X70  01  T12  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MAC*  {.  2)  = 1.0S6  ALPHA  ( #1  = 6.742 

SECTION  l DVItNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


S5Q 

-•2761 

637 

-.4389 

903 

- . 3292 

930 

- « 3117 

953 

.-.3327 

MACH  1 21  = 1.07#  ALPHA  l 9)  = B.941  RUN  a 1J5.000  RN/L 

SECTION  ( DVJtNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  .4360  .7710 


X/C 
.000 
.020 
.030 
,04# 
.050 
.063 
.ISO 
.177 
,250 
.274 
,402 
.563 
.650 
,730 
,760 
.806 
.#30 
,857 
■ 90S 
.930 
.953 


-.0720 

.1333 

.1522 

.1642 

.1329 

.1360 

.1133 

-.0130 


-.3992 

-.2382 

-.4722 

-.3487 


.4668 

,3802 

.3110 

.1048 

.1938 


-.1949 

-.0049 


-.2564 


-.3697 


8.367  BETA 


TRF7LS7) 


-8.597 


4980 


BA7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  636 


1A7Q  01  712  SI  P2  PS  — VHN6  LOVER  SURFACE  WFT'l'ST) 

Mach  l ST  a l.ISS  ALPHA  <.  1>  a -6.733  ROM  a 148.000  RN/L  a >.100  BETA  a -6.664 

SECTVCM  t UW1N5  LOVER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/0  .AS SO  .7710 


X/C 


.Ooo 

.0276 

-.1026 

.020 

-.7070 

.030 

-.1676 

.046 

-.1273 

•030 

-.7047 

.063 

- .0901 

.ISO 

-.4480 

.177 

-.1104 

.230 

- *7sSl 

.274 

-.1187 

.402 

-.1025 

.863 

- *1916 

.680 

-.2731 

,730 

-.1702 

.760 

-.3137 

.606 

-.4376 

.830 

-.3064 

.837 

-.4937 

.903 

-.3113 

.930 

-.4374 

-.9  33 

-.3494 

6.4^S  RON  n 146.000  RH/L  a T.lbO  BfetA  _ a -8.664 

bEPtNOBTr  VARIABLE  cp 

X/C 


•Ooo 

.1135 

.0181 

*oio 

-.6467 

.030 

-.1248 

.046 

-.OSes 

.030 

‘•iSSlo 

.083 

-.o7oq 

.130 

- ,3979 

>177 

-.0626 

.230 

- , 6202 

.274 

-.0806 

.402 

-.0691 

.363 

-.1607 

.630 

-,24ol 

.730 

-.1079 

.760 

-.4923 

.606 

-.4272 

mach  i s>  a i.aoo  Alpha  i t)  a 
SECTTCN  ( LOVER  SURFACE 

2V/B  .4360  ,7>lO 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  859 


1870  01  712  si  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  < 5>  a 1.200  ALPHA  1 2>  a -6.465 
SECTION  1 DWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4360 

.7710 

VC 

.650 

-.2671 

,93? 

-.4914 

,903 

-.4707 

,930 

-.4595 

,933 

-,5156 

MACH  t 5)  a 1.208  ALPHA  ( Z)  a -4.259  RUN  a 146.000  RN/L  a 7,109  BETA 

SECTION  l 1 TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  ,4560  .7710 

x/c 


.000 

.0871 

• r428 

,030 

-.6585 

.030 

-.0501 

.049 

-.0248 

,050 

-.6170 

.095 

- .0520 

.130 

-.5109 

.17? 

-.0545 

• 350 

-.1218 

.374 

-.0402 

.402  / 

- .0524 

.363 

-.1221 

.650 

-.2175 

.750 

-.0672 

.760 

-.4721 

.809 

-.4104 

.950 

-.2317 

.657 

-.4882 

.905 

-.4565 

.950 

-.4161 

.953 

-.4804 

IRF7L57) 


* -6.664 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA6E  860 


747Q  01  712  SI  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 

HACW  l 55  * *.213  ALPHA  l 45  » -2.1342  RUN  ■ 148.000  RN/L  » .7,100  BETA 

SECTION  1 15W1ND  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7LJ7) 

» -8,684 


ev/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.ooo 

.1064 

.2399 

.020 

- , 3882 

.'050 

.0319 

.048 

.0247 

.050 

-.5310 

.095 

,0120 

.150 

-.1036 

.177 

.0020 

.250 

- .0730 

.274 

- .0003 

.402 

.0033 

.565 

-.0982 

.650 

-.1993 

.750 

-.0623 

.760 

-.4512 

.80S 

-.3824 

.850 

-.2219 

.657 

-.4738 

.005 

-.4103 

.950 

-.4192 

,953 

-.4569 

MACH  I 5) 

= 1. 

209  ALPHA 

SECTION  < 

DWtNO  LOWER  SURFACE 

2Y/B* 

.4360 

.7710 

X/C 

.oob 

.0998 

.3492  ' 

,020 

-.4190 

.030 

.0714 

.048 

.0838 

.050 

-.1983 

.085 

.0532 

.130 

-.0380 

.177 

.0409 

.230 

-,0148 

.274 

.0372 

.402 

.0396 

.563 

-.0522 

.830 

-.1886 

.730 

-.0494' 

.760 

-.4360 

.608 

-.3399 

.200  RUN  a 148.000  RN/L  . a 7,100  BETA 

dependent  variable  CP 


-9,654 


DATE  ot  nov  ta 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7D 


PAGE  961 


1ATO  01  T12  SI  P2-PS-  VjlNG  LOW®  SURFACE 


HACH  l 3)  a 1.209  ALPHA  ( 5)  a .208 


3ECT1QN  ( 1)V)1NG  LOWER  SURFACE 


27/0 

.4360  .7710 

X/C 

.830 

-.2393 

.837 

-.4634 

.903 

-.4201 

.930 

-.4393 

.933 

-.4273 

MACH  l 31 

a 1.204  ALPHA 

SECTION  t 

lHWlNG  LOWER  SURFACE 

2^/0 

.4390  ,7710 

x/c 

• COO 

,0329  .4140 

.020 

-.0991 

.030 

.0949 

.046 

.0933 

.030 

.0073 

.063 

.0968 

.130 

,0069 

.177 

.0863 

,230 

,0687 

.274 

,0619 

.402 

.0619 

.363 

-.0136 

,650 

-.1741 

.750 

-.0434 

.760 

-.4171 

.60S 

-.3273 

.950 

-.2497 

.837 

-.4349 

.90S 

-.4373 

.950  -.4323 

.9  53 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.431  RUN 


149.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


T.100  BETA 


IRF7US7) 


= -9.664 


-.4332 


OME  or  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAiE  662 


U70  07  772  37  P2  P6  LINO  LOWER  SURF  WE 

MACH  K 37  * 7.137  ALPHA  1 7)  a 4.327  RUM  a 143.000  RN/L  » 7.700  BETA 

SECTION  ( 1IVUN7  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2*/0 

.4360 

X/C 

,OOQ 

.0164 

.020 

,QW 

.1203 

.040 

.1269 

,030 

♦oas 

.1389 

,130v 

♦ 1*?7 

.1263 

,250 

,274 

.1213 

• 402 

.1178 

.593 

.0190 

,650 

*750 

,760 

— .3946 

.eos 

-.2835 

• 650 

• 637 

- .4272 

• 905 

-.4435 

•950 

,933 

-.4302 

HA.CH  t 3) 

a 1 

SECTION  i 

17VI1N6 

STf/S 

.4380 

X/C 

,000 

- .0216 

,020  ‘ 

*030 

.1479 

.046 

.1656 

,050 

,063 

• 1800 

.130 

•i?r 

.1716 

,250 

.274 

.1374 

,402 

.1460 

♦ 563  ' 

.0381 

.650 

i75D 

.750 

-.3902 

,606 

-.2393 

.7710 

,4S10 

,1163 

.1414 

.0547 

.1531 

-,13S3 

.0034 

-.2072 

-.4162 

,163  ALPHA  t 8V  * 

Lower  surface 

.7710 

.4716 

.3006 

.2633 

.0383 

.2111 

-.1174 

.0407 


8.082  RUM  a 148.000  RU/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,  IDO  SETA 


(RFTL377 
* -8.664 


-8.864 


DATE  67  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  663 


WINS  LOWER  SURFACE 


MACH  I 31  a 1.168  ALPHA  l 81  a 6.682 


SECTION  l 11W1N6  LOWER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4366  .7710 


X/C 

.630 

.637 

.901 

.910 

,913 


1.175  ALPHA  l 81  a 


RUN  » 148.000  RN/L  a 7.100  BETA  a -6.664 


SECTION  < 11VJING  LOWER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4360  .7710 


X/C 

.000 


-.0937 

.0663 


1129 


/ 

DATE  07  NOV  74  7ABULATE0  PRESSURE  DATA  -',  U70 

1A70  61  7«  SI  P2-P8  WN6  LOWER  SURFACE  IRF7L37) 

MACH  l 4)  a 1.304  ALPtiA  1 1)  a -8.804  Ruh  a 104.000  RN/i. ' a 7,889  BE7A  a -6.712 

SECTION  l DW1N0  LOWER  SURFACE  ) DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Zy/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.ooo 

.0407 

.0136 

.020 

- . 4980 

.030 

-.1544 

.048 

-.1308 

iOSO 

—.4978 

.085 

-.1409 

.130 

-.2802 

.177 

-.104i 

.250 

-.4928 

.274 

-.0968 

.402 

- .0669 

.565 

-,il42 

.'630 

-.1652 

.750 

-.1146 

.760 

-.3117 

.806 

-.2769 

.850 

-.1828 

,837 

-.3643 

.903 

-.4313 

.930 

-.2948 

.933 

-.4660 

MACH  1 4) 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  ( 

DW1N6  LOWS!  SURFACE 

ZyJ'B 

,4360 

-.7710 

X/c 

.000 

i& 31<J 

,b)53  • 

;b'2o 

-;4$58 

;030 

-.1493 

-.048 

-.12li 

.030 

- i444i 

-.083 

-.1267 

.130 

--,2524 

1177 

-.0692 

.230 

-;4'442 

.&74 

-.0839 

.402 

-.0346 

1363 

-.1033 

.630 

-.1323 

.730 

-.1078 

-.760 

-.3065 

,808 

-.2667 

6.599 


RUN  = 104.000  RfVL 


DEPENDENT  vAlUABLfc  CP 


7.689  BETA  « -8.712 


PACE  664 


DME  07  NOV  74 


T4BUL4TE0  PRESSURE  04T4  - 1470 


P49E  865 


1470  01  T12  SI  P2  P8  . VilHC  LOWER  3U1F4CE  IRFTL571 

MACH  t 41  a 1,504  4LPH4  t 21  a -9.599 
SECTION  1 11  WINS  LOWER  SURF4CE  DEPENDENT  V4R149LE  CP 


.4560 

..7710 

x/c 

.63Q 

-.1784 

.657 

-.3565 

.605 

-.4249 

.650 

-.2913 

.630 

-.4543 

M4CH  1 41  a 1,504  4LPH4  1 3)  a -4.593  RUN  = 104.000  RN/L  a 7,6*9  BET 4 = -8.712 

SECTION  < 11W1N9  LOWER  SURF4CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7W/Q 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.0164 

.1851 

.020 

-.4412 

.030 

-.0620 

.048 

-.0584 

.050 

-.4327 

.085 

-.0534 

.150 

-.1930 

.177 

-.0470 

.250 

-.2368 

.274 

-.0452 

.402 

-.0260 

.565 

-.0794 

.650 

-.1350 

.750 

-.0998 

.760 

-.3038 

.808 

-.2587 

.850 

-.1691 

.857 

-.3481 

.905 

-.4190 

.950 

-.2567 

.953 

-.4565 

DATE  07  NCiV  7 A 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PADE  868 


UTO  01  TIE  Si  P2  PB  WIND  LOWER  SURFACE 

MACH  l A)  = 1 .50 A ALPHA  t 4)  3 -2,119  RUN  = 104,000  RN/L  = 7,699  BETA 

SECTION  t-  11 WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4380 

.7710 

X'C 

.ooQ 

.0565 

.2798 

.020 

-.4121 

.050 

.0089 

,048 

.0017 

,090 

-.3843 

.095 

- .0031 

.150 

- ,0909 

.177 

-.0101 

.250 

-.0584 

.274 

- .0092 

.407! 

.0085 

.365 

- .0450 

.650 

-.1254 

.750 

-.0819 

.760 

-.2959 

.608 

-.2402 

.850 

-.1536 

.857 

-.3339 

,905 

-.4084 

,950 

- .2729 

.953 

-.4519 

MACH  1 41  a 1,504  ALPHA  { 91  a ,140  RUN  * 104,000  RN/L  a 7.699  BETA 

SECTION  ( 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.0727 

.3637 

,020 

-.3048 

.030 

.0444 

,046 

.0413 

.0  30 

- .2324 

,005 

.0399 

.150 

-.0214 

.177 

.0332 

' 

,230 

.0148 

.274 

.0341 

,402 

.0502 

*563 

-.0054 

,630 

-.0899 

.730 

-.0257 

.760 

-.2799 

.600 

-.2129 

IRF7L571 

-8.712 


a -9.712 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * IA70 


PAGE  067 


IA70  07  TIE  SI  PETS  WIND  LOWER  SURFACE 

NACH  l 41  * 1.504  ALPHA  t 5)  a .140 

SECTION  1 VSVrtW  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /ft 

.4360 

■ 7710 

vc 

.830 

' ,1096 

.837 

-.3135 

.903 

-.Soil 

.930 

- .2429 

.933 

-.4376 

MACH  i 4)  a 1.504  ALPHA  1 6)  = 


SECTION  t 15VRN6  LOWER  SLIT  FACE 


»/B  *4560  .7710 


x/c 

.000 

.oao 

.030 

.048 

.030 

.095 

.150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.563 

.630 

.750 

«760. 

.608 

.630 

.637 

•90S 

,930 

.936 


.0366 

.0773 

.0797 

.0930 

.0023 

.0933 

.0900 

.0360 


— .2609 
-.1023 

- .2097 
-.3717 

-.4232 


.4243 

-.0994 

-.0219 

.0236 

.0763 

-.0328 

.0246 

-.0830 


2.336  RUN  3 104,000  RtVL  =*  7.609  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7LS7) 


a -0,712 


,2276 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0 ATA  IA70 


PACE  969 


1A70  07  712  Si  P2  PS  VANS  LCM01  SURFACE 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  t 71  a 4.613  RUN  a 104.000  RN/L  a 7.689  BETA 

SECTION  t 11WINC  UCWER  SURFACE  - DEPENDENT  VARIABLE  CP  - - 


2V/B 

<4380 

.7710 

x/c 

.ooo 

.0204 

.4616 

.020 

.0836 

.030 

.1068 

.048 

.1200 

.050 

.1160 

.085 

'.1322 

.150 

.0623 

.177 

.1336 

.250 

.1304 

.274 

.1325 

.402 

.1407 

.565 

.0618 

.850 

.0237 

.750 

.0917 

.760 

-.2480 

.809 

-.1590 

.850 

-.0375 

.857 

-.2711 

.905 

-.3547 

.9  50 

-.1909 

.953 

-.4079 

MACH  I 41 

= 1. 

504  ALPHA 

SECTION  I 

11WINC  LCWER  SURFACE 

2Y/Q 

,4360 

,7710 

X/C 

.QQQ 

-.0143 

,4717 

.020 

.2401 

,030 

.1348 

♦ 040 

.1502 

.050 

.2341 

,oe5 

.1636 

,130 

.0965 

.17? 

.1680 

.230 

.1759 

♦ 274 

.1682 

.402 

.1719 

.363 

.0027 

.630 

,0643 

.750 

.1342 

.760 

-.2357 

.606 

-.1323 

6,629  RUN  a 104. OOQ  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.699  BETA 


(RF7LS71 
a -8.712 


-8.712 


OATE  0T  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - 1A7Q 


PACE  *69 


1A70  O'  ’12  Si  P2  PS  WIND  LCMER  SURFACE  WF7L5T) 

MACH  l 4)  a 1.504  ALPHA  t 6>  a 6.629 
SECTION  ( DVI1HG  LOWER  SURFACE  DEPENDED  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4860 

.7710 

X/C 

,630 

.0059 

,637 

-.2494 

.903 

-.8338 

,950 

-.1566 

♦ass 

- .3090 

MACH  t 41  = 1.5Q4  ALPHA  C 91  = 

SECTION  1 UVJIN&  LOWER  SURFACE 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

*000 

-.0340 

,5020 

,020 

.3411 

.030 

.1413 

.048 

.1558 

,050 

' .3100 

.085 

.1673 

.130 

.1241 

.177 

.1749 

.230 

.2103 

,274 

.1761 

.402 

.1765 

.363 

.0818 

.630 

.1875 

,730 

.1862 

.760 

— .2306 

,803 

-.1031 

.830 

.0450 

.637 

-.2261 

,905 

-.3159 

.950 

-.1312 

.9  53 

-.3667 

9.082 


RUN 


104  .ODD  RN/L  s 


7.689  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-6.712 


OMt  07  NOV  74  -TABULATED  PRESSURE  DATA  UW  PACE  870 

U70  01  T12  al  pj  ps  VrtNC  LOWER  SURFACE  (RF7L581  l 25  SEP  74  1 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


8REF  * 

2690.0000  SO. FT. 

XMRP  a 

1076,6800 

IN.  -XO 

BETA  a 

8,000 

ELV-1  = 

8.000 

LREF  a 

474;81Q0  IN. 

vmp  a 

.0000 

IN.  VO 

ELV-2  = 

12,000 

ELV-3  = 

12.000 

BREF  a 

936.6600  IN. 

2MRP  a 

375.0000 

IN.  20 

ELV-4  a 

12.000 

BOFLAP  a 

.000 

SCALE  a 

.0150 

ELV-TB  a 

12.000 

ELV-OB  = 

10.000 

MACH  ( 11  = .897  ALPHA  ( 1)  a -8.269  RUN  a 93.000  RN/L  a 6.011  BETA  a 8.466 

SECTION  1 V1VHN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4860  .7710 

X/C-  • 

,000  .2761  ,2026 

.020  -1,0542 

.030  - .3390 

.048  -,244V 

.030  * -1.0233 

.083  -.3459 

.150  -.5229 

,177  -,1989 

.250  -.4403 

.274  -.1143 

.402  ,0540 

.365  ,0699 

.650  ■ -.1370 

.750  ,0385 

.760  -.4718 

.808  -.1376 

'•850  -;2799 

.857  -.2656 

.905  -,-3893 

.930  -.2034 

.953  -.3967 

MACH  (11  a ,897  ALPHA  ( 21  a 
SECTION  ( llvrttto  LOWER  SURFACE  - 
2V/B  .4360  ,7710 

.3762  .3334 

-,»3l5 

-.1687 
-.1278 

* ,6843 

-.1944 

-.2278 

-.1064 

-.1909 


X/C  ' 
;ODQ 
.020 
,030 
,048 
.050 
.083 
;150 
.177 
.280 


-6.111  RUN  a 93.000  RN/L"  a 6.011  BETA  "=  8.466 

DEPENDENT  VARIABLE  CP  • 


OATt  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U7Q 


PAOE  671 


U70  01  TIE  Si  PE  P8  WIND  LOWER  SURFACE 


iRFTLSS) 


MACH  l 11  » .897  ALPHA  i E)  a -S.1U 

8ECT1W  l liUTNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZX/ B 

.4560 

.7710 

X/C 

,E74 

- .0409 

.408 

.0916 

,S«5 

.0876 

.650 

-.1403 

.750 

.0779 

.760 

-.5548 

.606 

-.0616 

.850 

-.3103 

.057 

- .8544 

.905 

-.3990 

.950 

-.1936 

.955 

-.4314 

MACH  l 1)  a ,698  ALPHA  < SI  a -8.971  RUN  a 93.000  RN/L  s 6,011  BETA  a 6.466 

SECTION  C llWINt  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VMUABLE  CP 

8V/B  .4360  .7710 

x/c 


.000 

.4476 

,4607 

.080 

-.8019 

.030 

-.0158 

.048 

-.0100 

.050 

-.4619 

.085 

-.0765 

.150 

-.0833 

.177 

-.0876 

.850 

-.0836 

.874 

.0810 

.408 

.1864 

.565 

.1017 

.650 

-.1803 

.750 

.0918 

,760 

-.8663 

.eoa 

-.0845 

.850 

-.8863 

.857 

-.8487 

.905 

-.3953 

.950 

-.1785 

.953 

-.4490 

DATE  07  NCW  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - tATO 


PACE  672 


MACH  ( t>  » 


,637 


IA76  Ql  714  Si  P4  P» 
ALPHA  1 4)  a -1.794  RON  « 


WINS  LCAiER  SURFACE 
93,000  RU/L  » 6.011  BETA 


SECTION  ( 1) VitNS  LOWER  SURFACE 


4VB 

.4360 

,7710 

VC 

.000 

,4910 

.3606 

.020 

-.3577 

.030 

,1447 

.046 

,1043 

,050 

-.1634 

.065 

.0297 

,i5n 

-.0246 

,177 

,0449 

,230 

-,0ol7 

.574 

.0764 

.402 

,1353 

• S&3 

.1119 

.650 

-.0736 

.730 

.129b 

1760 

-.1662 

.60S 

.0147 

.650 

- .2669 

.657 

-.2423 

.903 

-.4069 

.930 

-.2712 

.953 

-.4739 

MACH  l 1) 

a 

,896  ALPHA  ' 

SECTION  t 

llVftNS 

LOST  SURFACE 

2?/B 

.4330 

.7710 

Vc 

.OOQ 

,3031 

.6161 

.020 

- *0348 

.030 

,2361 

,046 

.1994 

.030 

-*0009 

*083 

,1209 

.130 

.0431 

.177 

*1116 

,230 

.0544 

.474 

,1273 

,402 

,1879 

.593 

.1239 

.530 

-.0492 

.730 

*1322 

.760 

-.1361 

.60S 

.0390 

DEPENDENT  variable  CP 


.363  RUN  a 93.000  RTVL 

DEPENDENT  VAR  t ABLE  CP 


6,011  BETA 


WF7L56) 

S.46S 


a 6.466 


CATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I MO 


PAGE  STS 


IA70  01  712  SI  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 


MACH  l 1)  * .696  ALPHA  t 51  = ,S63 

SECTION  l DWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

• 7T10 

X/C 

.ft  SO 

-.2501 

.657 

-.2393 

.005 

-.4065 

.950 

- .4260 

.953 

-.4213 

MACH  l 1)  = .900  ALPHA  l 6)  = 2.516  RUN  = 93.000  RtVL  = 6.011  BETA 

SECTION  l UWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZY/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.4964 

.6272 

,020 

.I960 

.‘030 

.3313 

.04ft 

.2646 

.050 

.1559 

.OB  5 

.2023 

.150 

.0683 

.177 

.1727 

.250 

.1082 

.274 

.1744 

.402 

.2165 

» 565 

.1412 

.650 

-.0167 

.750 

.1793' 

.760 

-.0962 

.606 

.0612 

.650 

-.2309 

.657 

-.2373 

.905 

-.4100 

.950 

-.4493 

.953 

-.4249 

(RFTL5S) 


6.466 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U?0 


PACE  074 


MACH  t 1>  « 


.899 


U7Q  01  TIE  51  P2  P8 
ALPHA  t 7)  » 4.883  RUN  a 


WINS  LOWER  SURFACE 
93.000  RN/L  » 8.011  BETA 


IRF7L36) 
a 8 .485 


SECTION  l 15VJINC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4633 

.3963 

,oao 

.3700 

,030 

.4071 

.048 

.3344 

.CSC 

.2843 

.083 

.2677 

.130 

.1053 

.177 

.2198 

.aso 

.1347 

.274 

.2084 

•402 

.2340 

.363 

.1439 

,630 

.0162 

.730 

.1992 

.760 

- .0277 

.806 

.0768 

.630 

-.2133 

.837 

-.2322 

.903 

-.4230 

.930 

-.4540 

.933 

-.3310 

MACH  { 11  a .899  ALPHA  ( 6)  S 6.819  RUN  a 93.000  . RN/L  = 8.011  BETA 

SECTION  l DWINC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE-  CP 

2T/B  .4380  ,7710 

X/C 


.000 

.4286 

.3433 

.020 

.4942 

.030 

.4663 

.048 

.4102 

.030 

.3891 

.083 

.3196 

*130 

.1410 

.177 

.2372 

.230 

.2021 

*274 

.2361 

.402 

.2430 

.363 

.1472 

.630 

.0491- 

,750 

.2201 

.760 

.0076 

.608 

.0747 

8.486 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  673 


U7Q  01  TIE' 31  PE  p6  WING  LOWER  SURFACE  IRF7LS6) 

MACH  l 1)  a .633  ALPHA  l 8)'  = 6.813 

3ECT1CN  t UW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


t»/B 

.4360 

,7710 

X/C 

-.1903 

.03? 

-.2703 

,003 

-.4343 

.030 

-.4319 

.953 

-.3760 

MACH  c 1)  3 .900  ALPHA  l 9)  a 8.977  RUN  a 93.000  RN/L  a 6.011  BETA  a 8.466 

SECTION  l UVJlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

EY/B  .4360  .7710 

x/c 

.OOO  ,4E1Q  .4983 

• OEO  . 564E 

.030  .3047 

.046  .4430 

.030  . 4708 

.083  .3437 

.130  .1708 

.177  .E7SE 

.230  .2444 

.274  .2471 

.402  .2434 

.365  .1422 

.630  .0777 

•730  .2394 

.760  .0090 

.808  .0364 

.650  -.1631 

.637  -.2906 

.903  -.4409 

.950  -.4021 

.933  -. 


3614 


BATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  076 


IA70  07  T12  SI  PE  P6  VINO  LOWER  SURFACE 

HACM  l 27  » 1.076  ALPHA  1 1)  » -6.676  RUN  a 86.000  RN/L  a 6,758  BETA 

SECTION  t DW1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3423 

.3783 

.020 

-.9333 

.030 

- .2369 

.046 

-.1897 

.050 

-.9704 

.063 

-.1637 

.150 

-.3069 

.177 

-.1733 

,250 

-.7638 

.274 

-.1099 

.402 

-.1924 

.563 

.2272 

.630 

.0373 

.730 

.2906 

.780 

-.4309 

,606 

-.1498 

,630 

-.0908 

.837 

-.4431 

.903 

-.3772 

.950 

-.3361 

.953 

-.7001 

. MACH  l 2)  a 1.094  ALPHA  ( 2)  s -8.464,  RUN  a 66,000  RN/L  a 6,756  BETA 

SECTION  < DVANO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


»(YB 

.4360 

.7710 

x/c 

sOba 

.4342 

.4747 

.aid 

-.8383 

.030 

- .0830 

,040 

- ;Q122 

.030 

-.6361 

,003 

-.0678 

.130 

-.4218 

.177 

- . 1032 

.230 

-.1316 

.274 

-.0421 

.402 

.1162 

.563 

.2791 

.630 

.0737 

.730 

.2960 

.760 

-.3903 

.600 

-.0994 

IRF7L58) 

6.644 


6,644 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAOE  877 


U70  01  TIE  si  P2  P8  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  1 t)  ■ 1.094  ALPHA  1 21  a -6.464 

SECTION  l UVUN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.650 

-.0591 

.857 

.905 

-.3601 

.950 

* 

-.3339 

.953 

-.G?20  * 

MACH  t 2)  a 1,105  ALPHA  ( 3)  = -4.274  RUN  a 86.000  RN/L  a 6.756  BETA 

SECTION  1 11  WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/Q  .4360  .7710 

x/c 


.000 

.5192 

.5596 

.020 

-.7145 

.030 

.0530 

.048 

.0753 

.050 

-.7233 

.065 

-.0177 

.150 

-.2135 

.177 

-.0375 

.250 

.1562 

.274 

.0066 

.402 

.2467 

.565 

.3213 

.650 

.0597 

.750 

.3167 

.760 

-.3652 

.608 

-.0561 

.850 

-.0273 

.657 

-.3695 

.905 

-.5420 

.950 

-.3087 

.953 

-.6626 

1RP7L56) 


a 6.S44 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 1470 


PACE  878 


7470  01  712  SI  P2  PS  VJlNO  LCWER  SURFACE 

H4CH  1^21  * 1.112  4LPM4  l 4)  » -2.068  RUN  a 86.000  RN/L  = 6.756 

SECTION  ( UW7N6  LOWER  SVMFACE  DEPENDENT  V4R74BLE  CP 

2V/B  ,4360  .7710 


X/C 


.000 

.3619 

.6406 

.020 

-.3303 

.030 

.1.795 

.046 

.1668 

.030 

-.4194 

.063 

.0400 

.130 

.0636 

.177 

.0332 

•25.0 

.1900 

.274 

.1450 

.402 

.3106 

.363 

.3439 

.630 

.0226 

.730 

.3363 

.760 

*.3461 

.608 

- .0364 

.830 

-.0016 

.637 

-.3303 

.903 

-.5274 

.930 

-.2912 

.933 

-.657,4 

M4CH  t Z)  = 1.110  ALPH4  l 3)  a .130  RUN  a 66,000  RN/L  - 6.756  BETA  a 6.644 

SECTION  ( 1NW1N&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Zr/B  .4360  .7710 

x/c 


,000 

.3786 

.7286 

.020 

.0067 

• 030 

.2920 

,04ft 

.2383 

*050 

.1062 

.035 

.1587 

.150 

.1169 

.177 

.1672 

,250 

.2464 

.274 

.2241 

.402 

.3462 

.565 

.3373 

.650 

.6009 

.750 

.3483 

.760 

-.3426 

.808 

-.0283 

(RF7LS8) 

BETA  = 8 . 644 


DATE  07  NOV  74 


7 ADULATED  PRESSURE  DATA  - IATO 


PAGE  #79 


IA70  01  712  Si  P2  P#  WING  LOWER  SURFACE 


MACH  l Z)  a 1.110  ALPHA  l SI  a .130 
SECTION  l ITWtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ey/a 

.4360 

.7710 

X/C 

‘ 

♦ 930 

.0009 

•as? 

-.3466 

-.326# 

.930 

-.2925 

.933 

-.6394 

MACH  1 2)  a 1,105  ALPHA  l 6)  3 2,533  RUN  - #6.000  RN/L  a 6.736  BETA 

3EC77CN  ( 1)\WTNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  ,7710 


x/c 


.OQO 

.3716 

.7396 

.020 

.3044 

.030 

.3923 

.046 

.3467 

.030 

.2912 

.083 

.2629 

.130 

.1603 

.177 

.2323 

.230 

.3004 

.274 

.2669 

.402 

.3793 

.363 

.3710 

.630 

.0042 

.730 

.3390 

.760 

-.3414 

.606 

-.0186 

.830 

-.0006 

.#37 

-.3437 

.90S 

-.3263 

.930 

-.2949 

.933 

-.6630 

(RF7L36) 


#•644 


DATE  07  NOV  74 


T ABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PACE  680 


1A70  01  712  Si  P2  PS  VrtNC  LOWER  SURFACE 


MACH  l 2)  a 1,036  ALPHA  1 7)  a 
8ECT1CM  t UVUNC  LOWER  SURFACE 


27 />B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.3386  ,7299 

.020 

.4960 

.030 

.4694 

.048 

.4222 

*030 

.4304 

.085 

.3440 

.130 

.1920 

.177 

.3197 

.250 

.3436 

.274 

.3360 

.402 

.4036 

.363 

.3803 

.630 

.0141 

.730 

.3664 

. 760 

-.3437  , 
— ,0120* 

.808 

.830 

- .0031 

.837 

-.349(5 

.903 

-.3337 

,950 

- .2973 . 

.933 

-.8318 

MACH  l 2) 

= . 1.087  ALPHA 

SECT1CN  < 

DW1N0  LOWER  SURFACE 

2V/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.4693  .7032 

.020 

.6089 

.030 

. 3389 

.048 

.4901 

.030 

.3212 

.083 

.4069 

.130 

,2113 

.177 

.3537 

.230 

.3715 

.274 

.3344 

.402 

.4026 

.363 

.3639 

.630 

.0199 

.730' 

.3691 

.760 

.3489 

.808 

.0111 

4.S46  RUN  a 86.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.736  RUN  = 86.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.756  BETA 


6.756  BETA 


IRF7L56) 

8.644 


8.644 


0A7E  07  NOV  74 


TABULA7E0  PRESSURE  DATA  - U70 


PASE  881 


IATO  01  TIE  31  Pi  PS  - VANS  LOWER  SURFACE 
MACH  t SI  a 1.067  ALPHA  ( 6>  a 6.736 
SECTION  1 UVANS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


SEY/B 

*4360 

.7710 

X/C 

.850 

-.0017 

.857 

-.3380 

.905 

-.5103 

.950 

-,2633 

.953 

- . 5992 

MACH  ( i)  a 1.076  ALPHA  131  a .8,931  • RUN  = 86.000  RN/L  a 6.756  BETA 

SECTION  < uvnuo  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4350  .7710 

X/C 


.000 

.4708 

.6635 

.020 

.6985 

.030 

.5899 

.048 

.5333 

,050 

.5961 

.085 

.4369 

.150 

.2286 

.177 

.3669 

.250 

.3960 

.274 

,3573 

.402 

,3878 

.565 

.3412 

.850 

.0379 

.750 

.3721 

.760 

-.3445 

.80S 

,0074 

.850 

-.0005 

.857 

-.3212 

.905 

-.4433 

.950 

-.2152 

.955 

-.5132 

(RF7L58) 


a 8.644 


BMC  07  NOV  74 


7 ABUL ATED  PRESSURE  0474  * I47Q 
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7470  07  772  S7  P2  PB  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7L381 

M4CH  { 21  a 7.789  4LPH4  t 71  a -8.604  ’ RUN  a 85.000  UN/L  a 7.756  BETA  a 8.856 

8ECT7CM  7 71W7N6  LOWER  SURFACE  DEPENDEN7  VARIABLE. CP__ 

«Y/B  .4560  ,7710  • 

VC 


.000 

.3077 

.4376 

.020 

-.7339 

.030 

-.2440 

.048 

-.2704 

.050 

-.7937 

.065 

- .2386 

il5Q 

-.4209 

.777 

- .0546 

.250 

-.8547 

.274 

-.0330 

.'402 

-.7268 

.565 

.2763 

.630 

.0803 

.730 

.3863 

.760 

- .2799 

.600 

- .0209 

,830 

.0380 

.837 

- ,3004 

.903 

-.4320 

.930 

-.2035 

.933 

- . 3782 

H4CH  < 51  a 7.198  4LPH4  t 21  = -9.326  RUN  a 85.000  RN/L  a 7.756  BET 4 a 8.658 

SECTION  < 7) WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


; 4360 

.7770 

X/C 

.ODD 

.37,33 

.3773 

,020. 

-.6837 

.030 

-.7637 

,04ft 

-.7497 

♦ 030 

-.7098 

♦Oft  5 

-.7920 

• 150 

-.3394, 

♦ 177 

,0283 

,230 

-.4074 

.274, 

,0208 

• 402 

-.0703 

.563 

.3329 

,630 

.7  383 

,730 

.4082 

.760 

-.2397 

.806 

.0162 

0A7E  07  NOV  74 


T A9UL  ATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  663 


UTO  Cl  Tt2  si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L56) 

MACH  (V  i 1.19S  ALPHA  ( 21  a -6.326 
SECT l CM  l 1TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

.0724 

.637 

-.2603 

.003 

-.4243 

.030 

-.1930 

.033 

-.3347 

MACH  l 3>  a 1.206  ALPHA  l 3)  = -4.114  RUN  = 63.000  RN/L  a T.156  BETA  = 6.636 

SECTION  { I TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2</B  .4360  . 7710 

X/C 


.000 

.4263 

.6038 

.020 

-.3768 

.030 

-.0698 

.046 

- .0976 

.050 

-.5926 

,0S5 

-.0624 

.ISO 

-.2674 

.177 

.0633 

.230 

-.1231 

,274 

.0539 

.402 

.0906 

.363 

.3723 

.630 

.1712 

.730 

.3999 

.760 

-.2420 

.60S 

.0477 

.630 

.0931 

.637 

-.2441 

.903 

-.4043 

.030 

-.1783 

.933 

-.3447 

DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


P4CE  084 


7470  07  772  57  P2  P8  VI7N0  LOWER  SURFACE 

M4CM  7 57  5 7,270  ALPHA  7 4)  a -7.905  RUN  = 05,000  RN/L  = T.73S  BETA 

SECT 7 W 7 71WN6  LOWER  3URF4CE  OEPENOEN7  VAR 7 ABLE  CP 


2V /B 

.4360 

.7710 

77/C 

.000 

.4637 

.6714 

,020 

-.4343 

,030 

.0788 

.040 

.0112 

.030 

-.4327 

.033 

.0912 

.150 

-.0676 

.177 

.0721 

,230 

.1669 

,274 

.0846 

.402 

.3008 

.565 

.3992 

,630 

.1284 

.750 

.4173 

.760 

- .2271 

,606 

.0743 

,650 

.1084 

.657 

-.2244 

,603 

- .3902 

.630 

-.7713 

.633 

-.3333 

K4CH  7 3>  s 1.206  ALPHA  7 57  a .332  RUN  = 85,000  RN/L  = 7,736  BETA 

SECTtCH  7 77VI7N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VAR 7 ABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7770 

77/ C 


.000 

,3088 

.7134 

.020 

-.2290 

,030 

.2337 

.046 

.2614 

.030 

-.1795 

.063 

.1302 

,1 50 

.7377 

.177 

.1761 

.250 

.2683 

.274 

,1431 

.*102 

.3719 

.565 

,4203 

.630 

.0929 

,750 

.4231 

,760 

-.2188 

.806 

‘ .0693 

(RF7L587 

8.638 


a 8.638 


DATE  07  NOV  74 


T ABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 
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UTO  01  TIE  Si  pa  PS  VjtNG  LOWER  SURFACE 

MACH  t 31  a 1,206  ALPHA  { i)  - .302 

SECTION  l DW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

.1076 

.657 

-.2163 

.803 

-.3871 

.930 

-.1728 

.933 

-.3334 

MACH  t 3)  a 1.202  ALPHA  l 6)  = 2.463  RUN  = S3.000  RN/L  = 7.1S6  BETA 

SECTION  < 11W1NG  LOWER  SURFACE  - DEPENDENT  VARIABLE  CP 

JMVB  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.5336 

.7747 

.020 

.2331 

.030 

.3493 

,048 

.3202 

.030 

,2371 

.083 

.1986 

.130 

.1613 

.177 

.2076 

.230 

.3424 

.274 

.2686 

.402 

.4118 

.363 

.4402 

.650 

.0822 

.750 

.4331 

.760 

-.2148 

.808 

.1012 

,850 

,1122 

.837 

-.2113 

.903 

-.3832 

.930 

-.1704 

,933 

-.3323 

IRF7USS) 


8.638 


1704 


owe  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  « 1A7D 


PASE  #86 


U70  01  712  SI  P2  P8  WINS  LOWER  SURFACE 


MACH  1-31  a 1,196  ALPHA  l 7>  a 4.682  RUN  a 65,000  RN/L 


SECTION  l ilYVlNS  LOWER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4380 

.7710 

VC 

,000 

.5321 

,7874 

.020 

,4838 

.030 

,4377 

.048 

.4043 

.050 

.4383 

.085 

,3330 

.150 

.2061 

.177 

.3114 

.250 

.4001 

.274 

.3485 

.402 

.4468 

.563 

.4544 

.650 

.0677 

.750 

.4349 

.760 

- .2086 

,80a 

.1083 

.850 

.1198 

.857 

-.2077 

.905 

-.3807 

.950 

-.1648 

.953 

-.3283 

MACH  I 3) 

3 1. 

166  ALFHA 

SECTION  ( 

DW1N6  LOWER  SURFACE 

W/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

.3330 

.7696 

.020 

'.6213 

.030 

.3333 

.046 

.4838 

.030 

.3438 

' .083 

,4007 

.130 

.2274 

♦ *77 

.3397  . 

• 230 

.4284 

.274 

.3732 

.402 

.4478 

.383 

,4433 

.830 

.0823 

*750 

,4537 

.760 

-.2181 

.608 

.1134 

6,892  RUN  a 69,000  RUN. 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.156  BETA 


7,156  BETA 


IRF7L56) 

8.656 


8,658 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 
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7A70  01  TIE  SI  PE  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  .(V  * 1.196  ALPHA  l 6)  a 6,692 


SECTION 

< OWING  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B 

.4360 

.7710 

A/C 

.630 

.1162 

.637 

-.2013 

.903 

-.3743 

• 950 

-.1393 

- 

.933 

-.3066 

M4CH  ( 31  a 1.173  ALPHA  l ft)  a 9,100  RUN  a 93.000  RN/L  a 7.136  BETA 

SECTION  (.  11V11NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7T10 

x/c 

.000 

.3363 

.7393 

.020 

.7114 

.030 

. 3336 

,046 

.3239 

.030 

,6173 

• .083 

.4166 

.130 

.2392 

.177 

.3393 

.230 

.4433 

.274 

.3636 

.402 

.4111 

.363 

.3947 

.630 

.0779 

.730 

.4923 

.760 

-.2279 

.608 

.1129 

.830 

.1131 

.837 

-.1996 

.903 

-.3123 

.930 

-.1229 

.933 

-.4236 

WFTLS8) 


a 8,636 


1229 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PACE  888 


IA70  07  T12  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACM  I 4)  a 1,504  ALPHA  ( 1)  a -8.733  RUN  3 118.000  RN/L  3 7.469  BETA 

SECTION  t UWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3673 

.6098 

.020 

-.4109 

,030 

-.0366 

.048 

-.0663 

.050 

-.4431 

.085 

-.1273 

.150 

-.2167 

.177 

-.1103 

.250 

-.3729 

.274. 

-.1026 

.402 

.0520 

.565 

.2130 

.650 

-.0380 

,750 

.1602 

.760 

.0568 

.606 

.2322 

.650 

.4313 

,657 

.0223 

,903 

-.1320 

.950 

.1204 

,933 

- .2739 

MACH  < 4)  a 1.504  ALPHA  I 2)  3 -6.476  RUN  a 118,000  RN/L  7.469  BETA 

SECTION  I 1)WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARtABLE  CP 

Zf/B  .43^0,  ,7710 

x/c 


.pop 

.4123 

,6301 

.feS 

A. 5703 

.030 

-.0131 

.040 

- .0267 

.'oso 

- .39  39 

.003 

' - .0963 

.is  o 

-.1883 

.177 

-.0967 

.230 

-.3163 

.274 

-.0976 

.402 

.04  37' 

.363 

.2393 

,650 

.0331 

,730 

.4628 

.760 

.0670 

.606 

.2708 

tRF7L38> 

8.709 


8.709 


DATE  IT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PAGE  889 


1A70  01  TIE  SI  PE  PS  WING  .LOWER  SURFACE 

MACH  l 4)  a 1.504  ALPHA  l 37  a -6.476 


SECTION  1 17VUNG 


2V/0 

.4360 

x/c 

.630 

.657 

.0346 

,903 

-.1439 

.950 

, 

.953 

-.3663 

MACH  < 45 

= i, 

SECTION  t 

17W1NG 

2T/B 

.4360 

x/c 

. ,ooo 

.4734 

.020 

.030 

.0415 

.049 

• 01E7 

.030 

,033 

-.0541 

.130 

.177 

-.0804 

,230 

,274 

-.0767 

,402 

,0601 

.365 

.3983 

,630 

.730 

.760 

.0748 

,606 

.3935 

,850 

.637 

.0440 

,903 

-.1339 

.930 

.953 

-.2580 

LOWER  SURFACE 
.7710 

.3753 

.1E7J 

504  ALPHA  1 3)  a 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.6984 

-.3045 

-.3393 

-.1551 

-.3557 

.1074 

.3686 

.3631 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4. El 6 RUN 


118,000 


RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,489  BETA 


IRF7LS8) 


8.709 


1375 


DM6  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PAGE  890 


7A70  Ot  712  Si  P2  P«  V|ING  LOWER  SURFACE 

M4CH  1^41  a 1.304  ALPHA  l 41  * -1.950  RUN  = US. 000  RN/L  a 7.489  BETA 

SECTION  1 IVWINC  LOWER  SUIFACE  .DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4912 

.7378 

.020 

-.2330 

.030 

.0832 

.048 

.0307 

.030 

-.2561 

.083 

.0817 

.130 

-.1136 

.177 

-.0342 

.230 

-.1448 

.274 

-.0382 

.402 

.0823 

,363 

.4023 

.630 

.3148 

.730 

.3121 

.760 

.0902 

,808 

.3143 

' .830 

.3781 

.837 

.0389 

.903 

-.1183 

.950 

.1224 

.933 

-.2448 

MACH  < 4) 

= *• 

304  ALPHA 

SECTION  I 

11VIIN5  LOWER  SURFACE 

2r/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.OQQ 

.3066 

,7738 

*020 

-.1431 

,030 

.1401 

.046 

.1303 

,030 

-.1442' 

'.0&5 

.0964 

,130 

a. 0339 

,177 

.0331 

*230 

-.0317 

,274 

.0394 

,402 

.1419 

,363 

.3118 

.630 

.3824 

.750 

.3893 

.760 

.1019 

.006 

.3397 

.277  RUN  a 118.000  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.4S9  BETA 


IRF7LS8) 

8.709 


8.709 


DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 

U7Q  01  712  Si  P2  PS 


MACH  ( 41  « 1.504  ALPHA  l 51  a 

SECTION  l UVrtNC  LOWER  SURFACE 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.650 

.3586 

.657 

.0750 

.905 

-.1045 

.950 

.1057 

.953 

-.2342 

.277 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PACE 


VJlNC  LOWER  SURFACE 


TRF7L5S) 


MACH  < 41  a 1.504  ALFHA  l 61  a 2.533  RUN  3 118.000  RN/L  3 

SECTION  ( 11W1N&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


T.4B9  BETA  a 


8.709 


2<r/B 

. .4360 

.7710 

X/C 

.000 

.5276 

.6052 

.020 

-.0111 

.050 

.2614 

.045 

.2295 

.050 

.0129 

.oas 

.1246 

.150 

.0439 

.177 

.1165 

.250 

.0654 

.274 

,1113 

.402 

,2109 

.365 

.5759 

.630 

.3502 

.750 

.6345 

.760 

.1196 

.bob 

.3830 

,330 

.3615 

,837 

,0909 

.003 

-.0869 

.030 

.1059 

,030 

-.2215 

691 


CMC  07  W3V  74 


TABULATED  PRESSURE  OAT  A * 4A10 


PMC  692 


U70  04  742  84  P2  P8  WINS  LOWER  6URPACE 

MKCH  4 4)  « 4,184  ALPHA  4 .77  « 4,772  ROH  • 448,038  RWL  ■ 7,468  BETA 

6K740H  V 44W4NO  LCWtR  SURFACE  QEPtNDKNT  VARIABLE  CP 


*7/8 

.4360 

.7710 

VC 

,000 

.5563 

,6467 

,020 

.2014 

.050 

,3282 

,048 

,2789 

,050 

.2156 

,085 

.4764 

.450 

,0902 

.477 

.4642 

.850 

.3218 

.874 

,4643 

.408 

.3180 

.565 

.6459 

,650 

,3348 

.750 

.6462 

,760 

.4384 

.808 

.4455 

.850 

.5673 

,857 

.1184 

.905 

-.0684 

.950 

.1439 

,953 

-.2044 

MACH  \ 4)  * 4,504  ALPHA  ( 6>  »'  7,042 


RUN  » 448.000  RN/L 


SECT4CN  l 11VHN5  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,489  BETA 


m/B 


’ ,4360 

,7710 

C 

,000 

.5874 

.8779 

.020 

.4649 

,030 

,3847 

,048 

,3324 

,050 

.4427 

,065 

,2324 

.450 

,2348 

,177 

,2213 

.250 

.3564 

,274 

.4435 

,402 

,4652 

.565 

,6040 

,650 

.3444 

,750 

.6373 

,780 

,4301 

,808 

,4083 

IRF7LS8) 
s 8,704 


a 8,709 


date  qt  nov  74 

TABULATED  PRE95WE  DATA  - 1A70 

, 

PAGE  693 

TA70  01  TIE  Si  P2  PB 

WING  LOWER  SURFACE 

IRF7LS6)  • 

' 

MACH  \ 4)  * 1,304 

ALPHA  1 6)  a 7.012 

SECTION  1 DW1NG  LOWER  SWFA.CE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  . 


2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,630 

.637 

.1142 

,903 

- .0700 

,930 

,uw 

,935 

- .2042 

MACH  ( 4)  = 1.304  ALPHA  ( 9)  a 

SECTION  1 11WTN6  LOWER  SURFACE 


9.240  RUN  3.  110.000  RN/L  3 

DEPENDENT  variable  CP 


7.489  BETA 


2r/B  .4360  .7710 


x/c 

.000. 

.020 

.030 

.048 

.030 

.083 

.130 

.177 

.230 

.274 

.402 

.363 

.630 

.730 

.760 

.808 

,830 

.837 

.903 

.930 

;933 


.6431 

.4469 

.4108 

.3337 

.4110 

.3108 

.3031 

.3273 


.1060 

.3483 

.1113 

-.0330 

-.1384 


.6773 

.6906 

.6119 

.3128 

.3301 

.2908 

.6124 


.3361 


6.709 


1382 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*.  - TA70 
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1A70  01  712  si  P2  P6  WIND  LOWER  SURFACE  IRF7L39)  ( 25  SEP  74  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

a - 2690.0000  SO. FT . XMRP 

1076. 6S00 

IN.  XQ 

BETA.  = 

4,000 

ELV-1  = 

6 ,000 

LREF 

a 474.8100  IN.  VM1P 

.0000 

IN.  VO 

ELV-2  s 

12.000 

ELV-3  a 

12.000 

BREF 

a 936.6900  IN.  2M1P 

* 

375.0000 

TN.  ,20 

ELV-4  = 

12.000 

BOFLAP  = 

,000 

SCALE 

= .0150 

ELV-TB  a 

12.000 

ELV-OB  a 

10.000 

MACH 

1 11  a .900  ALPHA  1 

= -6.1S7 

RUN 

= 161.000  RN/L  = 

3.933  BETA 

a 4, 

,231 

SECTICN  l DVUNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.ooo 

.2103’ 

.1030 

.020 

-1,0792 

.030 

-.3766 

.048 

-.2903 

.050 

-1.0399 

.OS  5 

-.3924 

.150  .• 

-.3323 

.177 

-.2376 

.250 

-.7912 

.274 

-.1756 

.402 

-.0025 

.565 

.0298 

.650 

-.1833 

.750 

-.0192 

.760 

-.5914 

4 .606 

-.1901 

.650 

-.4047' 

.637 

-.2936 

.905 

- .3929 

.950 

-.4289 

.953 

-.3194 

MACH  • < 1) 

SECTION  ,< 

2Y/B. 

X/C 
. .000 
.020 
.030 
.048 
.050 
.005 
.150 
.177 
.250 


= .098  ALPHA  ( 2) 

11W1NG  LOWER  SURFACE 
.4360  .7710 


.3172  .2391 

-1.1250 

-.2217 
-.1735  ' 

-1.0924 

-.2406 

-.2770 

-.1509 


-6.031  RUN  = 161.000  RN/L. 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.933  BETA..  a 4.23L-. 


1053 


DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DM*  - U70  PACE  893 

1A70  01  712  Si  P2  P6  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7LS97 

MACH  < 17  a .Ml  ALPHA  C 27  = -6.051 

SECTION  t 17VUNC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4560  .7710 

X/C 

.274  -.0976 

.402  .0431 

.363  .0320 

.630 
.730 

.760  -.4343 

.60S  -.1093 

.630 

.637  -.2664 

.903  -.4028 

,930 

.933  -.3307 

MACH  { 17  a .698  ALPHA  C 3)  a -3.899  ' RUN  a 161.000  RN/L  = 3.933  BETA  a 4.231 

SECTION  t 17WIN1  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  .4360  . 7710 


.3931  .3702 

-.8374  .. 

-.0724 

-.0612 

- . 3807 

-.1219 

-.1138 

-.0721 

-.0948 

-.0304 

.0783 

.0677 

-.1934 
.0194  — 

-.3447 

-.0336 

-.3472 

-.2339 

-.4067 

-.3824 

-.3342 


X/C 
.000 
.020 
.030 
.048 
.030 
,083 
.130 
.177 
.230 
.274 
.402 
' .363 
.630 
.730 
.760 
.608 
.8  30 
.837 
.903 
.930 
.933 


-.1753 

-.0277 

-.3806 

-.3442 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DAT*  - U7Q  ' 


PAGE  696 


U7Q  ol  712  SI  R2  P8  VllNS  LOWER  SURFACE 

MACH  (.  \)  x .8 97  ALPHA  l 4)  = -1.766  RUN  = 161.000  RN/L  = 5.933  BETA 

SECTION  t 1HW1NG  LOWER  SURFACE  ~ DEPENDENT,  VAR  TABLE  “CP 


2-f/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4431 

.4843 

.020 

-.4872 

.030 

.0606 

.048 

.0463 

.050 

- .2310 

,085 

-.0197 

.130 

t.0422 

.17? 

-.0006 

♦ 230 

-.0361 

.274 

,0257 

.'402 

.1032 ' 

.963 

.0793 

.'630 

-.1669 

.730 

.0610 

.760 

- .2954 

.eoe 

.0083 

.650 

-.3123 

.857 

-.2421 

.803 

- .'4076 

.930 

-.3018 

.933 

-.3786 

.'437  RIJN  s 161 .000  RN/L  = 3,933  BETA 

■DEPENDENT  VARIABLE  CP  ' 


X/C  , 


.000 

.4677 

,538‘6 

.020 

-.119$ 

.030 

.1783 

.048 

• 1'463 

.050 

-.0682 

,085 

.0738 

.ISO 

.0116 

.177 

.0662 

.230. 

.0229 

.*274 

-.0790 . 

.402 

.1404 

.363 

.0929 

.630 

-.1093 

.730 

,0918 

.,760 

-.2032 

.608 

.0348 

MACH  I 1)  a .898  ALFHA  ( 3)  a 
SECTION  < 'DVIINO  LOWER  SURFACE 
2V/B  .4360  .7710 


IRF7L39) 

= 4.231 


4.231 


DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  #97 


U70  01  TIE  SI  P2  PS  VANS  LOWER  SURFACE  (RF7L59) 


MACH  ( 11 

* .99#  ALPHA  ( 5)  » 

.437 

SECTION  I 

1VWIN6  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

,630 

-.2993 

.657 

- .2349 

,603 

- ,409a 

.050 

-.5509 

,63  Z 

-.5675 

MACH  l 11  = .699  ALPHA  l 6)  o 2.555  RUN  = 161.000  RN/L  = 5.933  BETA  * 4.231 

SECTION  l DVrtUS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2*/B  .4360  .7710 

X/C 


,□00 

.4629 

.5790 

,020 

.1256 

.030 

.2750 

.046 

.2341 

,030 

.0995 

*063 

.1569 

,130 

'.0560 

.177 

.1261 

,230 

.0764 

.274 

.1266 

,402 

.1660 

.365 

.1026 

.630 

-.0656 

.750 

.1167 

,760 

-.1446 

,606 

.0749 

.630 

-.2613 

.637 

-.2326 

.605 

-.4160 

.330 

-.5563 

.933 

- . 5692 

5563 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PA6E  899 


' 1A7D  01  712  SI  P2  P8  VlINtt  L^MER  SURFACE  ' (UF7V.89) 

MACH  l 1)  » .899  ALPHA  l 7).*  4,456  RUN  = 161.0DO  RN/L  X 3.933  .BETA  B 4,251 

SECTION  t DVI1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  "VARIABLE  CP 


:/B 

.4360 

,7710 

X/C 

*000 

.4322 

.3553 

,020 

.3035 

,030 

.3566 

• ,046 

.3063 

,050 

.2306 

.065 

.2247 

.130 

.0920 

.177 

.1773 

.230 

.1199 

.274 

.1640 

.402 

.1854 

,363 

.1009 

,630 

-.0131 

.750' 

,1416 

.760 

-.0366 

.606 

.1029 

.630 

-;2660 

.637 

- ;2546 

♦ 903 

-.4965 

.950 

-.5491 

,933 

-.3984 

MACH  l 1) 

3 

,900  AUPHA 

SECTION  ,C 

11  WINS  lcwer  surface 

2y/B 

.4360 

.7710 

,x/c 

.QOO 

.4033 

.3141 

.020 

.^337 

.050 

•4103 

,048 

.3566 

.050 

,3384 

.085 

•25716 

,150 

' s*2.?2 

,177 

.2136 

,250 

,16?5 

.274 

,1.945 

. .402 

,2032 

,363 

.1083 

.850 

,.0166 

.750 

.1573 

.780 

-.0174 

,608 

.1005 

9.790  RUN  a 161.000  . RN/L  .= 

DEPENDENT  VARIABLE, CP 


5,953  BETA 


4.231 


oat  07  NOV  74 


7 ABULATED  PRESSURE  047 A - 1470 


PAGE  S9» 


1470  01  7 It  31  Pt  PS  VANS  LOWER  SURFACE 


tRF7L39> 


MACH  t 11  * .300  ALPHA  ( 8)  a S.790 

SEC71CN  1 llWlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.030 

-.2454 

.037 

-.2735 

,905 

- . 4433 

.950 

-.3326 

.933 

-.3931 

MACH  ^ 1>  = .699  ALPHA  l 3)  = 6 .9tl  RUN  = 161.000  RN/L  =■  5.933  BETA  = 4.231 

SECTION  1 UVJtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

»/B  .4360  . 7710 

x/c 


,000 

.3742 

.4638 

,020 

. . 3320 

,030 

.4417 

,043 

.3661 

,050 

.4223 

,063 

.2982 

,130 

.1363 

,177 

.2317 

,230 

,2100 

,274 

,2029 

,402 

.1979 

,365 

.0938 

,630 

.0434 

,730 

.1732 

,760 

' -.0145 

60S 

,0738 

,630 

-.2187 

837 

-.2994 

,903 

-.4593 

,930 

- . 3074 

933 

-.6039 

DATE  1ST  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0 ATA  - TA70 


PACE  5W 


1RF7L59) 

am  a 4,^24 


ZV/0 

.4360 

,7710 

VC 

.000 

,2819 

.2813 

.020 

-.9590 

«03S 

-.SETT 

.040 

-.1411 

.030 

-.9976 

.085 

-.1793 

.150 

-.3170 

.177 

-.1784 

.250 

-.3355 

.274 

-.1173 

,402 

-.1445 

.365 

.1556 

,650 

-.0261 

.750 

.2388 

.760 

-.4115 

.80S 

-.1699 

,830 

-.0941 

.637 

-.4512 

.305 

- . 5997 

.950 

-.3829 

.333 

-.7151 

1470  ol  T12  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 2>  3 1,067  ALPHA  1 1)  = -6,500  RUN  3 87,000  RN/L  = 6,756 

SECTION  { 11W1NS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  1 2)  = 1,103  ALPHA  l 2)  a -6,270  RUN  a 67.000  RN/L 

6ECTTCN  t t TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VAR  TABLE  CP 


B 

.4360 

.7710 

/c 

.000 

.3939 

.3772 

.020 

-.8657 

.030 

-.0895 

.048 

-.0455 

.030 

-.8826 

.063 

-.1060 

.ISO 

-.4104 

.177 

-.0923 

.230 

-.285$ 

,274 

-.0342 

.402 

,0320 

.363 

.2022 

,630 

.0348 

,730 

.2714 

.760 

-.3780 

.80S 

-.1539 

6,756  BETA 


4,524 


oate  at  nov  ?/ 


tabulated  pressure  data  - utq 


PAGE  901 


U7Q  OX  712  51  P2  P8  WING  LOWER  SURFACE  (RFTL59) 

MACH  { 21  * 1.105  ALPHA  l 21  a -6.270 

SECTION  1 HUIlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZY/B 

.4560 

.7710 

x/c 

.850 

-.0«4 

.657 

-.4114 

.905 

-.5621 

.930 

-.3300 

.955 

-.6819 

MACH  l 2)  a 1.116  ALPHA  1 5)  = -4.077  RUN  = 87.000  RN/l.  a 6.756  BETA  = 4.52* 

SECTION  1 11  WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  .4560  .7710 

VC 


.000 

.4411 

.4741 

.oeo 

-.7346 

.030 

.0274 

.040 

.0448 

,030 

-.7208 

• 003 

-.0591 

.150 

-.1428 

.ITT 

-.0004 

.030 

.0352 

.2T4 

-.0156 

.402 

.1505 

• 303 

.2470 

.030 

,0026 

.T30 

.2914 

-TOO 

-.5412 

.ooa 

-.1207 

.050 

-.0312 

.637 

-.5769 

,903 

-.5402 

.9  30 

-.3152 

.9  33 

- . 6601 

DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IATO 


PACE  902 


TA7Q  OV  TIE  Si  P2  PS  V(IND  LOWER  SURFACE 

MACH  (J),»  4.125  ALPHA  4 *1  * -1,872  RUN  a 67,000  RN/L  = 6.T5S  BETA 

SECTION  (.  4)WiN&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7L595 
= A ,324 


2T/B 

.4360 

.7740 

X/C 

.000 

.4726 

.5536 

.020  , 

-.5723 

.030 

.1303 

.048' 

.4242 

.050 

-.4848 

.063 

,0467 

.150 

.0733 

• ITT 

.0568 

.250 

.1978 

.274 

.0326 

.402 

.2384 

.563 

.2691 

.650 

-.0384 

.750 

.3483 

.760 

-.3407. 

,608 

-.0854 

.650 

-.0094 

.657 

-.3514 

.005 

-.5268 

.950 

-.2989 

.953 

-.6457 

MACH  ( S)  a 4.123  ALPHA  \ 9)  = 
SECTION  4 DWUsC  COWER  SURFACE 


Zt/Q 

.4360 

*7710 

X/C 

.000 

.4862 

.6432 

.020 

-.0605 

.030, 

.2427 

.048 

.2130 

.030 

.0609 

.083 

.4440 

.430 

,1407 

.477 

.1074 

,230 

,2252 

.274 

,1385 

.402 

.2884 

.563 

,S1C3 

.630 

-.0443 

.730 

.3238 

.760 

-.3005 

.806 

-.0706 

,396  RUN  a 87.000  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.756  BETA  = 4.324 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PA6E  BOS 


U70  QV  T12  Si  PE  PS  VUND  LOWER  SURFACE 


WF71S9) 


MACH  1 2> 

« 1.123  ALPHA  { 5)  3 

.336 

SECTION  1 

1I\WIN4  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /& 

.4360  .7710 

x/c 

,850 

- ,0059 

.857 

-.3434 

.903 

- . 5282 

.030 

-.2963 

.955 

-.6492 

MACH  l 2)  = 1.U4  ALPHA  ( 6)  * 2.527  RUN.  3 67.000  RN/L  * 6.755  BETA  a 4.324 

SECTION  1 DW1N5  LOW®  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2t/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.4632 

.6924 

,020 

,2659 

,050 

.3509 

,048 

.3066 

,050 

.2565 

,085 

.2296 

.130 

.1531 

.177 

.1969 

,250 

.2779 

.274 

.2246 

.402 

.3190 

‘ 

,565 

.3220 

.650 

-.0505 

,730 

.3319 

.760 

-.3012 

,608 

-.0637 

.850 

-.0110 

.657 

-.3437 

.905 

-.5369 

,950 

-.3066 

.953 

-.6604 

3066 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSLRE  DATA  - TA7Q  . 


PAGE.  904 


(RF7L591 

BETA  = 4,324 


2T/B  ,4300  .7710 

X/C 


.OQO 

.4463 

.6594 

.020 

.4464 

.4404 

,048 

.3923 

,050 

.3914 

.063 

.3126 

.130 

.1770 

.17? 

.2621 

.230 

.3094 

.274 

.2659 

.402 

.3264 

.563 

.3078 

• 650 

-.0549 

.750 

.3304 

.760 

-.3177 

.eoa 

-.0726 

.850 

-.0187 

.837 

-.3527 

805 

-.5491 

930 

-.3439 

833 

-.6614 

1AT0  Ol  Tic  51  P2  PS 


WING  LOWER  SWl-fttL 


MACH  { 21  a 1,103  ALPHA  l 71  a 4.711  RUN  a 87,000  RN/L  a 6.756 

SECTION  1.  UWING  LOWER  SURFACE  DFPFNnFWT  ViniMue  rn 


J1ACH  1 21  a 1,092  ALPHA  l 81  a 6.,915  RUN  a ,67.000  RN/.L  a 6,756  BETA 

* " ) ’ - 

SECTION  1 11W1NG  LOWER  SURFACE  .DEPENDEW  VARIABLE  CP 

*1/ B .,4360  .7710 


X/C 


*000 

.3943 

.^421 

,'ofeo 

• • 

.'ssii 

.030 . 

,4922 

;048 

.4435 

.030 

.4732 

'.063 

.3641 

;130 

,1348 

.177 

.3031 

.250 

‘ 

.3393- 

.274 

.2933 

.402 

.3332 

• 563 

■ .2982 

‘.650 

-.0537 

.730 

.3393 

.7  60 

-.3236 

* 

.606 

-.0661 

4.324 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  047k  - 7470 


PACE  90S 


7470  07  772  S7  P2  P6  UINC  LOWER  SURFACE 


MACH  < 2>  = 4,092  ALPHA  l 0)  = 

SECTION  l 7IWIN6  LOWER  SURFACE 


2Y/6 

.4360  .7710 

X/C 

.eso 

-.0733 

.657 

-.3330 

.905 

-.3443 

,930 

-.3043 

,953 

-.6303 

MACH  C 2) 

= 7.086  ALPHA 

SECT  tCN  < 

17VJINC  LOWER  SURFACE 

2V/B  4* 

.4360  .7770 

X/C 

.000 

.3294  .6733 

.020 

,6514 

.050 

.3260 

,046 

.4766 

.030 

.3533 

.065 

.3969 

.130 

.2147 

.177 

.3243 

,250 

.3702 

,274 

.3063 

.402 

.3293 

. 565 

.2816 

.650 

, -.0404 

.750 

.3309 

,760 

-.3293 

,606 

-.0376 

.650 

-.0133 

.657 

-.3383 

' .903 

-.323  6 

.950 

-.2928 

.953 

- . 6339 

6.975 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9 .069  RUN 


87.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.756  BETA 


(RF7L597 


= 4.324 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  90S 


TA70  01  TIE  SI  PE  PS 
MACH  {.  3)  a 1,19a  ALPHA  ( 1)  = -6.464  RUN  = 

SECTION  1 11VUN&  LONER  SURFACE  - DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

VC 

.OOD 

.2045 

.2964 

.020 

-.7634 

.030 

-.2943 

.046 

- ,2069* 

.030 

-.6212 

.063 

-.1795 

• ISO 

-.4298 

.177 

-.1292 

.230 

- . 3932 

.274 

-.0699 

,402 

-.1742 

.365 

.1932 

.630 

- .0182 

.750 

.3374 

.760 

-.3180 

.608 

-.0792 

.630 

.0230 

.637 

-.3333 

,903 

-.4774 

.930 

-.2336 

.933 

- . 3870 

MACH  I 3)  = l.aos  ALPHA  ( E>  a -6.273  RUN  = 84.DOO  RN/L  8 7,067  BETA 

SECTION  1 1TWTND  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Ef/B  .4360  ,7710 

VC 


,000 

.2647 

.406,6 

,oad 

-.7124 

.030 

-.2186 

.045 

-.1704 

.050 

-.7404 

.005 

-.0641 

• 1 50 

-.3639 

.177 

-.0634 

.250 

-.3380 

.274 

- .0144 

. 402 

-.0931 

.565 

.2396 

.650 

.0833 

.750 

.3492 

.760 

-.2671 

,6oa 

-.0423 

WIND  LOWER  SURFACE 
64,000  RN/L  a 7.067  BETA 


(RF7L59) 

4.326 


4.326 


CMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 1470 


PAGE  907 


t47Q  Ol  712  Si  PS  PS  WING  LOWER  SURFACE 

HACH  l SI  =>  1.206  ALPHA  T 2)  = -6,273 

SEC710N  {.  11W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2r/s 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

.0341 

.637 

-.3040 

.903 

-.4463 

.930 

-.2121 

.933 

-.3601 

MACH  t 3)  a 1.215  ALFHA  t 3)  = -4.050  RUN  a 84.000  RN/L 

SECTION  l 11W1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

SSV/Q  .4360  ‘.7710 


X/C 
.000 
,020 
.030 
■ 04S 
.050 
.085 
.130 
.177 
.250 
.274 
.402 
.563 
.630 
.750 
.760 
.606 
.650 
.637 
.903 
.930 
.933 


.3520 

-.0980 

-.0714 

.0311 

.ooes 

.0013 

-.0206 

.2903 


-.2662 

-.0137 

-.2763 

-.4229 

-.5443 


.5015 

-.6143 

-.6280 

-.2623 

-.1494 

.1064 

.3672 

,0821 


7.067  BETA 


TRF7L19) 


4.326 


1903 


DATE  07  NOV  74 


7ABULATEQ  PRESSURE  0474  - 7470 


PACE  B0» 


7470  Ot  772  SI  P2  P6  VRN6  LOWER  SURFACE 

M4CH  l 07  a 4.219  ALPHA  7 47  a -7.635  . RUN  a 44.000  RN/L  a 7.047  BETA 

SECTION-  l 17W7NO  LOWER  'SURFACE  DEPENDEN7  VARIABLE  CP 


27 /B 

,4300 

.7710 

x/c 

.000 

.3977 

.3739 

.020 

-.4931 

.030 

.0142 

.046 

.0720 

.050 

-.4723 

.061 

.0400 

.150 

-.0813 

.177 

' .0469 

.230 

-.0945 

,274 

.0476 

.402 

.1377 

.565 

.3322 

.630' 

.0539 

.730 

,3809 

.760 

-.2466 

.605 

,0220 

.630 

.0927 

.837 

-.2318 

.903 

-.4072 

.950 

-.1839 

V .933 

-.3373 

.360  RUN  a 64.000  RN/L  ■ 7,067  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


x/c 


♦ooo 

.4161 

,6302 

,020 

-.2719 

,030 

.1670 

,046 

.1707 

.050 

-.1534. 

.003 

.1563 

♦ 130 

- .0373 

*177 

.1007 

.230 

.2910 

.274 

.1165’ 

.402 

.2818 

■ 363 

.3642 

.650 

.0392 

.730, 

.3663 

« 760 

-.236? 

,000 

.0438 

MACH  7 37  B 1,217  ALPHA  7 5)  a 
1 8ECT7CN  7 DVrtNS  LOWER  SURFACE 
St/B  ,4360  .7710 


7RF7L39)  - 
a 4.326 


4.328 


OATS  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - 1A70 


PAGE  90S 


UTO  01  T12  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L391 

MACH  t 31  « 1.417  ALPHA  ( 31  a .360 

SECTION  l UVIlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2*/B  .4360  .7710 

X/C 


,930 

.0926 

,937 

-.2391 

-.4014 

.930 

-.1874 

933 

-.3309 

MACH  t 31  a 1.210  ALPHA  ( 61  s 2.340  RUN  3 84.000  RN/L  s 7.067  BETA  = 4.328 

SECTION  1 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

itr/B  .4360  .7710 


X/C 

.OOO 

.020 

.030 

.040 

.050 

.OSS 

.130 

.177 

.230 

.274 

.402 

.365 

.650 

.730 

.760 

,eos 

.830 

.037 

,903 

.930 

.933 


.4777 

.3264 

.2973 

.1722 

.1722 

.1533 

.3363 

.3738 


-.2342 

.0594 

-.2330 

-.4004 


.8760 

.0354 

.1799 

.1408 

.3038 

.0376 

.4020 

.0962 

-.1893 


3436 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM  A -14.70 


PACE  010 


•1470  01  712  Si  P2  PB  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L59) 

MACH  1 3)  a 1.203  ALPHA  l 7)  = 4.694  , RUN  a 64.000  RN/L  = 7.087  BETA  = 4.328 

3ECTT0N  1 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  ' ' 

27/0  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.4367 

.6971 

,020 

.3862 

,oio 

.3993 

,04® 

.3336 

,030 

,3373 

,063 

.2633 

*150 

.1786 

4 17V 

.2185 

,230 

'.3436 

,274 

.2445 

► 402 

.3443 

,355 

.3682 

,630* 

.0301 

,730 

* 

.4083 

,750 

-.2403 

,soe 

.0390 

,850* 

,0975 

,857  - 

- .2330' 

,905 

-.4049 

950 

-.1893 

,953 

-.3461 

MACH  { Z)  = 1.193  ALPHA  l 6)  = 6.667  RUN  a 84.000  RtVU  = 7.067  BETA  a 4.328 

SECTION  < UWTNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARTABUE  CP 

2Y/0  " .4360  ,7*710 

X/C 

.000  .3980  ,6942 

.020  .5418 

.030-  ,45*62 

.0*8  .4171 

.050  " .4763 

1 .063  ,3431 

.150  .2058 

.'17*7  .2e'5*l' 

.250  .3817 

.27*4  ,2838’ 

.402  .3308 

.363  .3366 

.630  .0284 

.730  .4160 

.760 
.608 


,2502 

0600 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PAGE  911 


IA70  01  712  SI  P2  PS  VJlNG  LCMER  SURFACE 

MACH  l 51  a 1.193  . ALPHA  1 SI  a 6.S67 

SECTION  t llVjlNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.95a 

.0993 

.957 

- .2360 

♦ 905 

-.4076 

.950 

-.1937 

♦953 

- . 3460 

MACH  <.  3>  a 1.182  ALPHA  ( 9)  = 
SECTION  l DVltNG  LOWER  SURFACE 


9.D49  RUN  = 84.000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


RN/L 


Zl/  B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.3769 

.6714 

,020 

.6307 

.030 

.5023 

.049 

.4397 

.050 

.3646 

.095 

.3793 

.150 

,2244 

♦ 177 

.3093 

.250 

.4098 ' 

.274 

.3027 

.402 

.3443 

.565 

.3326 

.650 

.0332 

.750 

.4232 

.760 

-.2646 

♦eoe 

.0364 

.950 

.0992 

.957 

-.2331 

.905 

-.4011 

,950 

-.1703 

.933 

- . 3329 

7.067  BETA 


(RF7LS9) 


4.328 


1703 


DATE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  -'  U7Q 


PA6E  912 


MACH  <.  fi)  a 1 ,304 


U70  01  T12  31  P2  P6 

ALPHA  1 1>  a -6.644  . RON  a 


WlNt  LOWER  SURFACE 
119 .000  RN/L  a 7.433 


BETA 


SECTION  1 11WIN9  LOWER  SURFACE 


27 /B 

.4390 

.7710 

x/c 

,000 

.2493 

.4329 

,020 

-.4334 

,030 

-.1969 

,040 

-.1377 

,050 

-.4902 

*085 

-.169.4 

,150 

-.2470 

*17? 

-.1991 

.250 

-.4371 

♦ 27* 

-.1479 

.402 

.0081 

.565 

.0644 

,650 

-.1901 

.750 

.0498 

.760 

-.0002 

*608 

.1533 

*850 

.3235 

.857 

-.0431 

,905 

-.2030 

,950 

.0602 

- .958 

-.3190 

MACH  t 4)  a 1.304  ALPHA  ( 2)  a 
3ECT1CN  1 11W1N9  LOWER  SURFACE 


2r/B 

.4390 

.7710 

x/c..-- 

,000 

.3090 

.5136 

;o2o 

> 

-.4268 

.030 

-.1136 

• 

.046 

-.1019 

,030 

-.4376 

.093 

-.1408 

.ISO 

-.2231 

-.177 

-.1370 

.250 

-.3693 

.274 

-.'1393 

.402 

,0196 

.363 

.1164 

.930 

-.0348 

,730 

,1982 

,760 

.0131 

.609 

.1398 

DEPENDENT  .VARIABLE  CP 


-6.411 


RUN.  a.  119,000  RN/L  a 7.433  beta 


DEPENDED  VARIABLE  CP 


(RF7L39) 
a 4.335 


a 4.335 


0A7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470' 


PAGE  913 


U70  01  712  Si  PR  PS  VJ1NS  LOWER  SURFACE 


(RF7L39) 


MACH  l 41  a 1.104  ALPHA  1 21  a 
SECTION  l 11VHNC  LOWER  SURFACE 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.010 

,3083 

.017 

-.0344 

.90! 

*.1979 

.910 

.0713 

.953 

-.3149 

MACH  1 4) 

a 1, 

ID  4 ALPHA 

SECTION  1 

l IVANS  LOWER  SURFACE 

2V/B 

.4360 

.7710 

• X/C 

.ODD 

.3450 

.5593 

.020 

-.3766 

.030 

-.0475 

.040  • 

-.0503 

.050 

-.4000 

.003 

-.0916 

.150 

-.1913 

.177 

-.1310 

.250 

-.3266 

.274 

-.1063 

.402 

.0399 

.565 

.1931 

.650 

,0979 

.750 

.3786 

.760 

.0259 

.600 

.1049 

.050 

.3373 

.657 

-.0215 

.905 

-.1637 

.930 

.0012 

.933 

-.3030 

“0.411 

DEPENDENT  VARIABLE'  CP 


-4.139  RUN 


119  .ODD  RN/L  a 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,433  BETA 


4.313 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  914 


1A70  01  TIE  Si  PH  PS  WlNt  LOWER  SURFACE 

MACH  1 41  a 1.304  ALPHA  I 41  a -1.916  RUN  = 119,000  RN/L  a .7.433  BETA 

SECTION -l  11VUN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*7/9 

.4360 

' .7710 

X/C 

.000 

.3763 

.6063 

,020 

-.2976 

,030 

.0139. 

,043 

-.0103 

►050 

- .3226 

.035 

-.0193 

.130' 

-.1442 

.177 

-.0926 

,250 

-.2174 

.274  * 

-.0396 

,402 

.0643 

.563 

.3139 

.650 

.2849 

.750 

.4653 

,760 

.0436 

.308 

.2203 

.850 

.3280- 

,857 

.0043 

,903 

-.1633 

.950 

,0822 

,933 

-.2674 

MAOl  ( 41  a 1.504  ALPHA  ( 5)  = .309  RUN  a 119,000  RN/L  = 7.433  BETA. 

SECTION  t 111W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/9  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.4043 

.6773 

,020 

-.1919 

.030- 

.0741 

.043 

,0374 

,030 

-.1924 

.085 

,0434 

.130 

-.0333 

.177 

,0061 

.250 

- .0897 

,274 

.0263 

.402 

.0939 

.555 

» .3966 

,330 

.3467 

.730 

.3417 

.760 

.0647 

.608 

.2627 

(RF7L591 
a 4,333 


4.333 


OATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 


PACE  91 S 


TA70  Ot  712  31  PH  P6  WIND  LOWER  SURFACE 


MACH  U)  j 1.304  ALPHA  ( 51  ,= 

\ 

SECTION  1 UNWIND  LOWER  SURFACE 


27 /B 

.4300  . 7710 

x/c 

,050 

.3307 

.037 

.0294 

.903 

-.1442 

.930 

.0619 

.933 

-.2723 

MACH  1 41 

a 1.304  ALPHA 

SECTION  l 

UNWIND  LOWER  SURFACE 

27 /B 

.4360  .7710 

X/c 

.000 

.4250  .7130 

.0*0 

- .0606 

.050 

.2153 

.04a 

.1909 

•050 

-.0373 

.005 

.0716 

.150 

.0208 

.IT? 

.0759 

.350  ' 

.0335 

.374 

.1036 

.403 

.1763 

,565 

.4604 

.650 

.3380 

.750 

.3806 

.760 

.0782 

,aoa  - 

■ .3136 

.650 

.3319 

.657 

.0499 

.965 

-.1273 

,950 

.0808 

.955 

-.2383 

.303 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.535  RUN  = 119.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.433  BETA 


(RF7L591 


4.355 


2383 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D  . 


PACE  916 


IA70  01  TIE  SI  PE  PS  WING  LOWER  SURFACE 

RACH  l 41  a 1.S04  ALPHA  l 7>  a 4,777  RUN  a 119,000  RN/L  a 7,453  BETA 

SECTION  ( DW1N&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.4592 

.7452 

,020 

.1760 

.0^0 

.2679 

.046 

.2214 

.050 

,1613 

,063 

.1363 

.130 

.1154 

,177 

.1792 

.250 

.2579 

.274 

.2098 

,402 

.2551 

,563 

,4969 

,630 

,3163 

,730 

.6020 

,760 

.0643 

.806 

.334  6 

,830 

.3323 

,837 

.0633 

.803 

-.1153 

,950 

,0794 

.953 

-.2493 

M*CH  $ 4) 

II 

l 

504  ALPHA 

SECT ICW  { 

UVRNG  LOWER  SURFACE 

27/8 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

.4536 

.7719  - 

.020 

,4093 

,030 

.3491 

.049 

.3351 

.050 

• 3727 

.065 

.2601 

,1?0 

.1623 

.177 

,2650 

.250 

.2962 

,274 

.2956 

;402 

.2377 

,565 

.4691 

.650 

.3010 

.750 

.3979 

,760 

.0732 

.906 

.3293 

7.011  RljN  a 119.000  RN/L 

DEPENDENT  variable  OP 


7.435  BETA 


IRF7L59) 

4,355 


a 4,355 


DATE  O 7 NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7Q 


PAGE  917 


U70  01  TIB  Si  P2  PB  WIND  LOWER  SURFACE  IRF7LS9) 

MAW  < 4)  * 1,604  ALPMA  { 9)  * 7.011 

SECTION  1 llVilW  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3Y/B 

,4350 

.7710 

X/C 

,850 

,3247 

,857 

.0516 

.003 

-.1143 

.950 

.0785 

.933 

-.3437 

MACH  1 41 

= 1, 

,304  ALPHA 

SECTION  < 

HVrtNO 

LOWER  SLR  FACE 

*V/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

,4953 

.7847 

,030 

.6013 

.030 

.4061 

.048 

.3856 

.030 

.3336 

.033 

.3101 

.130 

.3316 

.177 

,3365 

,330 

,3933 

.374 

.2608 

,403  ' 

,24*41 

, 533 

.4339 

.630 

.2386 

.730 

.3459 

.750 

,0533 

,809 

.3176 

.850 

.3009 

.837 

,0608 

.933 

-.1107 

,930 

,0891 

,933 

-.3369 

9.232  RUN  a 119, ODD  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE'CP 


7,433  BETA 


4.353 


,3369 


DAVE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  ? 1ATO 


. PAGE  918 


U70 


01  712  SI  P2  PS 


WING  LOWER  SURFACE 


REFERENCE  DATA 


SREF  a 

2890,0000  SO  .FT.  XMTP  a 

1076. 6800  IN.  XO 

LREF  a 

474.0100  IN.  VM1P  a ' 

.0000  IN.  VO 

OREF  * 

936.6600  IN.  ZM1P  a 

37S.OOOO  IN.  20 

SCALE  a 

.0130 

1 

MACH  |1)  « .900  ALPHA  1 1)  a 

-6.163  RUN  = 92.000 

SECTION 

1 11  WING  lcwer  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

,1061  -.0907 

,020 

-1.1124 

.030 

-.3994 

.048 

-.3033 

,030 

-1.1009 

loss 

-.3472 

.130 

-.6144 

,177 

-.2347 

.250 

-,6760 

.274 

-.1927 

.402 

-.1124 

.383 

-.1203 

,630 

- ,2324 

.730 

-.0332 

.760 

-.3424 

.808 

-.1799 

.830 

-.3431 

,837 

-.3660  , 

.903 

-.4307 

.930 

-.4699 

.953 

-.3091 

MACH  1 1 

> a -.697  ALPHA  ■{  21  a 

-6.030  RUN  3 92,000  * 

SECTION 

( Owing  lcwEr  surface 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  • , 

.4360  .7710 

X/C 

,000 

,22o3  .0637 

BETA  a 
ELV-2  a 
ELV-4  a 
ELV-1B  a 

6.044  BETA 


WF7L60)  t 25  SEP 

PARAMETRIC  OATA 

.000  ELV-1  a 

12.000  ELV-0  = 

12.000  SOFLAP  = 

12.000  ELV-CB  = 

,000 


6.044-  BETA a-  .000 


-1,0994 • 


.030  -.2S8T 

,048  — ,1988 

.030 
.083  -.2308 

,130 

,1T7  -.1724 

.230 


-1,0800 


-,3198 


74  ) 


8.000 

12.000 

.000 

10.000 


-.0462 


OVTE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IATO 


PACE  913 


UTQ  01  TIE  51  PS  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  l 1)  ■ .837  ALPHA  t 2}  » -6,030 


SECTION  1 HVilNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.274 

.402 

- ,0507 

.363 

.630 

-.2383 

.730 

- .0130 

.760 

-.2969 

.aoa 

- ,1 539 

.630 

- .3376 

.037 

-.3530 

.903 

-.4498 

.950 

-.3014 

.950 

- , 3093 

MACH  l 1)  S .697  ALPHA  1 3)  a -3,895  RUN  a 92,000  RN/L  a 6.044  BETA 

SECT  I CM  ( DlwtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

X/C 

.000 

.020 

.030 

.048 

.050 

.085 

.150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.363 

.650 

.730 

.760 

.803 

.830 

.657 

.905 

.930 

.933 


.4360 


.3091 

-.1233 

-.0999 

-.1324 

-.1078 

-.0799 

-.0091 

-.0743 


-.2317 

-.1239 

-.3409 

-.4446 

-.3149 


.7710 

.2020 

-.6317 

-.6799 

-.2206 

-.1573 

-.2903 

.0439 

-.3048 


1RFTL60) 


a .000 


3230 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PACE  920 


IA70  01  712  51  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE  IRF7L60) 

MACH  t 1)  * .696  ALPHA  t 41  a -1,748  RUN  = 92.000  RN/L  = 6.044  BETA  = .000 

SECTION  1 UWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.3707 

.3424 

.020 

-.6603 

.030 

.0014 

- .0026 

*030 

-.3316 

.003 

-.0620 

.150 

-.0937 

.177 

-.0434 

.250 

-.0987 

.274 

-.0261 

.402 

.0232 

.565 

- .0332 

.650  , 

-.2362 

.750 

.0749 

.760 

-.2134 

.60S 

- .0926 

.650 

-.2733 

.657 

-.3296 

.605 

-.4436 

.650 

-.5159 

.653 

- . 3393 

MACH  I 1)  = *696  ALPHA  ( 5)  a .393  RUN  - 92,000  RN/L  = 6.044  BETA  s .000 

SECTION  t 11  WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.ooo 

.4013 

.4410 

.020 

, 

-.2770 

.030 

.1178 

.046 

.0923 

,030 

-.1660 

.065 

.0261 

.130 

-.0402 

.177 

.0142 

.230 

-.0433 

.274 

.0178 

,402 

.0317 

.363 

-.0413 

.650 

-.1892 

.750 

.1073 

.760 

-.1393 

.606 

-.0396 

DATE  Of  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - INTO' 


PAGE  921 


INTO  01  TIE  SI  PE  P8  ■ VIINO  LOWER  SURFACE  (RF7L601 

MACH  1 1)  s ,890  ALPHA  1 5)  s .393 
SECTION  l 11VUNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Ef/B  .4360  .7710 

VC 


.650  . 

-.2577 

.657 

-.3255 

.905 

-.4509 

,950 

-.3037 

,953 

- .5610 

MACH  l 11  a .698  ALPHA  t 61  a E.336  RUN  s 98,000  RN/L  a • 6.044  BETA  a ,000 

SECTION  l UVrtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

EV/B  .4360  . 7710 

VC 

.000  .3964  .4809 

.020  .0002 

.030  .2131  _■ 

.046  .1740 

.050  -.0026 

.083  ,1022 

.130  .0059 

.177  .0676  ' - 

.250  ,0086 

.274  .0588 

.402  .0770 

.365  -.0262 

.630  -.1133 

.730  .1412 

.760  -.1039 

.808  -.0249 

.830  -.2471 

.857  -.3223 

.903  -.4351 

.930 
.933 


. 5701 


501  1 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DAT*  - TA70 


PAGE  922 


1A70  01  712  si  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  1 1)  a ,039  ALPHA  1 7)  a 4.664  RUN  s 32.000  RN/L  = 6.044  BETA 

SECTION  1 tlWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4380 

• 7710 

X/C 

.000 

.2729 

.4730 

.020 

,1862 

.030 

.2864 

.040 

.2401 

.030 

.1387 

.085 

.1645 

.150 

.0452 

.177 

.1148 

.230 

.0552 

.274 

,0969 

— 

.402 

.1047 

.363 

-.0074 

.630 

-.0526 

.750 

,1595 

.760 

-.0645 

.806 

-.0019 

.850 

- .2480 

.837 

-.3301 

.005 

-.4722 

.950 

- .4943 

,933 

- . 5841 

MACH  t 1) 

= 

900  ALPHA 

SECTION  { 

11  WING  LO.ER  SURFACE 

S*/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000* 

, .3384 

.4326 

,020 

.3160 

.030 

,3308 

,046 

.2830 

.030 

.2374 

.063 

.2059 

.130 

.0757 

.177 

.1476 

,230 

.0986 

;274 

.1238 

,402 

.1208 

.363 

.0012 

,630 

-.0316 

.,750 

.1362 

♦ 760 

-.0456 

.808 

.003  5 

9.806  RUN  = 92.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CR 


6.044  BETA 


1RF7L60) 

.000 


,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PACE  923 


1470  01  TIE  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  ( 11  * .900  ALPHA  k S)  a S.S06 

SECTION  1 11  WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

VC 

.630 

-.2416 

.8ST 

.903 

-.AS1Q 

.930 

-.4696 

.933 

-.3316 

MACH  1 1)  = .699  ALPHA  1 91  * 6,936  RUN  a 92.000  RN/L  = -6,044  BET* 

SECTION  1 11WIN0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/B  .4360  .7710 

VC 


000 

.2903 

.3690- 

020 

.4240 

030 

,3360 

046 

.3098 

030 

.3293 

065 

.2326 

1i  50 

.1094 

177 

.1720 

230 

.1493 

274 

.1447 

402 

.1303 

563 

.0026 

630 

.0022 

730 

.1699 

760 

-.0302 

806 

-.0169 

650 

-.2111 

637 

-.3399 

903 

-.4908 

9 30 

-.4446 

9 33 

-.3790 

(RFTL601 


,000 


OMt  O?  NOV  74 


TABULAIBO  PRESSURE  BATA  - 1A70 


PACE.  92* 


’.mo  01  Tia  at  ?2  pa  vine  lcwer  surface 

MACH  l *)  a 1 ,090  ALPHA  l 1)  ■ -6.58*  RUN  a S6.00Q  RN/L  a *.786  BETA 

SECTION  1 DVI1N4  LOWER  SURFACE  OEPEHDENT  VARIABLE  CP 


tRF7U»0> 
a ,ooo 


try  /a 

.7710 

X'C 

,ooo 

.2059 

.1139 

,020 

-.9991 

,030 

-.1983 

,046 

-.1416 

.050 

-.9396 

.065 

-.167* 

.150 

-.4702 

,1?7 

-.1456 

.250 

-.7472 

.274 

-.1360 

.402 

-.0598 

.963. 

-.0574 

• 630* 

-.1639, 

.750 

.1426 

,760 

- , 5043 

.60S 

-.2613 

.850 

-.1342 

.857 

-.4818 

.905 

-.5083 

.950 

-.4136 

.953 

-.744* 

MACH  1 2)  a 1.105  ALPHA  t 21  a 
SECTION  ( DVrtNG,  LOWER  SURFACE 


•/B 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

.3160 

.2647 

.020 

-.9226 

• .030 

-.0333 

.0*8 

-.0679 

,030 

* 

-.9221 

.083 

-.1138, 

.150 

,-*3300 

.177 

-.085* 

.250. , 

- .3274 

.274 

-.0698 

.402 

,0213  . 

.363 

.0074 

,63p 

.750 

.760  ".*671 

.608  -.8525 


-5.386 


RUN  a 89.000  1WL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.756  BETA 


,0OQ. 


,0*9* 

,23*0 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - 1470 


PAGE  M5 


1470  01  712  Si  P2  PB  VlTNO  LOWER  SURF4CE 

MACH  l 2)  a 1.105  ALPHA!  2)  = -ft. 386 
SECTION  l 11W1NC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  V4R TABLE  CP 

27 /B  .4360  .7710 


VC 


.650 

- ,0914 

.657 

-.4407 

.905 

-.3825 

950 

-.6736 

,936 

-.7148 

MACH  l 2)  = 1.117  ALPHA  ( 3)  = -4.178  RUN  = 88.000  RN/L 


SECTION  l UVrtNO  LOWER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.738  BETA 


1RF7L80) 


.000 


27/a 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.5759 

.3388 

.020 

-.8034 

,050 

.0065 

.049 

.0132 

.030 

-.7808 

.063 

-.0545 

,150 

-.1574 

.1*77 

-.0271 

.250 

-.1292 

.274 

-.0236 

.402 

.0579 

- 

,365 

.0568 

.650 

-.0746 

,750 

.2468 

.760 

-.4526 

.606 

-.2208 

.650 

-.0616 

.637 

- ,4084 

.905 

-.3300 

.930 

-.3433 

.935 

-.6624 

3435 


DATE  07  NOV  7* 


■TABULATED  PRESSURE  DATA  - HTO 


PAGE  926 


1A70  Ol  T12  Si  P2  pa  VtlNG  LOWER  SURFACE 

MACH  I 21  a 1.131  ALPHA  { AT  a -1,976  , RUN  a 66.000  RN/L  = 6.766  BETA 

SECTION  I 1IWING  LOWER  SURFACE " ” ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4560 

.7710 

A/C 

,OOQ 

.4124 

.4475 

.020 

- . 6324 

,050' 

.1060 

,048 

.0962 

.050 

-.3472 

.085 

.0126 

.130 

- ,0616 

,177 

.0619 

.250 

.1206 

.274 

.0323 

,402 

.107.6 

.365 

.1110 

.650 

-.0939 

.730 

.2369 

.760 

-.3978 

.808 

-.1904 

.850 

-.0449 

.857 

-.3824 

.805 

-.0224 

.830 

- ,3274 

.855 

-.6461 

MACH  I 2!  a 1. 

133  ALPHA 

SECTION 

I 1TW1NG  LOWER  SURFACE 

2y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

,4398 

.52.14 

.020 

-.3,164 

.050 

,1994 

.048 

.1731 

,050 

-.1629 

.085 

.0742 

* 150 

.0970 

.177 

.0682 

,250 

.1758 

.274 

.06  50 

.402 

.1715 

.505 

,1615 

.650 

-.0916 

.730 

.2743 

.760 

-.3661 

.806 

-.1600 

.210  RUN  a 68.000  RN/L  a 6,756  BETA 

DEPENDENT  variable  CP 


IRF7L60) 

.000 


3 ,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PACE  927 


U70  01  T12  SI  P2  P6 

WINS  LOWER  SURFACE 

IRF7L60) 

MACH  1 2) 

■ 1.165  ALPHA  ( 5>  « 

.210 

SECTION  t 

DWIN6  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2y/B  ,4660  .7710 

X/C 


,830 

-.0625 

,837 

-.6714 

,905 

-.5245 

,950 

-.3159 

.933 

- . 6493 

MACH  1 2)  = 1.127  ALPHA  t S)  : 2.407  RUN  a 69.000  RtVL  = 6.756  BETA  a .000 

SECTION  l l)VHN6  LCUER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Zl/ B 

.4360 

.7710 

x/c 

.000 

.4239 

.5977 

,020 

.1145 

,030 

.2965 

.048 

.2577 

.050 

.1389 

.033 

.1930 

~ 

.150 

.1200 

.177 

.1450 

,230 

.2178 

.274 

.1498 

,402 

.2054 

.565 

.1753 

.630 

- ,0949 

.750 

.2936 

.760 

-.3665 

,809 

-.1515 

.850 

-.0319 

.857 

-.3763 

.903 

-.5415 

.950 

-.3219 

,933 

-.6646 

OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DAT*,  - U7Q 


PACE  928 


tA70  01  712  SI  P2  ps  WINS  LOWER  SURFACE  IRFTL6D) 

MACH  < 21  » 1.116  ALPHA  1 7)  a 4.560  RUN  a 86.000  RN/L  s 6.756  BETA  a .000 

SECTION  l 11W1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT'  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 


X/C 


.000 

.3622 

.6111 

.020 

.3376 

.030 

.3747 

.048 

.3301 

.050 

.3027 

.095 

,2542 

.150 

.1519 

.177- 

.1921 

.250 

.2573 

.274 

.1839 

.402 

.2197 

.585 

.1718 

.650 

-.1035 

■ 750 

<2666 

,760 

-.3805 

,608 

-.1587 

.650 

-.0361 

.657 

-.3846 

,905 

-.5524 

.950 

-.3260 

.953 

-.6671 

MACH  ( !)  = 1.109  ALPHA  < 61  a 6.7B6  RUN  a 88.000  RN/L  - 6.756  BETA  = .000 

SECTION  < 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

( 

Sfr/B,  ,4360  .7710 


X/C 


.000 

.3322 

.5975 

.020 

.4589 

,030 

.4179 

.048 

.3721, 

.050 

.3932 

.065- 

.29.42 

,150 

.1709 

.177 

.2241 

.250 

.2875 

.274 

.2076 

,402 

,2263 

,565 

.1660 

.650 

-.0978 

.750 

.2965 

.760 

-.3879 

.609 

-.1566 

DATE  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70  PA6E  929 

U7Q  01  TIE  6t  PE  pa  WINS  LOWER  SURFACE  (RFTL60) 

MACH  l #>  » 1,10*  ALPHA  l 6)  » 6.7*8 

SECTION  < 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  ,7710 

X/C 


,*S0 

- .0331 

.*37 

-.3826 

,903 

-.3491 

,930 

-.3214 

,9  33 

-.6341 

MACH  l 2)  a 1,103  ALPHA  ( 9)  a 8.970  RUN  » 88,000  1WL  * 6.759  BETA  = .000 

SECTION  1 DVJINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2f/B  .4360  ,7710 


X/C 
.000 
.020 
.030 
,046 
.030 
.065 
.130 
.177 
.250 
.274 
'..402 
.563 
.630 
' .730 
.760 
.808 
.630 
.657 
.803 
.930 
.933 


.2372 

.4070 

.3671 

.2964 

.2301 

.2096 

.2122 

.1347 


-.4036 

.0097 

-.3774 

-.5246 

-.5706 


,5766 

.5466 

.4620 
.1862 
" .3122 

-.0913 

.3031 


-.0316 


-.3101 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DIM  - IA70 


PACE  9?0 


U70  Ot  T12  St  PE  PB  VftNC  LOWER  SURFACE 


MACH  1 31  a 1.201  ALPHA  { 1)  a -6.343  RUN  = 63,000  RR/L 

8SCUCN  t UVJ1NC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1418 

.1904 

.020 

-.8064 

.030 

-.2458 

,046 

-.1764 

.080 

-.8325 

.068 

-.1994 

.150 

-.4321 

.177 

-.1370 

.280 

-.5336 

.274 

- ,1346 

.402 

-.0331 

.565 

-.0211 

.650 

-.0628 

.750 

.2330 

.760 

-.4104 

.606 

-.1734 

.650 

-.OUT 

.657 

-.3654 

.805 

-.4615 

.650 

-.2708 

.953 

- . 6039 

HACH  ( 3>  = 1.212  ALPHA  ( 2)  = -6.266  .RUN  = 83,000  RN/L 

SECTION  l 15W1MC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  . 7710 

X/C 


,OOQ 

.2344 

.2995 

♦oao 

-.7538 

.030 

-,12B3 

;04S 

— ,0900 

.030 

-.7609 

.Qo'5 

-.1213 

,130 

-.3916 

,177 

-.0633 

♦fc30 

-.3957 

♦274 

- ,0640 

,402 

iOQOO 

.365 

.0102 

.630 

-.0269 

4 730 

.2912 

♦ 760 

-♦5002 

♦ 606 

-.1360 

7.069  BETA 


7.069  BETA 


IUFTlSD) 

.000 


,000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IATO 


PAGE  SSI 


MACH  (.  S>  « 1,212  ALPHA  < 2)  a 

SECTION  t 1JWING  LOWER  SURFACE 


«T/6 

.4360 

.7710 

x/c 

.850 

.0216 

.857 

-.3440 

.805 

-.4606 

.950 

-.2451 

.933 

-.5636 

MACH  l 3)  a 1.218  ALPHA  ( 3)  a 
SECTION  (,  UWIN9  LOWER  SURFACE 


IATO  01  T12  Si  P2  PB  WING  LOWER  SURFACE 

-8.268 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4,052  RUN  a 63.000  RN/L  » 7,069 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BETA 


IRF7L60) 


a .000 


27/0 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.3609 

.3794 

.020 

-.6746 

.030 

.0003 

.046’ 

.0014 

.050 

-.6830 

.083 

-.0461 

.130 

-.2737 

.177  ' 

-.0224 

.250 

-.2012 

.274 

.0029 

' .402 

.0391 

.363 

.0623 

.850 

.0232 

.730 

.3124 

.760 

-.3704 

.808 

-.1337 

.830 

,0439 

.637 

-.3303 

.903 

-.4432 

.930 

-.2224 

.933 

-.3670 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U70 


PAGE  932 


U70  01  712  SI  P2  P8  VjlNO  LOWER  SURFACE  {RF7L60) 

MACH  1 37  a 1 .221  ALPHA  1 A)  a -1.627  RUN  a 65.000  'RN/L  a 7,063  BETA  = .000 

SECTION  1 DWTN5  LOWER  SVMFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.4006 

.4709 

.020 

- . 3489 

.030 

.1060 

.046 

.0633 

.030 

-.3120 

.083 

.0176 

.130 

-.1104 

.177 

.0314 

.230 

-.0664 

.274 

.0324 

.402 

.1073 

.363 

.1203 

.630 

,0260 

.730 

.3264 

.760 

-.3318 

.600 

-.1097 

.830 

.0363 

.837 

-.3121 

.303 

-.4296 

.930 

-.2133 

.333 

-.3507 

MACH  ( 3)  3 1.224  ALPHA  < 5)  s .546  RUN  = 63.000  RN/L  a 7.083  BETA  a .000 

SECTION  l HWING  LOWER  SURFACE:  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZV/B 

.4360 

• 7710 

X/C 

»000 

.4217 

1 5389 

-.3341 

.030 

.I860 

.04© 

.1693 

.030 

-.2094 

,0©3 

.0827 

.150 

-.0406 

.17? 

.0961 

i£30 

,0436 

.274 

.0762 

.402 

.1489 

.563 

.1801 

.630 

.0090 

.730 

.3392 

,760 

-.3287 

,60© 

-.0721 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PACE  933 


1A7D  01  TIE  Si  PE  P8  VANG  LCWER  SURFACE  1RF7L60) 

MACH  l 31  a 1.224  ALPHA  C 5)  a ,346 
sECTTCN  1 DVrtNG  LCWSR  SIXTFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  - 

27/B  - .4360  .7710 

X/C 


.650 

.0611 

.657 

-.2904 

.905 

-.4204 

.950 

-.2143 

.953 

- . 5428 

MACH  1 3)  a 1,218  ALPHA  < 61  a 
SECTION  ( DWTNG  LOWER  SURFACE 
2T/B  .4360  .7710 

X/C 

,000  .4145  .3852 

*020  -.0394 

.030  .2713-. 

.048  .2383 

.050  .0173 

.083  .1408 

.130  .0364 

.177  .1406 

.250  .2864 

.274  .1337 

.402  .1674 

.383  .2042 

.830  -.0132 

.730  .3433 

.760  -.3291 

.808  „ -.0601 
.830  .0621 

.837  -.2929 

.903  -.4336 

.930 

.933  -. 


2.611  RUN  a 83.000  RN/L  a 7,089  BETA  s .000 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3381 


2172 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM 4 - U70 


PAGE  534 


1A70  01  712  Si  PS  PS  VJ1NG  LOWER  SURFACE  (RF7L6Q) 

MACH  1 3)  « 1.210  ALPHA  ( 7)  = ■ 4.709  RUN  a 63.000  RN/L  a 7.069  SETA  a .000 

SECTION  1 DWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

VC 


.000 

.3742 

.5940 

.020 

.2423 

.030 

.3333 

.046 

.3134 

.030 

.2260 

.063 

.2332 

.130 

.1337 

.177 

,1719 

.230 

.2622 

,274 

.1632 

.402 

.2156 

.363 

.1974 

.630 

-.0177 

,750 

.3446 

.760 

-.3432 

.606 

-.0696 

,630 

.0577 

,857 

-.3029 

,903 

-.4434 

.930 

-.2213 

.933 

- . 3633 

MACH  ( 3)  a 1.202  ALPHA  l 6)  a 6.906  RUN  a 63,000  RWL  a 7.069  BETA  a .000 

SECTION  1 DVllNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/B  .4360  .7710 


.000  .3163  .6109 

.020  .4361 

.030  ,3937 

.046  .3361 

.030  .3839 

.063  .2604 

.ISO  .1676  ' 

.177  .2116 

.230  ' .3206 

.274  .2038 

.402  ,2334 

.363  .1933 

.830  -.0147 

.730  .3373 

.760 
.608 


-.3344 

-.0671 


bate  o?>  nov  t* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UT» 


PA6E  93S 


U7D  01  T12  51  P2- P8  VHN9  LOWER  SURFACE 

MACH  « S>  * l, tea  AL PWA  (SH  S.9D6 

SECTION  ( 1JWIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ev/B 

*4360  *7710 

x/c 

.sso 

.0606 

.637 

-.2997 

.603 

-.4393 

.930 

-.2133 

.633 

-.3313 

MACH  l 3D 

a 1.194  ALPHA 

SECTION  l 

15W1M&  LCWBT  SURFACE 

2*/8 

,4360  ,7710 

X/C 

,ooa 

.1873  .6032 

♦oaa 

,3344 

.030 

,3803 

.3497 

.050 

.4737 

.0&3 

.2893 

.1880" 

.177 

.2263 

.ssso 

.3503 

♦274 

.2693 

*402 

,2172 

4 565 

.1376 

*650 

-.0129 

.750 

.3664 

,760 

-.3771 

*»0B 

-.0921 

.650 

.0384 

.657 

-.3846 

,0Q5 

-.4283 

♦ 350 

-.2030 

.350 

-.3181 

9.114  RUM 


83.000  RfVL  = 


7.068  BETA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7L&0) 


.000 


,2030 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7D 


PAGE  936 


IA70  Q1.7I2  si  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 

MACH  l 41  3 1 *504  ALPHA  l 11  = -8.636  RUN  3 120.000  RN/L  = T.433  BETA 

SECTTCN_(  11W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VAR1ABLE-CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

VC 

.QQQ 

.1342 

.2889- 

.020 

-.4996 

.050 

-.2705 

.043 

-.1933 

.050 

-.5307 

.035 

- .2043 

.150 

-.2731 

.177 

-.1626 

.250 

-.4917 

.274 

-.1321 

.402 

- .0266 

.565 

.0263 

,650 

-.2156 

.750 

.3727 

' .760 

-.1463 

.BOQ 

.0137 

,050 

.1317 

.657 

-.1520 

• 905 

-.2748 

.950 

-.0758 

,953 

-.3364 

HACH  ( 4)  = 1.S04  ALF41A  l 2)  s -6.416  RUN  = 120,000  RN/L  = 7.433  BETA 

SECTION  i.  11W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.1731 

.3463 

.020  ' 

- . 4804 

.030 

-.1744 

.048 

-.1451 

.030 

-.3126 

.083 

-.1738 

.ISO 

-.2382 

.177 

-.1613 

.250 

-.4602 

.274 

-.1092 

.402 

.0083 

.363 

.0396 

.630 

-.0136 

,750 

.3123 

.760 

-.1464 

.808 

.0184 

IRF7L60) 

,000 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 


PAGE  937 


IA70  07  T12  St  PZ  P8  VjtNG  LOWER  SURFACE 

MACH  l 41  = 1 ,304  ALPHA  t Z1  a -6.416 

SECTION  {.  HVrtNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  ,4360  .7710 

X/C 


.530 

.1741 

*557 

- • 1 3Z9 

.903 

-.2732 

.930 

-.0334 

.9515 

-.3603 

MACH  t 4)  a 1.304  ALPHA  ( 31  = -4.164  RUN  a 120.000  RN/L  a 7.433  BETA 

SECTION  t 11VJ1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ZV/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.2264 

.4039 

.020 

- .4402 

.030 

- .0806. 

”*.649 

- .0876 

.030 

-.4634 

.005 

-.1338 

♦ 130 

-.2286 

*177 

-.1289 

♦ 230 

-.3980 

.274 

-.0668 

.402 

.0417 

.565 

.0632 

.630 

.1722 

.730 

,3747 

.760 

-.1388 

.600 

.0334 

.630 

.2262 

.537 

-.1382 

.903 

-.2398 

.930 

.0033 

.933 

-.3484 

TRF7L60) 


.000 


DA7E  07  NOV  7* 


tabulaieo  bfclrfc  - two 


PACE  958 


U70  07  712  fel  PE  PB  WTN5  LCWER  SURFACE  1RF7L50) 
MAOl  t 41  i 1.50 A ALPHA  1 A'  a -1.366  RUN  = 120.033  WU  - T>«3  BETA  ' .00 
SECTION  1 DVIIHO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2f/B 

.4360 

.7710 

H/C 

.ooo 

.2661 

.5002 

.020 

-.3465 

.030 

-.0229 

.04® 

«.0409 

.050 

-.3654 

.CB5 

4 .0733 

.150 

-.1566 

,177 

-.0549 

.250 

-.2333 

.474 

.0292 

.«02 

.1320 

.355 

.'1144 

.650 

.2209 

,750 

• 

.4279 

.760 

-.1161 

.608 

.0617 

.650 

,2339 

,857 

-.1161 

.905 

- .2394 

,950 

,02  TV 

.953 

- .3325 

MACH  1 A)  s 1.504  ALPHA  1 55  = 
SECTION  •<  15WIN6  LOWER  SURFACE 


5*/B 

.4360 

»77ttS 

. x/c 

.□QO 

,3266 

.5901 

-.2446 

.050' 

.0675 

.04* 

.0579' 

;o3o 

-.2450 

,0*5 

.0234 

a’ 50 

> 

-.0421 

*177 

.0380 

*250 

.0842’ 

.274 

.1055 

.402 

.1735 

ass' 

.I486 

.escf 

.2607 

a so 

.4799 

.760 

-.0603 

.606 

.0573 

.265  RUN  a 120.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,453  BETA 


.TOO 


DATE  07  NO V 74 


TABULATED  PRESSURE  OKI*,  - IA7G 


PACE  959 


IATO  01  U2  SI  P2  PS  WIN6  LOWER  SURFACE 


MACH  I 41  • 1.304  ALPHA  l 5)  » 

SECTION  t 11W1N6  LOWER  SURFACE 


ttf/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.630 

.2733 

.657 

-.0941 

.905 

-.2213 

.930 

.0343 

.933 

-.3177 

MACH  ( 4)  = 1.504  ALPHA  t 6)  = 

SECTION  I 11WIN6  LOWER  SURFACE 


.263 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.504  RUN  3 120.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


T.455  BETA 


2f/B  .4560  .7710 


X/C 
.000 
.000 
.030 
,04a 
.030 
.063 
,130 
.177 
,250 
.274 
.402 
.563 
.650 
.730 
.760 
,600 
.630 
,037 
■ 90S 
,930 
.933 


.3369 

.1784 

.1967 

.1036 

.1161 

.1609 

.2061 

.1633 


-.0366 

.1447 

-.0617 

-.1976 

-.3016 


.6073 

-.0822 

.0048 

.0333 

.1183 

.3165 

.3237 


.2911 


IRF7L60) 


.000 


,0421 


am  qt  mi  n- 


TA6 ULATEO  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA6E  940 


1A7Q  01  Til  at  PS  PS  VANS  LOWER  SURFACE 

MACH  (.  41  n 1,50*  ALPHA  ( 7)  a *,735  RUN  a 120,000  RN/L  a 7, *33  BETA 

SECTION'  i 11VUN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7LS0> 

,000 


27/6 

.4360 

,7710 

X/C 

.000 

,3235 

,6464 

.020 

.2117 

,030 

.2794 

,048 

,2523 

.050 

,2145 

.085 

,1694 

•A?0. 

.1029 

.177 

.2043 

.230 

,1964 

.274 

.2059 

,402 

.2247 

,565 

.2302 

.650 

.2956 

.750 

.5396 

.760 

-.0310 

.80S 

,1701 

.650 

.2846 

.637 

-.0512 

.903 

-.1971 

.950 

,0373 

.933 

- ,3066 

MACH  1 *7  » 1.504  ALPHA  t 8)  = 

SECTION  l UVilNS  LOWER  SURFACE 


27/6 

.4360. 

.7710 

X/C 

.QOQ 

.3238 

,6612 

.020 

- 

.3906 

,030 

.3641 

,04ft 

.3323 

*050 

.3528 

,055 

.2642 

*150 

.1447 

.177 

,2379 

,250 

,2394 

*274 

,2214 

.402 

.2459 

,565 

,2588 

• 650 

,2731 

.750 

.5393 

,760 

-.0413 

.coo 

.1737 

S.974  RUN  » 120,000  RN/L 

OEPENBENT  VARIABLE  CP 


7, *33  BETA 


,000 


DATE  07  Nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7D 


PACE  941 


1A7D  01  tie  si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


IRF7L60) 


HACH  V 4)  a 1.504  ALPHA  l S)  = 


SECTION  1 DUlNd  LOWER  SURFACE 


*r/B 

.4560  .7710 

X/C 

,830 

.2792 

.837 

- .0501 

.BO  3 

-.1997 

.BSD 

.0597 

.033 

-.5075 

M*CH  i 4) 

a 1.504  ALPHA  ■ 

SECTION  C 

11W1N6  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4560  .7710 

x/c 

,OQO 

.3253  .6700 

,020 

.5263 

.030 

.3607 

,046 

.3534 

,030 

.4597 

.083 

.2821 

.150 

.1384 

,177 

.2621 

.230 

.3189 

.274 

.2256 

,402 

.2594 

.555 

.2570 

.650 

.2332 

,730 

,5166 

.760 

-.0655 

.808 

.1357 

.830  . 

.2578 

,837 

-.0690 

.903 

— . 20  69 

.950 

.0374 

.953 

-.3125 

8.974 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9.194  RUN 


120.000  RWL 


DEPENDENT  VARIABLE'  CP 


7.433  BETA 


.000 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - WO  _ 


PA&E  942 


WINS  LOWER  SURFACE 


REFERENCE  DATA 


SREF  a 

2990 .0000  SO  .FT.  XMRP 

LREF  a 

474.8100  IN.  V5RP 

BREF  = 

938 , 6800  IN.  ZMIP 

SCALE  a 

.0150 

MACH  t 11  = .900  ALPHA  ( 

$£CTtCH 

l tlWINO  LOWER  SURFACE 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.0917  -.2201 

.020 

-1,1975 

.030 

-.3160 

.043 

-.2400 

.050 

-1.2052 

.065 

-.2454 

.150 

-.3833 

,177 

-.1869 

.250 

-.5658 

.274 

-.1700 

,402 

-.1388 

.565 

-.2127 

.630 

-.2486 

.750 

-.0136 

.760 

-.3080 

,803 

-.2687 

.850 

-.3494 

.057 

-.4147 

,905 

-.4115 

.950 

-.6482 

,953 

-.3759 

IA70  07  772  SI  P2  PS 


.0000  IN.  VO 
375.0000  IN.  20 


-6.239  RUN  s 160.000  RH/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BETA  = 
ELV-2  = 
ELV-4  = 
ELV-TB  s 


1RF7L6D  ( 25  SEP 
PARAMETRIC  DATA 

-4.000  ELV-1  * 

12.000  ELV-0  = 

12.000  BDFUAP  = 
12,000  ELV-CB  a 


5.900  BETA 


-4,230 


MACH  I 1)  a ,897  ALPHA  l 2)  = -6,047  RUN'  ■ !«.«»  -*W:  « *•«»  BETA  s ”4*830 

SECTION  ( 11W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

X/C 

.000 

.020 


,4360  .7710 

.1790  -.0564 

-1,1347 


.030  -.2029 

.048  -.1544 

,050 

.085  -.1726 

.150 

,177  -;12TO 

.250 


-1,0956 

-.2927 


74  ) 


8.000 
12 .000 
.000 
10.000 


-.2783 


DATE  07  NOV  74 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 

PACE  943 

I AID  01  T12  SI  P2  P6 

WIND  LOWER  SURFACE 

IRF7L61) 

MACH  4 15  a ,697 

ALPHA  l 2)  = -6.047 

SECT1CN  ( 15WTN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  DP 


2T/B 

.4360 

.7710 

VC 

• 274 

-.1167 

.402 

-.1006 

.565 

-.1833 

.650 

-.2331 

.750 

-.0347 

.760 

- .2602 

.606 

-.2434 

.650 

-.3737 

.657 

. - .3943 

.903 

-.3978 

.930 

-.6742 

•933 

-.3760 

MACH  ( 1)  a .690  ALPHA  < 3)  = -3,933  RUN  a 160.000  RN/L  = 5.900  BETA  a -4,230 

SECTION  I DVIINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 


VC 


.000 

.2403 

.0869 

.020 

-.9887 

.030 

-.0637 

.049 

-.0721 

.030 

-.8205 

.095 

- .0968 

• 1 50 

-.1420 

.177 

-.0726 

.230 

-.1874 

.274 

-.0713 

.40a 

-.0627 

.565 

-.1363 

.650 

-.2220 

.750 

-.0073 

.760 

-.2366 

.©09 

-.2273 

.©50 

-.3448 

.657 

-.3783 

.905 

— .8693 

.930 

-.6361 

.953 

-.3629 

OATS  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


- IA70  OX  T12  Si  P2  P6  VrtTO  LOWER  SURFACE  (RF7L61) 

MACH  | 1)  a .090  ALPHA  l 1 -1.742  RUH  * 160.000  RN/L  * 3,900  BETA  = -A. 230 

SECTION  -1-  IRwtNS  LCSSR  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE'  CP 


2V/B 

.4360 

,7710 

VC 

.000 

.2617 

,2363 

.020 

-.7401 

,030 

,0004 

,046 

,0022 

,030 

-.4132 

.003 

- .0262 

.130 

- , 1090 

.177 

- .0229 

.230 

-.1466 

.274 

-.0295 

.402 

-.0323 

.363 

-.1361 

,630 

-.2371 

.750' 

.0169 

.760 

-.2479 

.SOS 

-.2198 

.630 

-.3297 

.637 

-.3736 

,003 

-,3692 

,930 

-.6461 

,033 

-.3905 

MACH  l 1)  a .099  ALPHA  ( 5)  » .383  RUN  ‘ a 160,000  RN/L  2 3,900  SETA  ~ -A.230 

SECTION  1 15W1N&  LOWER-  SURFACE  ■ DEPENDENT  VARIABLE  CP 

W/S  .4360  .7710 

VC 


.000- 

.2377 

,3464 

.020' 

* 

-.3631 

,030 1 

,0S31 

,049 

.0724 ' 

,030' 

-,2091 

,093 

.0404 

,130 

• ,0363 

,177 

• ,0239 

230 

-.090S 

274,- 

,*  .0127 

.402 

,0009 

363 

A .1107 

630 

-.2013 

,730 

.0413 

,760 

-.2277 

,909 

-.2043 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  D ATA  - 1A7D 


PA6E  945 


U70  01  112  si  p2  pa  WINS  LOWER  SURFACE 


MACH  { 

1)  a .899  ALPHA  < 

SECTION 

l 1)  Lit  NO  LOWER  SURFACE 

27 /B 

.4380  .7710 

X/C 



.650 

-.3164  ' 

.657 

-.3664 

.905 

-.3923 

.950 

-.6349 

.953 

-.4019 

MACH  I 11  = ,690  ALPHA  I 

SECTION 

( 11VIIN6  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4380  ,7710 

'X/C 

.000 

.2249  ,4059 

.020 

-.0730 

.030 

.1533 

.040 

.1341 

.050 

-.0612 

.085 

.1002 

.150 

-.0093 

.177 

.0715 

.230 

-.0341 

.274 

.0318 

.402 

.0330 

.565 

-.0866 

.650 

-.1648 

.750 

.0656 

.760 

-.2095 

,608 

-.1865 

.650 

-.310? 

.657 

-.3584 

.905 

-.3915 

.950 

-.6267 

.953 

-.4050 

.325 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.475  RUN  = 160.000  RM/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5.900  BETA 


IRF7L61) 


4,230 


BMC  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA7D 


PACE  946 


tA7Q  01  TIE  SI  P2  PB  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7L61) 

MACH  i.  15  = .099  ALPHA  t 7)  = 4.612  RUN  = 16D.DDQ  RN/L  = 5. BOB  BETA  a -4.230 

SECTION  { 11  WINS  LOWER  SURFACE  " DEPENDENT,  VARIABLE  CP 


2t/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.1797' 

.4110 

.020 

.1110 

.000 

.1959 

.040 

.1760 

.030 

.0664 

,0*3 

. .1404 

• 130 

.0233 

.17? 

.1038 

.230 

.0118 

.274 

.0807 

.402 

,0S6S 

.363 

- .0686 

,630 

-.1052 

,750 

.0874 

♦760 

-.1947 

.608 

-.1710 

.830 

-.3033 

,,837 

-.3556 

.805 

-.3940 

,830 

-.6214 

.833 

-.4104 

6.732  RUN  a 160,000  RN/L  a 5,900  BETA  a -4.230 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/C 


.000 

M388 

.3787 

.020 

.2331 

.030 

.,2228 

.048 

,2004 

,050 

. • 

.1678 

.085 

,1808 

.130 

.0330 

.177 

.1228 

,250 

.0327 

,27.4 

,0986 

,402 

.0723 

.563 

-.0392 

.650 

-.0792 

.750 

.0913 

.760 

-.1828 

.808 

-.1563 

MACH  l 11  a .899  ALPHA  ( 8)  : 
SECTION  l HW1N6  LOWER  SURFACE 
2Y/B  ,4360  .7710 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  947 


WACH  l U 

a .699  ALPHA  l 

SECTION  l 

UVllNG  LOWER  SURFACE 

2V/0 

,4360  .7710 

x/c 

.930 

-.3094 

,037 

-.3390 

• 905 

-.4008 

.950 

- . 3901 

.933 

-.4179 

,MACH  < t> 

3 .900  ALPHA  ( 

SECTION  K 

11W1NG  LOWER  SURFACE 

2T/B 

.4360  ,7710 

X/C 

,00Q 

.1064  .2974 

.020 

,3423 

.030 

.2460 

.049 

.2231 

• 050 

.2364 

•093 

.1816 

.150 

.0902 

.177 

.1361 

.250 

.1016 

•274 

.1123 

• 402 

.0633 

TA70  01  TIE  SI  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 

6.732 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8,671  RUN  a 160.000  RN/L  = 3.900  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.583 

.650 

.750 

.760 

.606 

.630 

.637 

.905 

.930 

.933 


-.1741 

-.1330 

-.3698 

-.4133 

-.4161 


.0338 

.1064 


-.2694 


(RF7L61) 


-4.230 


5591 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IMS 


PAOE  946 


U7Q  01  T12  51  Pi  PS  VJlKD  LOWER  SURFACE 


CRF7L61) 


MACH  ( 2i  3 1.089  ALPHA  l 11  = -9.53S  RUN  a 8^,QpO_  WM- f_  _A‘7?1- . 


SECTION 

t tlynW  LCAjER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y#B 

,4360  .7710 

x/c 

.coo 

.1251  -.0^54 

.020 

-.6295 

-.1967 

.040 

— ,1766 

.050 

-.6249 

3.1944 

*150 

- .8090 

-.1613 

.250 

-.9720 

.27$ 

-.1363 

.492 

-.sw 

.565 

r.lS93 

.550 

J..235S 

*750 

.1734 

;760 

-.5402 

♦60S 

-.3182 

.650 

-.4244 

.057 

-.5033 

.605 

-.5442 

,650 

— .4241 

.635 

-.6939 

KACM  < 21  3 I.1Q4  ALPHA  J 21  3 -5.304  RUN  s 99,000  R7J/L  = BET# 

SECTION  { UW1N&  LOBI  SU7?AC£  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


l 

.4360 

.7710 

c 

,ROD 

.814? 

,»9I3 

,020  ' 

■ 

7.60§6 

.030 

.040 

7,1122 

fS5P 

.-.B049 

,983 

-.1300 

.150  • 

r.  42.49 

,177 

-,F>9?7 

,250 

-,67S4 

•?74 

-.D?61 

.402 

-.0375 

.565 

-.1162 

.650 

-.1549 

.730 

.1658 

,789 

-.4?4P 

.60S 

-.2771 

-4,328 


-4.326 


OKIE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PAGE  949 


1AT0  07  T12  at  P2  PB  VANG  LOWER  SURFACE  IRF7L61) 

MACH  ( 21  * 1.104  ALPHA  t 2)  = —6,904 

SECTION  { 11VJ1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


S'f/B 

,4560 

.7710 

X/C 

.630 

-.1131 

,63? 

-.4606 

• 905 

- . 5049 

.930 

-.3935 

.95* 

- . 5701 

MACH  ( 2)  a l.lia  ALPHA  ( 3)  = -4,116  RUN  a 89,000  RN/L  a 6.767  BETA  a -4.326 

SECTION  l HWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.2909 

.2370 

.020 

-.6092 

.0*0 

-.0505 

.040 

— ,0179 

.050 

-.7822 

.095 

-.0539 

.150 

-.2435 

.ITT 

-.0531 

.250 

-.2022 

.274 

-.0277 

.402 

-.0019 

.595 

-.0759 

,650 

-.1631 

.730 

.2052 

.760 

-.4513 

.909 

-.2320 

.930 

-.1041 

,937 

- . 4265 

.903 

-.4763 

.930 

-.3830 

.935 

-.5537 

DATE  07  MOV  7 A 


7 ABUL  AT ED  PRESSURE  DATA  - 1A7D 


PACE  950 


UTO  01  TIE  St  P2  PS  WIND  LOWER  SURFACE  1RF7L61) 

MACH  i.  2)  a 1,126  ALPHA  { At  a -1.900  RUM  a 69,000  RHA.  a 6.767  BETA  = -4.326 

SECTION  ~l  1>U|TN6  LOWER  SURFACE'  DEPENDENT "VARIABLE  CT>"~ 


27 /B 

,4360 

,7710 

X4C. 

.000 

,2966 

,3500 

.020 

-.6376 

,050 

.0515 

.046 

.0483 

,050 

-.5603 

.085 

.0132 

• 150 

- ,0668 

.177 

.0224 

.250 

-.0657 

.274 

,0317 

,402 

,0437 

.565 

- .0266  ■ 

.650 

-.1847 

.750 

,1469 

,760 

-.4034 

,608 

-.2365 

.650' 

-.1083 

.657 

-,aiss 

,905 

-.4596 

,950 

-.3741 

.955 

a,  5061 

MACH  t 27  a 1.124  ALPHA  l 5)  a .266  RUN  a 63,000  RIVL  a 6,767  BETA  = -4,326 

SECTION  l 17W1N0  LOWER  .SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2r/B  - 

,4360- 

.7710 

X/.C 

.000 

.2984 

,4206 

.020 

- ,3809 

.030, 

.1291 

.046 

.1133 

.050  ■ 

- ,2392" 

' ,085 

.0791 

.150  , 

.0025 

.17,7 

, .0736 

,250’ 

,1050 

.274 

,0755 

.402 

,0626 

. 865 

.0040 

.650  , 

-.1834 

.750 

.1839 

.750 

- ,3598 

■ 808 

- ,2100 

OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA.  - 1A7Q 


PAGE  951 


MACH  12)=  1.124  ALPHA  1 

SECTION  l UWTNG  LOWER  SURFACE 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.950 

-.1155 

.957 

-.3906 

.993 

-.4515 

.950 

-.3813 

.9  33 

-.5158 

U70  01  TIE  SI  PE  PS 

5)  = .ESS 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


WING  LOWER  SURFACE 


MACH  l 2)  = 1.116  ALPHA  1 6)  3 

SECTION  1 DWING  LOWER  SURFACE 


2V/B  .AS 60  .7710 


X4C 

.000 

.020 

.050 

.048 

.050 

.085 

.150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.565 

.650 

.750 

.760 

.806 

.850 

.857 

.905 

.950 

.953 


.2671 

.1907 

.1676 

.129  5 

.1113 

.1073 

.1079 

.0147 


-.3279 

-.2024 

-.3798 

-.4446 

- . 5028 


.4826 

-.0304 

.0288 

.0539 

.1251 

-.1866 

.1735 

-.1153 


2.476  RUN  = 89.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.767  BETA 


IRF7L61). 


-4,326 


.3844 


tivtE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*,  - 1470 


PA6E  952 


7470  07  712  SI  P2  P8  WINS  LCMER  SURFACE 

MACH  ( 21  a 1,105  ALPHA  l 71  = 4.665  RUN  = 89.000  RN/L  = 6.767  BETA 

SECTION"  l tlVrtNtTCcVJEn"  SURFACE DEPENDENT""  VAR  l ABLE  CP  ~ 


2y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

• QOO 

.2330 

.5030 

.020 

.1809 

.030 

.2044 

.046 

.1832 

♦ 050 

.1602 

' .093 

.1499 

.150 

.0817 

.in 

.1293 

‘ .250 

.1641 

.274 

.1213 

.402 

.1179 

.'565 

.0201 

.650 

-.1857 

.750 

.1911 

.760 

-.2933 

,608 

-.1821 

.850 

-.1080 

.857 

-.3749 

.905 

-.4450 

.950 

-.3845 

.953 

-.5036 

MACH  t 21  a 1.095  ALFHA  ( 81  a 
SECTION  ( 11VITN6  LCMER  SURFACE 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

,1280 

.3033 

,02Q 

.3334 

.030 

.2158 

,048 

.2023 

,030 

N 

.2832 

.06  5 

.1769 

.150 

.1093 

.177 

.1499 

,250 

,2068 

.'274 

,1387 

.402 

.1293 

.565 

.0264 

♦ 630 

-.1714 

,730 

.2147 

,760 

-.2751 

,505 

-.1738 

6.880  RUN  a 89.000  RN/L  a 6,767  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7L61) 
a -4.326 


-4.326 


OME  07  HOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DAT*,  - TATO 


PACE  953 


U7Q  01  TIE  SI  PS  P9  VitNB  LCWER  SURFACE  IRFTLW 


MACH  l 2>  a 1 .093  ' ALPHA  1 »>  - 


SECTION  t UVtlNC  LOWER  SURFACE 


ffv/Q 

.4360 

.7710 

x/c 

,SSQ 

- .0983 

.637 

- .3733 

.905 

-.4469 

.930 

-.3782 

.353 

- . 5066 

MACH  1 2> 

» i. 

,087  ALPHA  i 

SECTION  l 

UWlND 

LOWER  SURFACE 

2T/B 

,4360 

.7710 

VC 

.OOO 

-.0161 

.3010 

.020 

.4568 

.030 

.2159 

,04a 

.2179 

*030 

.3809 

♦oas 

.2040 

♦ 150 

,1345 

*17? 

.1760 

.230 

.2479 

.274 

.1605 

.402 

.1431 

* 355 

.0334 

♦ 650 

-.1528 

.730 

.2428 

♦ 760 

-.2254 

,ooe 

-.1523 

.250 

-.0877 

.657 

-.3813 

♦903 

-.4523 

.950 

-.3672 

.933 

-.5247 

dependent  VARIABLE  CP 


9,061  RUN  = 09.000  RM. 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8,767  BETA  = -4.325 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  CMS  - U70 


PAGE  954 


IA70  01  TIE  Si  PE  P®  WINS  UWEK  SURFACE  TRF7L61) 

HKCN  t S)‘  a 1.198  ALPHA  l » » -8,339  RUN  * *1 .«»  R^L  = ^.136  BETA  =•  -*•«* 

SECTION  l llUTNO  LCMER  SURFACE  - DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

’ .4360 

.7710 

VC 

.coo 

.0734 

,0430 

.020 

-.7360 

.020 

-,2307 

.048 

-.1961 

.030 

-.7334 

.obs 

-.2007 

.130 

-.4236 

.177 

-.1375 

.250 

-.6910 

.274 

-.1206 

,402 

-.0639 

.353 

-.1197 

.ssd 

-.1346 

,730 

.2826 

.760 

-.4733 

.eos 

-.2700 

,830 

-.0349 

.837 

-.4461 

.903 

-.3453 

,930 

-.3000 

,933 

-.3415 

MACH  LEI  a 1.210  ALPHA  ( 2)  s -6.296  RUN  « 51.000  .'  RN/L  .■  T.iSS  BETA  * -AMS 

SECTION  1 IVW1N&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZVB 

,4360 

.7710 

VC 

* 

.000 

,1890 

. ,1530 

- .020 

-.7816 

.030 

-.1161 

.Ojtft 

-.1102 

.030 

, 

-.7647 

.083 

->*V357 

■ ISO 

, ♦ 

-.3304 

.17? 

- .0*9$ 

.230 

-.5199 

♦ 274 

-,06?e 

.402 

*♦0313 

.363 

-.0*4* 

.330 

. 

-.0741 

.750 

.2161 

,760 

-,44  30 

,806 

-♦2532 

OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - TA70 


PAGE  »3S 


XA70  Ol  712  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  tRFTLSl) 

MACH  K 3)  * 1,210  ALPHA  1 21  * -S.29S 

SECTION  t 11W1NC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

»/B  ,4360  .7710 

X/C 

,650  -.0169 

.557  -.4162 

.905  -.5001 

.950  -.2801 

.950  -.4660 

MACH  1 51  =»  1.217  ALPHA  \ 5)  = 

SECTION  K DWING  LOWER  SURFACE 
2f/S  .4560  .7710 

x/c 

.000  ,2442  .2704 

,020  -.7249 

,050  -.0574 

.046  -.0491 

.050  -.7190 

,065  -.0621 

.150  -.2452 

,177  -.0590 

.250  -.2472 

.274  -.0279 

.402  .0051 

.565  -.0511 

,650  -.0449 

*730  ,2656 

,760  -.4004 

,609  -.1963 

,650  -.0097 

.657  -.5927 

.905  -.4611 

,950  -.2678 

,935 


-4,100  RUN  * 81.000  RN/L  “ 7.156  BETA  = -4.335 

DEPENDENT  variable  CP 


.4792 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ' TA70 


PACE  056 


(RF7L611 
a >4.335 


Zi/* 

.4360 

.7710 

y/c 

.000 

.2868 

.3339 

.020 

-.6096 

.030 

.0275 

.046 

,0197 

.030 

-.5711 

.063 

- .0048 

.ISO 

-.1343 

.177 

.0123 

.230 

-.0672 

.274 

.0210 

.402 

.0432 

* 

.353 

- .0082 

.630 

-.0402 

.730 

,2338 

.750 

- .3689 

.606 

-.1816 

.630 

-.0111 

.637 

-.3762 

,903 

-.4415 

.930 

-.2637 

.933 

-.4349 

U7Q  01  T12  Si  PZ  PS  VrtNd  LEWS!  SURFACE 

MACH  < 31  * 1.220  ALPHA  t 4)  a -1.693  RUN  a *1.000  RN/L  » T.156  BETA 

SECTION  I UVUN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  I 3)  a 1.216  ALPHA  ( 3)  a 
SECTION  I UVilNO  LOWER  SURFACE 
SR/B  .4360  . 7710 

X/C 

.000  .2963  .4327 

.020  -.4294 

.030  .1094 

.046  .0946 

.030  -.2697 

.083  .0380 

.ISO  -.0332 

.177,  .0394 

.230  ,0144 

.274  .0607 

.402  ,0609 

.363  .0253 

.630  -.0481 

.730  .2660 

.760  -.3490 

.808  -.1703 


.323  RUN  « 61.000  WVL 

dependent  variable  CP 


7.156  BETA  = -4.333 


OATE  07  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PAGE  937 


1A70  01  712  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


IRF7US1) 


MACH  l 55  a 1.216  ALPHA  l 5)  = 
SECTION  l l 5 MI NO  LOWER  SURFACE 


27 /B 

.4360  .7710 

X/C 

.850 

-.0173 

.837 

-.3342 

.903 

-.4049 

.9  30 

-.2714 

.933 

-.4446 

MACH  ( 3] 

= 1.212  ALPHA 

SECTION  ( 

1)MIN6  LOWER  SURFACE 

2f/B 

.4360  .7710 

x/c 

«GOQ 

.2861  .4838 

.020 

-.1210 

.030 

.1803 

.04® 

.1579 

.030 

-.0460 

.035 

.1174 

.130 

.0164 

.177 

.1003 

.230 

.1036 

.274 

.1040 

.402 

.1129 

.363 

.0463 

.630 

-.0606 

.730 

.2722 

.760 

-.3383 

,608 

-.1364 

.630 

-.0178 

.857 

-.3363 

.603 

- . 4040 

.930 

-.2716 

.933 

-.4397 

.325 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.525 


RUN  = ' 81.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.156  BETA  a -4.335 


0A7E  07  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 

UTS  01  712  SI  P.2  PS 


( 37  = 1.202  alp^a  i 7\  ~ 

SECTION  l DWING  LOWER  SURFACE 


RUN  = 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


WING  LOWER  SURFACE  ' 

\ 

S1,R?0  R.t^.L  = 7,\36  BE^A 


tRF7L61> 

74.3,35 


27/ B_ 

.4360 

.7710 

X/C 

.TOO 

.2336 

.3216 

.020 

.1607 

.030 

.2149 

.046 

.1937 

.030 

.1320 

.063 

.1390 

• iso. 

,0727 

• 177 

.1369. 

.230 

.2010 

.274 

• 1362 

*.402 

.1366 

.363 

.0639 

.650 

-..0391 

.730 

.2919 

,760 

7.3120 

.6D6 

—.1366 

.630 

T.0§95, 

.657 

7.321* 

.903 

7.3938 

.950 

-.2673 

,933 

-.*310 

MACH  l 3) 

3 1. 

m 

SECTION  t 

1>,WIN<{  LQwER  SURFACE 

27/? 

.4350 

m 

.000 

. 1310 

•?*» 

.020 

i3*?4 

.030 

.046 

•s  m 

.030 

iSW 

,063 

.i§4T 

.130 

.11*3 

.17.7 

• 1§69 

.asp 

,2531 

,274 

,1391 

,402 

! 1 343 

,353 

.0737 

.630 

-.0441 

.730 

*3237 

,760 

-.2734 

.808 

-.1238 

RUN  3 §1.000  Rti<L. 

QftgNggff  V«ai!®.s  ce 


7.tS6i  BETA 


74.335 


P§GE  93,6 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  959 


tA70  01  TVS  SI  PS  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  ( 3)  ! 1.194  ALPHA  ( 6)  s 6.944 

SECTION  t UVRNC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

X/C 

.650 

,857 

-.3074 

.905 

-.3816 

.950 

.953 

-.4287 

MACH  1 31 

= 1 

SECTION  l 

liVUNG 

SiVB 

.4360 

X/C 

.ooo 

.0064 

.020 

.030 

.2388 

.048 

.2385 

,050 

.085 

.2209 

.150 

.177 

.1890 

.250 

.274 

.1775 

.402' 

.1648 

• 569 

.0748 

.650 

, 750 

.760 

-.2375 

.808 

-.0993 

.850 

.857 

-.2747 

.905 

-.3603 

.950 

.933 

-.4483 

.7710 

.0037 

-.S5T3 

183  ALPHA  ( 9)  = 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.537S 

.4571 

,3901 

.1440 

.S954 

-.0298 

.3436 

.0123 

-.2475 


9.151  RUN  3 S1.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,156  BETA 


(RF7LS1) 


-4.335 


OATE  07  NOV  74 


7 ABULATED  PRESSURE  0474  - 1470 


>A6E  '960 


'<RF7L'6'\> 

0^74  a -V.S'JS 


X/C 


,000 

.0719 

.3427 

.020 

-.5296 

.030 

-.2377 

.043 

-.1774 

.050 

-.9237 

.065 

-*,1093 

.150 

-.2703 

.177 

-.'1261 

.250 

-.4937 

.274 

-,'0657 

.402 

- ,02:37 

.ss3 

-.Oi'73 

.690 

-.3774 

.7  SO 

,6049 

.760 

-.3032 

.’608 

-’.2016 

.650 

- .OOM 

.'697 

-.2696 

,909 

-.3692 

.950 

-.V455 

.953 

-.4332 

7470  01  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

M'4CH  l 47  « 1 .604  AL'EHA  ’<  1)  a -9,063  '71071  a '121-.000  mi/L  a 7, 422 

SECTION  ( 11WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  .VARIABLE  CP. 

27 /B  .4360  .7710 


6.379  RUN  a I'si-.fXn  RWl  a 7..4'22  BETA  a -a,  sis 

DEPENDENT  VAft'WtBC.'E  CP 

X/C 


•ooo  ■ 

.3024 

,3969. 

-.020 

-.3233 

ioSo’ 

-.1702, 

.046 

25.1369' 

.050 

-.9436 

.065 

-.1463 

-.150, 

-.43a« 

.lV7 

- , 102S 

.250 

-.3937 

.274 

- .bi3i 

.402 

-.0154 

.'505 

-.0319 

.030 

-.0762 

.750 

.1611 

.700 

-.2671 

.805 

-.1722 

'MACH  t 4)  a ii9b'4  ALPWA  { 27  a - 
SECTION  ( IIWINS'LCWER,  'SURFACE 
27 /B  .4360  .77 'lO 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  0474  - 7470 


PAGE  *81 


U70  01  Til  81  PI  P8  VlING  LOWER  SURFACE 

MACH  l 41  .»  1,504  ALPHA  ( 4)  » *6,875 

SECTION  T DVilNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/2 

.4380 

.7710 

X/C 

.850 

.0481 

.657 

-.2640 

.605 

-.3538 

.950 

-.0994 

.953 

-.4229 

MACH  l 4)  « 4.504  ALPHA  1 S)  * -4,156  RUN  3 121,000  RWL  3 7,422  BETA 

SECTION  1 11V4XNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2*/B  .4560  .7710 

X/C 


.000 

.1632 

.2975 

.020 

-.4743 

.030 

-.0751 

.048 

-.0614 

.050 

-.4937 

.085 

— .1109 

.150 

-.2319 

.177 

-.0566 

.250 

-.1951 

.274 

- .0320 

.402 

.0196 

.565 

-.0151 

.650 

-.0760 

.750 

.2283 

.760 

-.2624 

.808 

-.1381 

.850 

.1106 

.657 

-.2449 

.905 

-.3365 

.950 

-.0716 

.953 

-.4094 

(RF7L61) 


-4,855 


owe  a?  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IATO 


PAGE  962 


IA70  . 01  TIB  SI  PB  PS  WING  LCW37  SURFACE  (RFTL61) 

MACH  t 4>  a 1.504  ALPHA  1 4)  a -l.SBQ  RUN  a 1B1.000  RN/L  a T.4BB  BETA  = -4,355 

SECTION  l OWING  LCUER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360  .7710 

X/C 

.noo 

•2202  .3889 

.020 

-.3391 

.030 

.0184 

,04S 

-.0007 

.050 

-.3670 

.005 

-.0298 

,130 

-.0952 

.177 

.0197 

.230 

-.1246 

.274 

.0132 

.402 

.0309 

.863 

.0203 

.630 

.0811 

.730 

.3136 

.760 

-.2377 

.008 

-.1034 

.630 

.1313 

.837 

-.2230 

.903 

- ,3186 

.930 

-.0321 

,933 

-.3927 

MACH  l 4)  a 1,304  ALPHA 

SECTION 

{ owing  lcwSr  surface 

27 /B 

.4360  .7710 

x/c 

.000 

.2734  .4363 

.020 

-.2617 

.030 

,1034 

.048 

.030 

-.2343 

.083 

.0370 

.150 

-.0300 

.177 

,0356 

,230 

-.0253 

.274 

.0472 

.402 

.0678 

.363 

.0340 

.630 

.1409 

.730 

.3367 

,760 

-.2135 

.608 

-.0703 

•BBS  RUN  a 121.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


T.4BB  BETA  a -41.335 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 7470 


PAGE  945 


1470  01  T12  Si  P2  PS  VJlMO  LOWER  SURFACE 


MACH  ( 4)  = 1.504  ALPHA  l 5)  = .299 

SECTION  l UVRND  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4360 

.7710 

VC 

*930 

.1634 

*937 

-.2063 

.903 

-.3004 

.930 

-.0456 

.933 

-.3757 

MACH  t 4)  a 1.504  ALPHA  l 61  = 2.525  RUN  = 121.000  RN/L  = 7.422  BETA 

SECTION  t 11  WIND  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2r/B  .4360  .7710 

VC 


►QOO 

.2912 

.4950 

►020 

-.0386 

►030 

.1826 

,049 

.1521 

,030 

.0144 

,093 

.0908 

,130 

.0174 

,177 

.0989 

,250 

.0736 

,274 

.0926 

,402 

.1298 

,563 

.0948 

,630 

.1374 

,730 

.3937 

,760 

-.1918 

,909 

-.0388 

,950 

.1831 

,937 

-.1803 

,903 

-.2770 

,930 

-.0316 

,933 ' 

-*3343 

(RF7E511 


•4.355 


DATE  07  NOV  74 


T ABULATEO  PRESSURE  DAT*.  - U70 


PACE  964 


U70  01  112  SI  P2P6  WTNC  LOWER  SURFACE  (RF7L61) 

MACH  1 4)  s 1,504  ALPHA  ( 71  a 4.754  RUfl  = 121.000  RN/L  a 7.422  BETA  a ^4.555 

SECTION  ( 11WIN5  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP. 


2TY/B 

.4360 

.7710 

X/C 

. 

.OQO 

.2623 

,5367 

,020 

.1659 

.030 

.2171 

*048 

,1926 

.Q3Q 

.1650 

.083* 

.1476 

,130 

.0697 

,177 

,1346 

•250 

.1594 

.274 

.1433 

*402 

.1722 

• 

;363 

.1274 

,650 

.1913 

,750 

.4295 

*760 

-.1759 

•60S 

- .0201 

• 630 

.1991 

*657 

-.1695 

.605 

-.2643 

.930 

-.0210 

•933 

-.3385 

MACH  t 4)  a 1.504  - ' ALFHA  t 61  a 

SECTION  1 11W1NS  LOWER  SURFACE 

* • i i i 

2T/B  .4360  .7710 


X/C  . 


.000 

.1474 

.5622 

",020 

,2983 

,030 

.2384 

.046 

.2263 

.030 

.274*5 

*4083 

.2079 

.1167 

• 1 50 

.177 

,1838 

.230 

. • 

•.*2128 

.274 

.1762 

.402 

.1984 

.-563 

,1341 

.630 

.2173 

• 7,50 

.4595 

.760 

-.1724 

.606 

-.0103 

6.960  ,RUN  a 121.000  RN/L  * 7,422  BETA  a -4.355 

DEPENDENT  VARIABLE  CP  • 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PA5E  995 


1470  01  TIE  SI  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE  (RF7L61) 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  l 8)  a 5.960  . , 

SECTION  1 11W1NS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4560 

.7710 

x/c 

,650 

,2166 

.657 

-.1624 

.905 

-.2559 

,950 

-.0056 

.955 

-.5257 

MACH  l 41  a 1.504  ALPHA  1 0)  a 9.206  RUN  a 121,000  .RN/L  a ■ 7.422  BETA  a -4,555 

SECTION  ( DW1NS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


W/B 

,4560 

,7710 

X/C 

.000 

.0752 

,5775 

.020 

.4268 

.050 

.2555 

.046 

.2495 

.050 

.3774 

.065 

.2511 

,150 

.1552 

.177 

,2009 

.250 

,2682 

.274 

.1690 

• 402 

.1954 

.565 

.1581 

.650 

.2250 

.750 

.4734 

.760 

-.1735 

.606 

-.0081 

.650 

.2236 

.857 

-.1595 

.905 

-.2491 

.950 

.0058 

.955 

-.5135 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  -•  U70 


PACE  936 


U7Q  01  718  34  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


IRF7L62)  { ti  SEP 


REFERENCE  OAT  A 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

* 

2690,0000  SO, FT 

. XMRP 

ft 

1076,6600 

IN.  XO 

BETA 

ft 

-8,000 

ELV-1 

ft 

LREF 

ft 

474,6100  IN. 

VM7P 

ft 

.0000 

IN.  TO 

ELV-2 

3 

12.000 

ELV-3 

ft 

BREP 

a 

935.6800  IN. 

2MRP 

ft 

373,0000 

IN.  20 

ELV-4 

3 

12.000 

bdflap 

3 

SCALE 

a 

.01 30 

*1 

ELV-IB 

- 

12.000 

ELV-CB 

3 

MACH 

t 

l)  a .901 

ALPHA  1 

D 

a -8.223 

RUN 

a ■ 91 ,000  RN/L  a 

'6.067  BETA 

a -6 

.464 

SECTION  < 1)WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*4360 

.7710 

VC 

.000 

.0498 

-.3548 

.020 

-.9616 

.030 

-.2753 

,046 

- .2101 

•050. 

-.9668 

.063 

-.2078 

.130 

-.3799 

.177 

-.1866 

.230 

-.9350 

.274 

-.1392 

.402 

-.1441 

.563 

-.2337 

.830 

- . 1962 

.730 

.0407 

.760 

-.3339 

,808 

- .-3393 

.830 

-.3271 

.837 

-.4348 

.903 

-.4228 

,.930 

-.3674 

, .933 

-.3943 

MACH  1.1)  a -.896  ALPHA  1 2)  ? ^3.998  RUN  a _ 91,000  RN/U  a 6,067  BETA 

SECTION  ( DVRNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 


X/C 
.000 
.020 
,030 
,046 
.030 
.083 
.130 
« 1?7 
.250 


.1110 

-.I860 

-.1330- 

-.1348 

-.1129 


-,1909 

-.9746 

-.9638 

-.3943 


a ■ -8.454 


74  ) 


6.000 

12.000 

.000 

10,000 


-.2232 


DATE  0?  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1AT0 


PACE  S ST 


1A70  01  712  SI  P2  P8  WINS  COWER  SURFACE 

MACH  l 1)  a .898  ALPHA  t 21  a -5,998 
SECTION  1 11VJ1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4380 

.7710 

X/C 

,274. 

-.1114 

► 402 

-.1082 

.565 

- .2066 

.650 

-.2015 

.750 

.0136 

.760 

-.3075 

.60S 

-.3128 

.650 

-.3451 

.657 

-.4185 

.905 

-.4096 

.950 

-.5911 

.953 

-.3664 

MACH  <.  1)  = .897  ALPHA  l 31  = -3.887  RUN  a 91.000  RN/L 

SECTION  l 11W1NS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ST/B  .4360  .7710 

X/C 


.QOO 

• 11Q6 

-.0213 

.020 

-.8795 

.030 

- .0656 

.046 

-.0567 

.050 

-.7828 

.065 

-.0651 

.150 

-.2479 

.177 

-.0622 

.250 

-.2153 

,274 

- ,0707 

.402 

-.0766 

.565 

-.1794 

.650 

-.1766 

.730 

.0076 

.760 

-.2642 

.606 

- .2861 

.650 

-.3465 

.657 

-.4021 

.905 

-.3957 

,950 

-.5877 

,953 

-.3752 

6.067  BETA 


(RF7L62) 


-8.464 


OATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  968 


IA70  01  712  Si  P2  PS  WINS  LOJER  SURFACE 


MACH  l U 3 .8S7  ALPHA  l 41  = 

SECTION  l DW1NS  LOWER  SURFACE 


27/B 

.4560  . 7710 

X/C 

.000 

,1149  .1289 

.020 

-.7719 

.050 

.0080 

.046 

.0105 

.050 

- . 5088 

.065 

-.0019 

.150 

-.1549 

.177 

-.0189 

.250 

-.1811 

.274 

-.0559 

.402 

-.0477 

.565 

-.1542 

,850 

-.1965 

.750 

.D077 

.760 

- .2625 

.60S 

- .2620 

,850 

-.5575 

.657 

- .5925 

.905 

-.5894 

.950 

-.5589 

.955 

-.5808 

MACH  < 1) 

a .897  ALPHA  ! 

SECTION  I 

UW1N5  LOWER  SURFACE 

2Y/B  ' 

.4360  ,7710 

X/C 

iQOO 

.1018  .2616. 

;02Q 

-.4393 

•03Q 

.0833 

*040 

.0603 

♦ 030 

-.2246 

.035 

.0476 

.150 

-.0862 

*177 

,0209 

,250 

-.1263 

,274 

-.0008 

,402 

-.0163 

• 565 

-.1302 

.630 

-.2062 

‘.750 

-.0126 

.760 

-.2445 

.60* 

-.2372 

-1.692  RUN  3 91,000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6,067  BETA 


,427  RUN  = 91,000  RN/L  a 6,067  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRF7LS2) 

-8.464 


-8,464 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - UTO 


PAGE  969 


1A70  01  714  si  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE 


MACH  ( 11  = .697  ALPHA  l 5)  = .427 

SECTION  l 11WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

.4360 

.7710 

X/C 

.850 

-.3584 

.857 

-.3822 

.905 

-.3819 

.950 

-.5227 

.953 

-.3765 

MACH  ( 1)  = .897  ALPHA  l 61  = 2.612  RUN 


91.000  RN/L 


SECTION  ( DW1NG  LOWER  SURFACE 


2t/B  .4360  .7710 


X/C 

.000 

.020 

.030 

.048 

.OSO 

.085 

.150 

.177 

.250 

.274 

.402 

.565 

.850 

.750 

.760 

.809 

.850 

.857 

.905 

.950 

.953 


.0546 

.1018 

.1017 

.0943 

.0652 

.0393 

.0179 

-.1033 


-.2273 

-.2159 

-.3788 

-.3822 

-.3848 


.3465 

-.1568 

-.1121 

-.0421 

-.0712 

-.2024 

.0066 

-.3449 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.067  BETA 


IRF7L62) 


■8.464 


5128 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


PACE  970 


1A70  01  TIE  SI  P2  PS  WINS  LCWER  SURFACE  IRF7L52) 

y 

MACH  I 11  a .099  ALPHA  l 71  a 4.781  RUN  a 91,000  RN/L  = 8.067  BETA  = -6.454 

SECTION  t 11WIN5  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


et/b 

.4360 

.7710 

x/c 

•coo 

-.0213 

.3793 

ioso 

.0464 

.000 

.1294 

,049 

.1407 

.030 

,0193 

.093 

,1396 

. 

.130 

-.0042 

.177 

.1090 

.230 

-.0172 

.274 

.0772 

.402 

.0491 

.363 

-.OSiO 

.630 

-.1696 

.730 

.0614 

.760 

-.2146 

.600 

-.2033 

- 

.930 

-.3156 

.837 

-.3626 

.905 

-.3904 

.930 

-.3223 

.933 

-.3949 

MACH  I 11  = .699  ALPHA  I 6)  a 6.916  RUN  a 91,000  RN/L  = 8,067  BETA  s -6.464 

SECTION  l DW1N5  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp  , 


2R/B 

.4360 

.7710 

X/C,  *. 

,000 

-.1112 

.3648 

,02a 

,1941 

*030 

.1666 

*043 

.1636 

*050 

.1332 

*00? 

.1023 

• 150 

,0313 

* 177 

,1422 

*250 

,0323 

.274 

.1039 

.402 

.0717 

,565 

-.0542 

.650 

-.1110 

.750 

.1187 

,760 

-.2026 

.605 

-.1939 

0A7E  07  NOV  74 


7ABULA7E0  PRESSURE  0474  - U70 


PACE  971 


1470  01  712  Si  PS  P8  WINi  LOWER  SURFACE 


MACH  1 11 

» 

SECTION  l 

11WIN0 

ev/B 

.4360 

X./C 

.630 

.837 

- .3830 

,909 

-.5932 

.9  3D 

.933 

-.4031 

MACH  { 11 

* 

SEC710N  1 

11W1N6 

2V/B 

,4360 

VC 

.000 

-.1366 

.020 

— 

.030 

.2104 

.048 

.2231 

,030 

,085 

.2080 

.130 

.17T 

.1338 

.230 

.274 

,1141 

,402 

,0780 

.363 

-.0607 

.630 

.730 

.780 

-.1943 

.808 

-.1897 

.830 

.837 

-.3844 

.903 

-.4008 

.930 

.933 

-.4063 

.899  4LPH4  l ®)  * 

LOWER  SURFACE 

.7710 

-.8814 

-.5098 

,899  ALPHA  { 91  = 

LOWER  SURFACE 
,7710 

,8547 

.2893 

,2094 

.0627 

.0793 

-.0339 

.1624 

-,252t 


6,916 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9.075  RUN  « 91.000  RU/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.057  BETA 


(RF7L621 


a -8.464 


4930 


DATE  OT  NOV  74 


TABULATED  PRESDUHE  DATA  - UTO 


PA1E  m 


U70  01  712  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  1 21  * 1.082  ALPHA  ( 11  a -8.607  RUN  a 90.000  RN/L  a 8.758  BETA 

SECTION  ( HVIlNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ZT/B 

*4360 

.7710 

X/C 

.QOO 

.0673 

-.2073 

,OZQ 

-.7630 

.030 

-.1648 

.046 

- .1220 

.050 

-.7709 

.093 

-.1263 

.150 

-.3236 

.177 

-.1220 

• Z50 

-.9719 

.Z74 

-.1193 

.402 

-.1134 

.363 

-.2313 

.630 

-.3737 

.730 

-.0064 

.760 

-.4431 

.608 

-.3774 

,830 

-.2163 

.837 

-.3194 

,903 

-.3334 

.950 

-.4390 

.953 

-.6030 

MACH  < 21  3 1,095  ALPHA  l 21  a -6,377  RUN  a 90.000  RN/L  a 6.736  BETA 

SECTION  ( HVIINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

• 2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


,□□□ 

.□946 

-.0429 

.020 

-.7000 

*030 

— .0765 

.04*- 

- ,0524 

.□50 

-.7006 

.0*5 

-',0616 

.150 

-.4499 

.177 

-.□637 

.250 

-.6805 

.274 

-.0690 

.402 

-.0672 

.565 

- « 1*32 

6 30 

-.3402 

.750 

.0603 

.760 

-.4174 

- ,32*4 

IRF7L6Z) 

-8.65Q 


a -6,650 


date  07  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - IA70 


PAGE  973 


tA7Q  ot  tie  si  pa  pa  wins  lower  surface  irftlse) 

MACH  < 21  a 1.093  ALPHA  l 2)  = -6.377 

SECTION  l 11  WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


930 

-.1673 

937 

-.4623 

903 

-.3272 

9 30 

-.4181 

035 

-.3853 

MACH  i ai  a 1.106  ALPHA  l 3)  = -4.169  RUN  = 60.000  RN/L  = 6.736  BETA  = -6.650 

SECTION  1 HVrtNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  • 

2Y/B  .4360  .7710 


X/C 

.ooo 

.oao 

,030 

.043 

.050 

.065 

.130 

.177 

.aso 

.274 

.402 

.363 

.630 

.750 

.760 

.608 

.830 

.837 

.903 

.930 

.953 


.0981 

-.0034 

-.0042 

-.0161 

-.0252 

-.0305 
- .0289 
-.1420 


-.3666 

-.2726 

- .4370 
-.4961 


.1249 

-.6607 

-.6503 

-.2997 

-.0983 

-.2985 

.0671 

-.1408 


3663 


4034 


DATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  974 


U70  01  TIE  Si  PE  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  t 2>  a 1 .113  ALPHA  l 4)  a -1.966  RUN  * 90.000  RN/L  a 6.756  BETA 

SECTION  l lTVUNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.QQO 

.1126 

.2470 

.020 

-.6364 

.050 

.0439 

,04ft 

.0379 

.056 

- , 3032 

.085 

.0237 

.150 

- .0601 

.177 

.0122 

.250 

- .0429 

,274 

.0063 

.402 

.0046 

.665 

-.1037 

.650 

-.2781 

.750 

.1058 

.760 

-.3329 

.608 

-.2313 

• ft  50 

-.1330 

.657 

- .3932 

.005 

-.4630 

.050 

- .4020 

*950 

-.3436 

MACH  l E>  = lillE  ALPHA  ( 5)  a ,241  RUM  a 9U.00D  Rn/L  a 6.756  BETA 

SECTION  l nvrtNG  LCLER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.060 

.096fe 

.3524 

.OEo 

-.3467 

.030 

.0763 

.046 

,0711 

.030 

-.1316 

.06  3 

.0826 

*13'd 

-.0269 

.177 

.0466 

.230 

.0S19 

.274 

.0396 

.402 

.0335 

.363 

-.0757 

.830 

-.2733 

.730 

.0962 

.760 

-.3646 

.606 

-.2162 

TRP7L6E) 

-6.650 


-6,650 


DATE  07  NOV  74 


t abulated  pressure  0474  - 7470 


PA6E  975 


1470  ot  TIE  81  PE  P8  VANG  LOWER  SURFACE  (RF7L52) 

MACH  l 21  a 1 .HE  ALPHA  ( 31  a .E41 
SECTION  l 11VI1N&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  .CP 

EV/B  .4860  .7710 


X/C 


.050 

-*1041 

.657 

-.3631 

,905 

-.4506 

.950 

-.4304 

.953 

-.SE96 

MACH  1 El  a 1.107  ALPHA  1 61  a 2.451  RUN  a 90.000  RN/L  a 5.756  BETA  .a  -8,650 

SECTION  l llVilNS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


EV/0 

.4360 

.7710 

X/C 

.ooo 

.0329 

.4070 

.020 

- .0388 

.030 

.0919 

.049 

.0956 

.050  - 

.0290 

.085 

.0906 

.150 

.0194 

.177 

.0876 

.250 

.0644 

.074 

.0620 

.402 

.0767 

.565 

-.0394 

.650 

-.2183 

.750 

.0685 

.760 

-.3378 

.803 

-.1919 

.650 

-.2259 

.657 

-.3778 

.905 

-.4378 

.950 

-.4355 

.953 

-.8160 

OAU  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  976 


MACH  ^ S)  ■ 1.097  ALPHA  1 7)  * 

SECTION  t 1 TWINS  LOWER  SURFACE 


1470  01  Tia  Bl  PS  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

4.647  RUN  a 90,000  RN/L  a 6.7S6 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BETA 


IRF7LS2) 
a -6.650 


*V/B 

.4360 

.7710 

VC 

.000 

-.0160 

.4584 

.020 

.1554 

.OSO 

.1020 

.046 

.1137 

,050 

.1415 

.055 

.1241 

.150 

.0522 

.177 

.1177 

.250 

.1122 

.2T4 

.1106 

.402 

.0999 

.565 

-.0230 

.650 

-.2067 

,750 

.1265 

.760 

-.2531 

.608 

-.1779 

.850 

-.1683 

.857 

-.3941 

.905 

-.4623 

.950 

-.4307 

.953 

-.5305 

MACH  1 2) 

= 1. 

090  ALPHA 

SECT1CN  < 

1 TWINS  LOWER  SURFACE 

2rr/B 

♦ 4360 

.7710 

VC 

.000 

-.0628 

.4714 

.020 

.2868 

.030 

,1138 

.046 

.1339 

. .0  50 

,2380 

,065 

.1492 

,150 

.0776 

.177 

• 1435 

.250 

,1549 

.274 

♦ 1327 

.402 

.1174 

.565 

-.0113 

.650 

-.2129 

.750 

.1887 

.760 

-.2069 

. 508 

-.1700 

6.646  RUN  a 90.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


9,756  BETA  = -8.650 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  977 


T A7Q  01  712  SI  P2  PS  M1N6  LOWER  SURFACE 

MACH  l 2)  a 1 .090  ALPHA  1 »>  a 6.646 
SECTION  l DVUUS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

,7710 

X/C 

.650 

-.1397 

.857 

-.4030 

,905 

-.4786 

.950 

-.4176 

.953 

-.5406 

MACH  l 2) 

3 1, 

.060  ALPHA 

SECTION  t 

1>WIN6 

LOWER  SURFACE 

27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

-.0753 

.4679 

.020 

.3776 

.030 

.1315 

.048 

.1461 

.050 

.3102 

.085 

.1607 

.150 

.0988 

.177 

,1486 

.250 

,1933 

.274 

.1348 

.402 

.1163 

.565 

-.0160 

.650 

-.2000 

.750 

.2285 

.760 

-.1973 

.BOB 

-.1720 

.850 

-.1079 

.657 

-.4215 

.905 

-.4991 

.950 

-.4014 

.953 

-.5405 

9.030 


•RUN  3 90.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


6.7S6  BETA 


1RF7L62) 


a -6.650 


4014 


D ME  07  NO V 74 


7 ABUL ATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PAGE  979 


MAW  { 51 
SECTION  ( 
2Y/B 
X/C 


a 1.191  ALPHA  t 11 
V1W1NB  LOWER  SURFACE 
.4960  ,7710 


U70  01  TIE  Si  PE  PO  WING  LOWER  SURFACE 

-6.561  RUN  * 62. COO  RN/L  « T.1Q0  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.QQO 

.0316 

-.0973 

.020 

-.7002 

,030 

-.1645 

.040 

-.1244 

,030 

-.6969 

.093 

-.0671 

.130 

-.4484 

• 177 

-.1092 

.230 

-.7811 

•274 

-.1147 

.402 

- .0994 

.363 

-.1864 

.630 

-.2642 

.730 

-.0069 

.760 

-.4777 

.606 

-.3701 

• 630 

-.1697 

.657 

-.1603 

.603 

-.4694 

.950 

- .3380 

.936 

-.3193 

MACH  l 51  ■ 1,202  ALPHA  l 21  « -6.541  RUN  » 62.000  RN/L  ■ 7.100  BETA 

SECTION  t 11WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2t/& 


9 

.4360 

,7710 

/t 

,000 

.1077 

.0199 

.020 

-.6486 

4 030 

-.1140 

.046 

-.0796 

.030 

-.6422 

.063 

-.0656 

.130 

-.3982 

.177 

-.0681 

.250 

-.6186 

.274 

-.0767 

.402 

-.0658 

.363 

-.1363 

.650 

-.2371 

.750 

.0763 

.760 

-.4380 

.606 

-.3413 

1RF7L62) 
a -616TO 


* -6.670 


OME  07  nov  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U70 


PA6E  979 


U?0  01  TIE  Si  PE  P9  WINS  LOWER  SURFACE 

HACH  t SI  a 1.202  ALPHA  1 El  = -9.341 

SECTION  l 1 TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*7/9 

.4360  .7710 

X/C 

.930 

-.1E46 

.93? 

-.3950 

.M3 

- . 4E99 

.950 

-.3S91 

.933 

-.4907 

MACH  { Z) 

a 1.E10  ALPHA 

SECTION  { 

DVJTNS  LOWER  SURFACE 

*f/  0 

.4360  .7710 

X/C 

.ooo 

.0042  .1450 

.020 

-.63E1 

.030 

-.0210 

.049 

- .0199 

.030 

-.6114 

.033 

-.0290 

.150  - 

- -.3145 

.177 

-.0329 

.230 

-.1199 

.27* 

-j036S 

,402 

-.0299 

.363 

-.1172 

.650 

-.2160 

.730 

.1250 

♦ 730 

-.4432 

.903 

-.3126 

,950 

-.0969 

.937 

-.3592 

.903' 

-.3923 

.930 

-.3193 

.933 

-.4915 

-4.1E3 


RUN  a ' 92.000  RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


IRFTL9E) 


-9.670 


,3193 


0A1E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OATA  - 1470 


PACE  980 


1A70  01  112  51  P2  P8  NINO  LOWER  SURFACE 

MACH  V 3)  5 1,211  ALPHA  1 4)  a -1,890  RUN  = 82.000  RN/L  = 7.100  BETA 

SECTION” < DWINO  LOWER  surface  dependent  variable  CP 


2V/B 

,4360,  .7710 

x/c 

.ooo 

.1098  .2399 

,020 

-.3738 

.030 

.0537 

.048 

.0278 

,050 

-.3143 

.08? 

.0144 

,150 

-.1017 

.177 

.OO47 

.230 

-,0698 

.274 

.0043 

.402 

.0074 

.363 

-.08,23 

.630 

-.1942 

.730. 

,1274 

.760 

-.4210 

,808 

- .2761 

.830 

-.0793 

.837 

-.3349 

.003 

-.3767 

.930 

-.3293 

.933 

-.4490 

MACH  < 3) 

= 1,211  ALPHA 

SECTION  \ 

DW1NC  LOWER  surface 

.4360  ,7nO 

X/C 

.000 

.1013  ,349? 

.qso 

-.4140 

.030 

.0743 

.046 

.0660 

.030 

',2014 

.083 

,0372 

•130 

’,0416 

.177 

.0432 

.230 

',0198 

.274 

.0416 

.402 

.0427 

.383 

-.0473 

.830 

',1660 

.730 

.1443 

,760 

-.4079 

.808 

-.2490 

.328  RUN  P 82.000  RN/L 

DEPENDED  VARIABLE  Cp 


7,100  BETA 


1RF7L6?) 

-8.670 


= -8,670 


DM6  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * IA70 


PACE  Ml 


1A7Q  01  T18  SI  P8  PS 

WINS  LOWER  SURFACE 

IRF7L621 

MACH  { 3) 

« 1.811  ALPHA  1 3)  a 

.388 

SECTION  1 

DVIlNC  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP  • 

«/&  .4380  ,7710 

x/c 


.830 

-.1193 

.837 

-.3340 

.903 

-.3384 

.930 

-.3604 

.933 

-.4193 

MACH  l 3)  a 1.203  ALPHA  l 8)  3 8.372 


RUN  a 88.000  RN/L  * 7.100  BETA 


SECTION  1 UWINC  LOWER  SURFACE 


8y/B  .4360  .7710 


X/C 
.000 
.020 
.030 
.048 
.030 
.083 
' .130 
.177 
.230 
.274 
.408 
.363 
.630 
.730 
.760 
.808 
.830 
.837 
,803 
.930 
.933 


,0339 

,0380 

.0973 

.0976 

.0962 

.0834 

.0847 

-.0091 


-.3813 

-.1974 

-.3319 

-.3370 

-.4071 


.41 39 
-.0953 

.0084 

.0069 

.0718 

-.1483 

.1897 

-.1439 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-8.670 


,3369 


OME  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 


P40E  962 


1470  01  T12  Si  P2  P8  V)1NS  LOWER  SURF4CE 

MACH  IS)  » 1 <198  ALPHA  l 7)  » 4.759  RUN  a 62.000  RN/L  a 7.100  BET 4 

SECTION  t DWIN9  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

,4380 

.7710 

X/C 

,000 

,0136 

.4517 

.020 

.1168 

.030 

,1202 

.048 

.1293 

,050 

.1419 

.065 

.1373 

.150 

.0311 

.177 

,1283 

.250 

.1336 

.274 

.1239 

.402 

.1196 

.565 

.0201 

.650 

-.1264 

.750 

.2043 

.760 

-.3267 

.808 

-.1332 

.850 

-.0963 

.857 

-.3382 

.905 

-.3832 

.950 

-.3343 

.933 

-.4201 

MACH  l 3)  = 1.190  ALPHA  t 8).  a 6.963  RUN  a 62.000  RN/L  = 7.100  BETA 

SECTION  1 llWtNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  .7710 

X/C 


,QQO 

-.0221 

.4718 

.020 

.2991 

.030 

.1303 

.046 

*1667 

.030 

.2647 

.6*5 

.1604 

.130 

.0963 

;17T 

.1712 

.230 

.2101 

.274 

,1602 

,402 

.1306 

.309 

,0401 

.630 

-.1086 

.730 

.2653 

.760 

-.2970 

,606 

-.1203 

(RF7L62) 
a -6,670 


-8.670 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - U10 


PACE  963 


1AT0  01  712  SI  P2  PS  WIND  LOWER  SURFACE 

MACH  1 3)  3 1.190  ALPHA  t 01  = 6.963 

SECTION  11W1NG  LOWER  SURFACE  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4360  .7710 

X/C 

.660 

-.0324 

.657 

-.3234 

.903 

- .3906 

.930 

-.3147 

.933 

-.4349 

MACH  t 3) 

= 1.177  ALPHA 

SECTION  < 

DVUNG  LOWER  SURFACE 

2t/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

-.0499  .4804 

.020 

.4001 

.030 

.1334 

.046 

.1717  ' 

.030 

.3348 

.063 

.1864 

.130 

.1071 

.177 

.1793 

.250 

.2360 

.274 

,1687 

.402 

.1560 

,565 

,0380 

.630 

-.0873 

.730 

.3018 

.760 

-.2548 

,608 

-.1080 

.630 

- .0300 

.837 

-.3297 

.903 

-.4093 

.930 

-.2933 

.933 

-.4733 

9.129  RUN 


62. 000  .RN/L 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.100  BETA 


(RF7L62) 


-6.670 


DME  07  MOV  74 


TABULA7E0  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  98* 


1A70  01  712  Si  P2  PS  WING  LOWER  SURFACE  (RF7L62) 

MACH  l 41  = 1.504  ALPHA  l 11  = -S.710  RUM  = 122.000  RN/L  = 7.422  9E7A  = -8.712 

SECTION  t UVrtNO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.0546 

.0120 

.020 

-.4955 

.030 

-.1605 

.046 

-.1198 

.030 

-.4961 

.005 

-.1345 

.130 

-.2793 

.177 

-.0965 

.230 

-.4945 

.274 

-.0936 

.402 

- .0649 

.565 

-.1164 

.650 

-.1603 

.750 

.0039 

.760 

-.2939 

.606 

-.2072 

.650 

-.0971 

.657 

-.3193 

.905 

-.3954 

.950 

-.2372 

.953 

-.4432 

MAW  { 41  = 1,504  ALPHA  C 2)  = -6.449  RUM  = 122.000  RN/L  = 7.422  BETA  = -8,712 

SECTION  ( 11W1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2</9  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.0363 

.0679' 

.pea 

-.4368 

.030 

-.1302 

.046 

-.1061 

.030 

-.4269 

.005 

-.1111 

,130 

-.2463 

.177 

-.0658 

.250 

-.4420 

.274= 

-.0634 

.402 

-.0327 

.363 

-.1019 

.630 

-.1378 

,730 

.0302 

,760 

-.2693 

.606 

-.1947 

DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - 1470 


P4GE  965 


7470  01  TIE  31  PE  P8  WINS  LOWER  SURFACE  ' IRFTL62) 

H4CH  t 4)  3 1 .304  4LPH4  < 2)  a -6.449 

SECTION  1 UW1NS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.630 

-.0905 

.637 

-.3098 

,903 

-.3663 

,930 

-.2336 

,933 

-.4264 

MACH  1 41  3 1.504  ALPHA  1 31  3 -4.830  RUN  a 122.000  RN/L  = 7.422  BETA  3 -6.712 

SECTION  1 DW1NS  LOWER'  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

er/B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.0169 

.1985 

.020 

-.4342 

.030 

-.0364 

.049 

-.0416 

.030 

-.4265 

.063 

- .0383 

.450 

-.1916 

.177 

-.0453 

.250 

-.2256 

.274 

-.0433 

.402 

-.0242 

.565 

-.0767 

.650 

-.1377 

.730 

.0599 

.760 

-.2867 

,eoQ 

-.1030 

,630 

-.0776 

.657 

-.2989 

.905 

-.3769 

.930 

- .2263 

.933 

-.4206 

OATE  07  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PA6E  m 


IA70  01  TIE  Si  PE  PB  VJlNO  LOWER  SURFACE  1RF7L62) 

MACH  1 41  * 1.504  ALPHA  t 41  a -1.969  RUN  a 122.DD0  RN/L  = 7,422  BETA  a -8.71E 

SECTION  ( 11WIN5  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


l/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

,0579 

.2920 

.020 

-.4113 

*030 

.0265 

,043 

.0190 

• 050 

-.3016 

*065 

.0135 

.150 

-.0865 

.177 

-.0043 

.250 

-.0519 

.274 

-.0075 

.402 

.0103 

♦ 565 

-.0417 

.650 

-.1170 

.750 

.0934 

.760 

- ,2703 

.60S 

-.1595 

.650 

-.0569 

.657 

- ,2013 

.905 

-.3644 

.9  50 

— .2082 

.953 

-.4109 

• 

MACH  1 4)  = 1,504  ALPHA  < 9)  a .303  RUN  a IE2.000  RN/L  a 7.4E2  BETA  a -9. TIE 

SECTION  t 1 IVANS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0671 

.3669 

.020' 

-.3028 

,030 

.0399 

.046 

.0350 

.050 

-.2470 

.085 

.0515 

.150 

-.0173 

.177 

.0379 

.230 

.0106 

.274 

.0365 

♦ 402 

.0333 

.563 

-.0009 

,830 

-.0701 

.730 

.1476 

,760 

-.2379 

* 605 

-.1236 

CMC  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A70 


PA6E  097 


1A70  ol  712  31  P2-P8-  WIN6  LOWER  SURFACE 

RACK  14)*  1,504  ALPHA  1 3)  a .BOS 

SECTION  1 1)  VII  NO  LOWER  SIMP  ACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


rr/B 

.4360 

.7710 

X/C 

.530 

-.0112 

.537 

- .2321 

,503 

- .3409 

.530 

-.1786 

.53  Z 

-.4018 

MACH  ( 4)  a 1.304  ALPHA  ( 6)  a 2,322  RUN  a 122.000  RfVL 

SECTION  t DWINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

x/c 


,000 

.0309 

.4248 

.020 

-.0904 

,030 

.0910 

• 045 

.,0916 

,030 

-.0130 

,053 

.0935 

•150 

.0310 

.177 

.0884 

.250 

.0796 

.274 

.0874 

.402 

.1027 

.563 

.0413 

.650 

-.0156 

.750 

.1971 

,760 

-.2333 

.805 

- .0879 

.530 

.0069 

.837 

-.2200 

.903 

-.3203 

.930 

-.1662 

.953 

-.3904 

T.422  BETA 


IRF7L62) 


-8.712 


DATE  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A7Q  . 


PAtE  993 


IA7Q  07  TIE  51  PE  PB  WIND  LOWER  SURFACE  (RF7L62) 

MACH  { 4)  3 l.SBA  ALPHA  < 7)  a 4.766  RUN  3 1EE.DQQ  RN/L  = 7.4EE  BETA  s -6. TIE 

3ECT1CW  { DVllNG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/S 

.4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0166 

.4641 

,020 

,0927 

,030 

• 1EE3 

.048 

.1326 

.050 

.1216 

.085 

.1447 

.150 

.0676 

.17? 

.1419 

.250 

.1330 

.274 

.1361 

.402 

.1453 

• 565 

.0663 

.650 

.0372 

.750 

.2669 

.760 

-.E209 

,808 

-.0626 

,850 

.0626 

.857 

-.197E 

.905 

- ,3024 

.050 

-.1250 

.953 

-.3774 

7.Q16  RUN  a 122.000  RN/L  s 7.4ES  BETA  = -S.71E 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/C 


.OQO 

-.0106 

.4729 

.020 

,2513 

.030 

.1467 

.048 

.1612 

.050 

.2444 

.085 

.1730 

.130 

.1049 

.177 

.1762 

.250 

,1630 

.274 

.n^s 

.402 

.1767 

-565 

,0660 

.650 

.0933 

.750 

.3291 

-760 

-.2037 

.608 

-.0337 

MACH  ( 4)  = 1 ,504  ALFMA  t 61  = 

SECTION  t DVUNO  LOWER  SURFACE 
ET/B  .4360  . 7710 


DA7E  07  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  - U70 


PAGE  8S9 


TATO  07  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  (RFTL62) 

MACH  l 4)  a 1 .504  ALPHA  t #)  = 7.016 

sEC-n ON  <.  11  WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360 

.7710 

VC 

.ft  30 

.1030 

.337 

-.1743 

,303 

-.2839 

.350 

-.0937 

,33ft 

-.3391 

MACH  { 4)  = 1 .504  ALPHA  l 91  a 9.244  RUN  = 122,000  RN/L  = 7,422  BETA  a -S.712 

SECTION  l 11WING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

VC 


.000 

- ,0294 

.3024 

,020 

.3498 

,OftO 

,1309 

,048 

.1649 

,050 

.3196 

,083 

.1772 

,150 

.1306 

,177 

.1826 

,230 

.2167 

,274 

.1611 

,402 

.1603 

.563 

.0614 

,630 

.1881 

,730 

.3967 

,760 

-.1933 

80S 

-.0174 

830 

.1337 

,637 

-.1623 

,903 

-.2723 

,930 

-.0347 

,93ft 

-.3363 

DATE  08  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  047*,  - IA70 


PACE  990 


1A7Q  01  712  Si  P2  PO  WINS  LOWER  SURFACE 


IRF7L63)  l 25  SEP  74  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 

- 2690 .0000  SQ.FT 

. XMRP 

a 

1076.6600 

IN,  XO 

BETA  = 

8.0QQ 

ELV-l 

- 

-4 .000 

LREF 

a 

474 .8100  IN. 

VMTP 

a 

.0000 

IN.  TO 

ELV-2  - 

.000 

ELV-3 

a 

-4,000 

BREF 

a 

936.6900  IN. 

ZMIP 

a 

375.0000 

IN.  20 

ELV-4  a 

-4.000 

BDFLAP 

a 

.000 

scale 

a 

.0150 

ELV-1B  a 

-2.000 

ELV-ce 

* 

-4.000 

MACH 

t 

1)  a 1.504 

ALPHA  (, 

i> 

= -9 .008 

RUN 

a 107,000  RN/L  = 

7,556  BETA 

a 6, 

,709 

SECTION  l DVRN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 

X/C 


*000 

.3686 

.6070 

*020 

-.4095 

,030 

-.0570 

048 

-.0642 

030 

-.4430 

065 

-.1265 

150 

-.2165 

177 

- ,1081 

250 

-.3746 

274 

-.1108 

402 

.0494 

565 

.2061 

650 

-.1449 

750 

-.1218 

760 

.0454 

608 

-.2067 

830 

-.0623 

857 

-.3006 

80S 

-.3950 

950 

-.1735 

953 

-.4521 

MACH  l 1>  a 1.504  ALPHA  l 2)  = -6.723  RUN  * 107.0DQ  RU/L  a 7.556  BETA  a 8.708 

SECTION  ( DVR  NO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B  . 

.4360 

.7710 

X/C 

*000 

.4044 

.6494 

.020 

-.3682 

.030 

-.0161 

' .048 

-.0266 

.050 

-.3937 

.083 

-.0974 

.150 

-.1875 

.177 

-.0931 

.230 

-.3213 

DATE  06  NOV  74 


tabulated  pressure  data  - UTQ 


PA6E  9*1 


IA7Q  Qi  T12  Si  P2  P9  WIND  LOWER  SURFACE 


MACH  { 1> 

= i. 

304  ALPHA  1 

SECTION  ( 

11W1N6 

LOWER  SURFACE 

2V/B 

,4360 

.7710 

X'C 

,274 

-,1042 

.402 

.0,25 

.365 

,2331 

.630 

-.0439 

.750 

- .0693 

,760 

.0347 

,606 

-.2006 

,630 

-.0961 

,657 

-.2923 

.903 

-.3976 

,930 

-.1904 

.953 

-.4471 

MACH  {.  X) 

= 1,304  ALPHA  ! 

SECTION  ( 

DVUNO 

LOWER  SURFACE 

2T/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.4663 

.6943 

,020 

-.3026 

,030 

.0413 

.046 

.0137 

.030 

-.3279 

,065 

- ,0396 

,150 

-.1351 

.177 

-.0774 

,230 

— .2293 

.274 

-.0663 

,402 

.0566 

.363 

.2687 

.630 

.0727 

.7  30 

-.0156 

.760 

,0627 

.606 

-.1974 

.6  30 

-.0936 

.637 

-.2637 

.903 

-.3629 

.930 

-.2017 

.953 

-.4432 

-6.723 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4,469 


RUN 


a 107 .000  RN/L  * 


7,336  BETA 


dependent  variable  CP 


(RF7L63) 


6. 70S 


DATE  .06  KOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  r iA.7ti 

TA70  bi  T12  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IfiFiLSl) 

Ra<H  i i)  S iiSOft  ■ AlWa  t 4)  ft  -2,24$  (H)N  3 in? ;oOtj  Rn/l  = f.Sie  - tiiik  ft  ft. 70s 

SECTION  l DWINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENt  VARIABLE  CP 


'277  6 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.4869  .7332 

.020 

“.2340 

.oso 

.0821 

,04ft 

.0466 

.030 

-.2370 

.083 

.0720 

.138 

-.-iili 

.1 77 

-.0314  . 

.230 

-.1333 

.274 

-;06ft2’ 

.4(32 

.0768 

.363 

isAsb 

,350 

.1973 

.-730 

.0436 

.760 

(0795 

.606 

-.1869 

.630 

' -.060? 

.837 

-.2746 

.603 

-.3746 

.830 

-.2041 

.833 

-.4360 

NACW  ( i) 

« 1,3(14  ALMA  1 

SECTION  ( 

i)WlNd  lcwEr  sLKfAcE 

&/0 

.4360  itrlo 

*/C 

,<ioO 

,363s  iiiii 

.020 

■i.un 

.030 

ti3  47 

,046 

a«i 

,030 

-..-1462 

JOSS 

;{600 

a SO 

a, 6361 

. i 77 

.'64s3 

,230 

-.6431 

.274 

,0133 

.402 

.1317 

, Sftft 

, 3026 

.630 

,3207 

.730 

,0320 

.760 

.0964 

.SOS 

-jiffs 

.000  RUfj  a iof.OOO  RU/L 

CereMent  Variable  cp 


1.U  6 BETA  a ft. 70s 


pA6e  942 


DATE  0*  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM4  - U70 


PA6E  991 


1A7Q  01  712  St  P2  PS  WINS  LCWER  SURFACE 


MACH  l 1)  '«  1,504  ALPHA  1 5)  * .OOQ 

SECTION  i,  DVRNC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


87 /B 

,4360 

.7710 

X/C 

,050 

- .0978 

.957 

-.2648 

.005 

-.3676 

.950 

-.2171 

,953 

- ,4294 

MACH  l t>  « 1,504  ALPHA  1 6)  * 2.244  ' RUN  * 107.00Q  RN/L  » 7.556  BETA 

SECTION  < UWINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27 /B  ,4360  .7710 

X/C 


•OOQ 

.5242 

.8048 

.oao 

-.0189 

.030 

.2448 

•046 

.2299 

•030 

.0050 

,069 

.1208 

• 150 

.0397 

• 177 

.1160 

.as  o 

.0675 

• 274 

.1051 

.402 

.2049 

. 565 

.5727 

.650 

.3397 

.750 

.0503 

.760 

.1175 

.606 

-.1653‘ 

• 650 

- . 1QQB 

.697 

-.2518 

.905 

-.3591 

.950 

-.2200 

.953 

-.4211 

(RF7L63) 


* 8,708 


DATE  00  NOV  10 


7ABULA7EQ  PRESSURE  DMA  - U7Q 


PACE  99* 


1A70  01  112  Si  P2  PO  WIND  ECW®  SURFACE 

MACH  l 1)  n 1.304  ALPHA  {,  T>  * 4.009  RUN  » 107.00D  RN/L  a 7.556  BETA 

atCItON  ( 11  WINS  tow®  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*f/B 


c 

.0360 

,7710 

,000 

.3348 

.5431 

.020 

,1918 

.030 

.3243 

.048 

.2732 

.030 

.2100 

.083 

.1713 

.130 

.0839  _ 

.177 

.1370 

.230 

• 

.2223 

.274 

.1349 

.402 

.2974 

.353 

,6133 

.630 

.3304 

,730 

.0471 

.760 

.1374 

.808 

-.1313 

.650 

-.ibis 

.837 

- .2387 

.DOS 

-.3479 

.930 

-.2228 

.933 

-.4102 

MACH  ( 1)  a i.SOO  ALPHA  ( 0)  a 
3ECTICN  1 DWINC  LCWfeR  SURFACE 


6.728  RUN  a 107,000  RtVL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,  856  BETA 


B 

.4960 

.7710 

/c 

,000 

.8810 

.6748 

.020 

,4180 

.030 

.3760 

,048 

.3271 

.030 

.3649 

*063 

.2243 

.ISO 

.2204 

.177 

iisoje 

.230 

.946° 

.274 

,4143 

.402 

.4873 

.363 

,6098 

.830 

.3086 

.730 

.0352 

.780 

.1314 

1908 

-.1387 

IRFTL631 
c 8.700 


8,708 


OVTE  OB  NOV  74 


T4BUL4TE0  PRESSURE  DM4  - 1470 


P46E  993 


1470  01  ns  SI  P2  P6  WINS  LOWER  SURF4CE 

M4CN  ( 1)  a 1,504  4LPH4  ( B)  a 6,725 
SECTION  l 1)W1N6  LOWER  SURF4CE  DEPENDENT  UAR14BLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

,»3Q 

-.1124 

,957 

-.2428 

•903 

. - .3492 

• 930 

- .2301 

.933 

-.4101 

M4CM  t D = 1,504  4LPH4  t 9)  = 8.983  RUN  a 107.000  RN/L  a 7.338  BET 4 ' 

SECTION  1 DWIU6  LOWER  SURF4CE  DEPENDENT  V4R14BLE  CP 

2</B  .4360  .7710 

X/C 


.000 

.6370 

.8737 

.020 

.6884 

.030 

.4402 

.048 

.4010 

.050 

.6083 

.083 

.3171 

.130 

.2967 

.177 

.3336 

.230 

.3333 

.274 

,3299 

.402 

.4332 

.565 

.5317 

.650 

,2810 

.730 

.0117 

.760 

.1040 

.808- 

-.1713 

.650 

-.1214 

.637 

-.2464 

.905 

-.3456 

.930 

-.2332 

.933 

-.3962 

1RF7L63 ) 


6.708 


2332 


DATE  as  MOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  U70 

1470  01  712  SI  P2  PS 


REFERENCE  0474 


SREF 

* 

2690,0000  30. FT 

. XW1P 

e 

1076,6800 

IN.  Yf> 

LREF 

3 

474,0100  IN.. 

VW1P 

= 

,0000 

IN.  TO 

BREF 

3 

936.6600  IN. 

ZMTP 

= 

373.0000 

IN.  ZO 

SCALE 

.0130 

’ 

MACH 

< 

l)  = 1.504 

ALPHA  l 

1) 

3 -8.932 

SECTION  1 11W1NG  LOWER  SURF4CE  DEPENDENT  V4R14BLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


,000 

.1360 

.2867 

.020 

-.4973 

.030 

- .2703 

.048 

-.1909 

.oio 

-.3282 

.085 

-.1999 

.150 

-.2724 

.177 

-.1836 

.250 

l 

-.4892 

.274 

-.1131 

.402 

-.0211 

.565 

' .0301 

.630 

-.2246 

,730 

-.1144 

.760 

-.1437 

,808 

7*3436 

.850 

-.2370 

.837 

7.3937 

,905 

-.4633 

.930 

-.2989 

.953 

-.4936 

MACH  .til)  = 1 • 304  . 4LPH4  (2)-  = 


PAGE  896 


WING  LOWER  SURFACE 

IRF7L64)  { 23 

SEP  74  ) 

PARAMETRIC 

DATA  * 

BETA 

s 

.000 

ELV-1  5 

-4  *000 

ELV-2 

s 

.000 

ELV-3  * 

- 4 ,000 

ELV-4 

5 

-4.000 

BOFLAP  = 

,000 

ELV-1B 

n 

-2.000 

ELV-OB  = 

-4.000 

106.000  RN/L  = 7.600  BET  4 = .000 


-6.873.  - • RUN—-  3*  lOB-.OQO^-RN/lr— .3 -7.600-  - BETA—  - 3—  .000 


SECTION  t 11  WING  LOWER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

. .1778 

.3436 

.020 

-.,4761 

.030 

-.1713 

.048' 

-.1414 

.030 

-.3104 

.OBJ 

-.1709 

.130 

-.2380 

.177 

-.1838 

.230 

-.4379 

DATE  08  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IATQ 


PACE  097 


t A70  C,1  TIE  Si  PE  pe  MIMD  lower  surface 

MACH  11)9  1,504  ALPHA  ( E)  = -6.875 

SECTION  l UWTN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

.4560 

.7710 

X/C 

.274 

- .0950 

,402 

,0144 

.565 

,0457 

,050 

-.004* 

.750 

-.last 

,760 

-,1417 

.806 

-.5469 

.850 

-.£126 

.857 

-.5954 

,005 

-.4655 

.950 

-.2*30 

,955 

-.4976 

MACH  l 1)  « 1.504  ALPHA  < 5)  a -4.460  RUN  ■ 106,000  RN/L  a 7.800  BETA 

SECTION  < 11VJ1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

fcf/B  ,4560  .7710 

X/C 


>ooa 

,2290 

.4008 

.020 

-.4592 

.030 

-.0812 

,04* 

-.0665 

,090 

-.4649 

,0*3 

-.1281 

,130 

-.2291 

,177 

-.1582 

.290 

-.5966 

,274 

-.0567 

,402 

,0458 

, 363 

.0678 

,630 

.1297 

,730 

-.0556 

,760 

-.1552 

,60* 

-.5450 

,*30 

-.1756 

,*57 

- ,5687 

,905 

-.4562 

,*30 

-.2745 

,933 

-.4917 

IRF7L64) 


a ,000 


DATE  OS  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ~ 1A7Q 


PA6E  998 


1A70  01  TIE  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  1 1)  a 1,304  ALPHA  ( 4)  a -2,201  RUN  a 106.000  RN/L  * 7. BOO  BETA 

SECTION  l It WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


«V/B 

,4380 

,7710 

X/C 

,000 

.2874 

.4961 

.020 

-.3461 

,030 

-.0218 

,043 

- .0380 

.050 

-.3642 

,065 

-.0845 

.150 

-.1646 

.177 

-.0591 

,250 

- .2236 

.274 

.0345 

.402 

.1359 

.565 

.1167 

.650 

.1822 

.750 

- .0264 

.760 

-.1148 

.60S 

-.324? 

.850 

-.1619 

.857 

-.3704 

.903 

-.4410 

.950 

-.2735 

.953 

-.4815 

MACH  1 1) 

* t. 

304  ALPHA 

SECTION  1 

DWINS  LOWER  SURFACE 

2fVB 

.4360 

,7710 

X/C 

*QOO 

.3278 

.5376  • 

,o£a 

-.2459 

,0*0 

.0703 

,045 

.0626 

-,030 

-.2474 

,059 

.0194 

,130 

-.0436 

,177 

,0429 

,23a' 

.0823 

,274 

.1056 

,402 

.1750 

.353 

.1503 

.630 

,2460 

,750 

' - .0049 

, 760 

- ,0037 

.60S 

-.3023 

. 

■ .029  RUN  3 106.000  RN/L  a 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.600  BETA 


(RFTL64) 

,000 


a .000 


DATE  06  NQV  74 


TABULATED  PRESSURE  0 ATA  - tATO 


PACE  499 


U7Q  oi  tu  si  pa  pa  "wine  lower  surface 

MACH  t 11  » 1,504  ALPHA  1 S>  * .015 


SECTION  (,  HWtNC  LCMER  SURFACE 


rr/B 

.4360 

• X/C 

.690 

.697 

-.3346 

.909 

-.4324 

.950 

.956 

-.4762 

MACH  K 1> 

a 1 

SECTION  < 

1)WIN6 

.4360 

X/C 

.000 

.33*0 

.020 

.030 

.1740 

.046 

.1613 

,050 

,065'  • 

.0963 

,190 

.177 

.1213 

,250 

.274 

.1624 

,402 

.2063 

• 563 

,1660 

.650 

.790 

.760 

-.0437 

.606 

-.2730 

,650 

,657 

-.3338 

.905 

-.4203 

.950 

.953 

-.4697 

.7710 

*,1487 

-.2866 

.504  ALPHA  l 6) 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.6068 

-.0920 

-.0072 

.0547 

.1146 

.2953 

.0116 

-.1411 

-.2637 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.268  RUN  * 106.000  RtVL  a 7,600  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1RF7L64 ) 


a ,000 


DATE  OS  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  OKU  - IATO 


PA6E  1QDO 


UTO  Ot  1U  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7LS4) 

MACH  4 1>  » 1,504  ALPHA  {.  7)  » 4,46»  RUN  a 106.000  RN/L  * 7.600  BETA  * .000 


3ECTICN  l 1)W1N&  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


i/B 

.4360 

.7710 

X'C 

.000 

.3226 

.6436 

.020 

.2090 

.030 

.2774 

.048 

.2476 

.050 

.2127 

.083 

'.1821 

.-iso 

. 

.1022 

’ .177 

.2103 

.1946 

.230 

,274 

.2044 

.402 

.2238 

• 363 

.2301 

.650 

.2869' 

.730' 

.0030 

.760 

- .0333 

' ' 

,B08 

-.2699 

.830 

-.1497 

.837 

-.3327 

.903 

-.4174 

.930 

- .2710 

.933 

-.4691 

MACH  l 1)  a '"‘1,504  ALPHA  T 6>  = 6.735  RUN  a 106,000  RtVL  a 7.600  BETA 

' * ' *is( 

SECTION  1 1)W1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP  . ' 

•v  • " '"''i  - 


/B 

/’*»  * J 

‘ .'4360 

.7710 

TV  V 

.OOO' 

.3230 

.6392 

.pad' 

.3935' 

.dio 

.046 

’.3600 
' .3237 

.030 

,063 

•.2370 

.3484 

,130 

**.177 

.2461 ' 

.1436 

.230 

;2603 

?274 

*.2224 

’S. 

.402 
‘ .363 

.2477 
• 2616 

.630 

.no 

.760 

.606 

- .0420 
-.2769 

.2645 

-.0097 

.000 


DATE  09  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DMA  - 1A70 


PACE  1001 


TA7Q  '01  TIE  St  PE  PB  WINS  LOWER  SURFACE  <Rf7L64> 

HAW  l 1)  = 1.504  ALPHA  ( 6)  = 6,735 


SECTION  1 11W1N0 


2Y/S 

.4360 

x/c 

,630 

,637 

-.3370 

.903 

-.4172 

.950 

.933 

-.4678 

MACH  { 1) 

s 1 

SECTION  C 

DW1N0 

2W/B 

.4360 

X/C 

iooo  , 

.3188 

.020 

4 030 

.3769 

.048 

.3507 

.030 

.093 

.2781 

.150 

,177 

.2811 

.250 

.274 

.2237 

.402 

.2580 

• 565 

.2557 

.630 

,730 

.760 

-.0685 

,608 

-.2919 

.630 

,657 

-.3485 

.903 

-.4202 

,930 

.933 

-.4694 

LOWER  surface 

.7710 

-.1375 

-.E773 

,504  ALPHA  ( 9) 
LOWER  SURFACE 
.7710 

.6678 

.5204 

,4490 

.1958 

.3133 

.2298 

-.0362 

-.1709 

-.2891 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.947  RUN  ’ = 106.000  RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,600  BETA 


.000 


DATE  08  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  1DQ2 


1A70  Ol  T12  Si  P2  P#  WINS  LOW®  SURFACE  TRF7L65)  T 25  SEP  74  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

« 

2690.0000  00. Ft 

XMRP 

5 

1076. 6S00 

TN.  XO 

BETA  = 

•6.000 

ELV-l 

• 4.000 

LREF 

3 

474.6100  IN. 

VMRP 

3 

.0000 

IN.  VO 

ELV-2  s 

.000 

ELV-S 

-4.000 

bref 

« 

966.6800  IN. 

ZMIP 

s 

373 .0000 

TN.  20 

ELV-4  = 

• 4.000 

BOFLAP 

= 

.000 

SCALE 

.Ol  50 

ELV-1B  = 

-2.000 

ELV-OB 

-4.000 

MACH 

< 

t>  a 1,504 

ALPHA  ( 

X) 

s -9.000 

RUN 

= 103.000  RN/L  5 

7.589  BETA 

= -8 

707 

SECTION  t 11WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B  .4360  .7710 

X/C 


.ooo 

.0330 

.0119 

.020 

-.4931 

.030 

-.1640 

.048 

-.1197 

.030. 

-.4926 

.063 

-.1330 

.130 

-.276# 

.177 

-.0968 

,230 

-.4929 

.274 

-.0931 

.402 

- .0630 

.383 

-.1141 

.630 

-.1723 

.730 

-.2799 

.760 

-.3100 

.608 

-.3970 

.630 

-.3743 

.637 

-.4716 

.903 

-.4994 

.930 

-.4201 

.933 

-.3887 

MACH  { 1J  » 1,304  ALPHA  (2)  • -6.715  RUN  «-  103,000  RN/L  « 7.369  BETA"  • a-  --6.T07~- 

3ECT10N  l 1 TWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

tt/B  .4360  .77*0 


,0332  .0388 

-.4440 

-.1304 

-.1033 

-.4317 

-.1123 

-.2474 

-.0633 


X/C 

.000 

.020 

.030 

,043 

.030 

,0«s 

.130 

,1T7 

,230 


4414 


DATE  06  NOV  74 


7 AQULATEO  PRESSURE  DATA  - IMS 


PACE  1003 


XK70  01  TIE  St  PE  P«  WINS  LOWER  SURFACE  IRF7L631 

MACH  l 11  ■ 1.304  ALPHA  ( El  » -6.715 

StCTlON  l 11WIN4  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/0 

,4360 

.7710 

x/c 

,E74 

- .0662 

• 402 

-.0340 

» 565 

-.1033 

.SSD 

-.1360 

.730 

-.2001 

,760 

-.3021 

.606 

-.4334 

.090 

-.3763 

.057 

-.4683 

.90S 

-.4006 

.030 

-.4226 

.093 

-.3744 

MACH  1 11  a 1.304  ALPHA  l 31  » -*.485  RUN  ■ 105.000  RN/L  a 7,365  BETA  a -8,707 

SECTION  t 11W1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


av/o 

.4360 

.7710 

X/c 

.000 

.0167 

.1862 

.020 

-.4333 

.030 

-.0406 

.046 

-.0406 

,030 

-.4232 

.003 

-.0366 

.130 

-.1904 

.177 

-.0466 

.290 

-.2276 

.274 

-.0431 

.402 

-.0247 

.969 

- .0780 

.630 

-.1374 

.730 

-.2604 

.760 

-.2662 

.000 

-.4464 

.030 

-.3709 

.037 

-.4630 

.003 

-.4661 

.030 

-.4130 

.0  93 

-.3682 

OWE  06  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1470 


PA6E  1004 


1470  01  714  SI  P4  P8  VIIN6  LCWEU  SURFACE 

MACH  { 1)  * 1.504  ALPHA  1 41  3 -4.444  ' RUN  = 103.000  RU/L  * 7.380  BETA 


SECTION.  ( DVJIN6  LCWER  SURFACE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


'47/3 

,4360 

.7710 

X/C 

.000 

.0366 

.4803 

.020 

-.4107 

.030 

.0446 

.048 

.0173 

.030 

-.3819 

.083 

.0113 

.130 

-.0677 

.177 

-.0038 

.430 

-.0346- 

.474 

-.oiot- 

.402 

.0097 

.363 

- .0438 

.630 

-.1163 

.730 

-.2683 

.780 

- ,2866 

,808 

-.4397 

.630 

-.3368 

,837 

-.4380 

.903 

-.4464 

.930 

-.4013 

.933 

-.3348 

MACH  < 11 

• 1. 

304  ALPHA  1 Jl 

SECTION  { 

11W1N5  LOWER  SURFACE 

sy/b 

.4360 

.7710 

X/C 

,ooo 

.0692 

.3631 

.020 

' L* 

-.3031 

.030 

.0613 

,048 

.0364 

.030 

* ' * 

-.3916 

.083 

.0330 

.130 

-.0169 

.177 

.0369 

.230 

■ " , 

.0168 

.274  ■ 

.0337 

' .402 

;0S1T 

,363 

-.0036 

.630 

-.0794 

.730 

-.4336 

.760 

-.2680 

,01T  RUN  « iOJ.ODQ  mvl  a 7.  S80  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1RF7L631 
s -8.707 


a -8.707 


BOS 


2680 

4232 


DATE  08  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PAGE  1003 


IA70  01  T12  SI  PS  PS  ' WINS  LCMER  SURFACE 


MACH  t 1) 

* 1.904  ALPHA 

SECTION  1 

1 TNI NS  LOWER  SURFACE 

*V/B 

.4960  .7710 

A/C 

,990 

- .3249 

.957 

-.4473 

.90$ 

-.4656 

.950 

-.3909 

.953 

-.3463 

MACH  ( V) 

» 1.SQ4  ALPHA 

SECTION  t 

1 TWINS  LOWER  SURFACE 

2*/B 

.4360  .7710 

x/c 

,QQQ 

,0334  , 4239 

♦020 

-.0924 

♦ 030 

,0930 

.04® 

.0939 

♦050 

-.0137 

.065 

.0973 

• 130 

.0306 

.177 

.0983 

•230 

.0801 

.274 

,0859 

• 402 

.1025 

• 365 

.0394 

.630 

-.0198  ' 

.730 

-.2036 

.760 

-.2433 

.60© 

-.4091 

• 630 

-.3037 

.637 

-.4334 

• 903 

-.4760 

.930 

-.3698 

.933 

-.3317 

.017 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.283  RUN  a 105.0Q0  RN/L  » 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.389  BETA 


IRF7L65 ) 


a -9.707 


OME  OS  NOV  74' 


TABU. MED  PRESSURE  DMA  "1AT0 


1A7Q  Ot  TIE  St  PE  PS  VllNS  LOWER  SURFACE  IRF7L65) 


MACH  l_i)  * 1.304  ALPHA  l T)  * 

SECTION  l 11V0N6  LOWER  SURFACE 


EV/O 

,4360 

,7710 

x/c 

.000 

.0240 

,4630 

.020 

.0902 

.030 

.1223 

,046 

.1316 

.050 

.1199 

.065 

.1437 

.150 

,0679 

.177 

.1412 

.250 

,1349 

.274 

.1334- 

.402 

.1434 

.565 

,0649 

.65o" 

.0297 

.750 

-.1679 

.760 

-.2316 

.606 

-.3960 

.650 

- ,2767 

.637 

-.4227 

.90S 

-.4667 

’ 

.930 

-.3339 

.933 

-.3447 

MACH  C 1) 

s 1.504  ALPHA 

SECTION  l 

DVIlNO  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

.4360 

.7710 

X/C  . . 

. 

.000 

-.0039 

.4745 

.020  ' 

.2494  , 

.030' 

.1470 

.046 

.1610 

.030, 

.2420 

’.oss 

.1741 

.ISO 

.1030 

.177 

,1737 

,230 

.1625 

.274 

.1720 

.402 

.1769 

.563 

.0643 

.630 

, 

.0603 

.750 

-.1360 

.760 

-.2212 

.606 

-.3634 

4. SEE  RUN  * IQS. 000  RN/L  a 7,369  BETA 

DEPENDENT  VAR  \ ABLE  CP 


6.737  RUN  3 1D5.000  RU/L  3 7.590  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP  - 


-6.707 


-6,707 


DATE  0*  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  0 ATA  - U7Q 


PACE  1007 


U70  01  712  Si  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


HACK  (1)  5 1 .104  ALPHA  ( 8)  = 

SECTION  1 UVilNC  LOWER  SURFACE 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,890 

- .2330 

.897 

-.4132 

.909 

-.4391 

.990 

-.3378 

.953 

-.3267 

HACK  l 1) 

a 1. 

304  ALPHA  i 

SECTION  1 

UVRNC  LOWER  SURFACE 

2*/9 

.4360 

.7710 

X/C 

.ooo 

- .0224 

.5032 

.020 

.3490 

.030 

.1342 

.048 

.1673 

.050 

.3130 

.089 

.1777 

.190 

.1317 

.177 

.1814 

.250 

.2164 

.274 

,1804 

.402 

.1823 

.565 

.0812 

.650 

.1836 

.730 

-.1000 

.760 

-.2160 

.808 

-.3736 

,850 

-.2336 

.857 

-.3982 

.905 

-.4401 

.950 

-.3373 

.953 

-.3083 

6.7ST 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


0.011  RUN  = 105.000  ' RN/L 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.389  BETA 


IRF7L6S) 


-8.707 


om  0#  NOV  74  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA70  PAGE  1006 


TA7Q 

01  TIE  SI  P8  P9 

WING  LOWER  SURFACE 

TRF7L66)  l 85  SEP 

74  > 

REFERENCE 'OAT  A 

• 

PARAMETRIC 

DATA 

3REF 

a 

8690.0000  3R.FT 

. XMIP 

3 

1076.6600 

IN.  XO 

BETA 

3 

.000 

ELV-I 

% 

ft.  QUO 

LREF 

n 

474,6100  IN. 

7 HIP 

3 

.0000 

IN.  70 

ELV'8 

3 

6.000 

ELV-3 

3 

6.000 

BREF 

* 

936.6600  IN. 

ZFRP 

3 

375.0000 

IN.  ZO 

ELV-4 

6.000 

-BDFLAP 

3 

.000 

SCALE  * 

.01  SO 

< 

ELV-IB  a 

6.000 

ELV-OB 

5 

6.000 

MACH' 

i 

1)  a 1,800 

ALPHA  { 

a -6.564 

RUN  a 

187,000  RN/L  a 7.100 

BETA 

a .000 

SECTION  { IIW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT , VARIABLE  CP 


8»/B 

. 4360 

.7,710 

X/C 

.QQO 

.1178 

.1790 

.080 

-.6189 

.030 

-.8706 

.046 

-.8149 

.pso 

! - 

-.6466 

.065 

- .8188 

.150 

-.4388 

.177 

-.1656 

.850 

-.9753- 

.874 

-.1616 

.408 

-.8800 

.965 

* .0390 

' .650 

9 .0994 

,.790 

.1176 

.760 

-.3140 

.606 

-.8736 

.650 

-.1060 

.857 

-.4369 

. ' 

.905 

-.9633 

.950 

' 

*.3833 

.993 

-.6678 

a ■ ,1,211.  .ALPHA  I Era'  -6.395  RUN  a 18? .000 — RN/L a T.lOO — BETA a-  ,000. 

• t .. 

SECTION  { IIWING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


. 

' .4360 

.7710 

.000 

.1936 

.8943 

.080 

-.7344 

,030 

-.1999 

.046 

-.1369 

.090 

-.7838 

.069 

-.1601 

.190 

-.3968 

.177 

’ - ,0908 

.890 

• 

-.4863 

047E  08  NC>\I  74 


T4BUL4TE6  PRESSURE  DM4  - 1470 


P46E  100» 


1470  Ql  TIE  Si  PE  PS  WIND  LOWER  SURF4CE 

M4CH  l V)  * 1 .Ski  4LPH4  1 21  a -6.393 

SECTION  1 UVJlNO  LCWER  SURP4CE  DEPENDENT  V4U14BEE  CP 


Er/a 

.4360 

.7710 

x/c 

,274 

-.1076 

.402 

-.1136 

.sea 

.0046 

,eso 

-.0086 

.750 

.1497 

.760 

-.2863 

,eae 

-.2412 

.650 

-.0796 

.657 

-.4114 

,905 

- . 3426 

,950 

-.3022 

,953 

-.6433 

M4Ch  1 11  a 1.218  ALFM4  1 31  a -4. 284  RU74  a 127.000  tWL  = .7,100  0ET4 

SECTION  l llVJlNC  UWOl  SURF4CE  DEPENDENT  VARIABLE.  CP 

*T/B  ,4360  .7710 

X/C 


.000 

.3306 

.3703 

.020 

-.6796 

.030 

-.0139 

.048 

-.0263 

.030 

-.6932 

.099 

-.0801 

.130 

-.3311 

.177 

-.0694 

.230 

-.2334 

.274 

-.0602 

.402 

-.0334 

■ 969 

.0693 

,630 

.0224 

.730 

.1727 

.760 

-.2619 

.606 

-.2135 

.630 

-.0609 

.637' 

-.3910 

.903 

- . 3223 

,930 

-.2636 

,933 

- , 6260 

117F7L66) 


a ,000 


DATE  0*  NCN  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U7Q 


' PAOE  iqio 


1AT0  01  TIE  St  PE  PS  VANS  LOWER  SURFACE 

MACH  l 1)  * l.EEE  ALPHA  1 41  a -2.DT3  RUN  5 187.0QQ  RN/L  » 7,100  BETA 

SECTION  l 1 IVANS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


67 /B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

,3662 

.4360 

,020 

* 

-.3639 

,030 

.0660 

,048 

,0581 

,050 

-.3352 

.063 

- .0123 

.130 

-.1297 

.177 

- .0010 

,230 

-.1690 

.274 

-.0140 

,402 

.0250 

.363 

.1483 

.630 

.0431 

.730 

,1872 

.760 

- ,2329 

.606 

-.1634 

.630 

-.0336 

,837 

-.3691 

.003 

-.3030 

,050 

-.2816 

.933 

-.6102 

MACH  < 1)  » I.EE5  ALPHA  l 5)  = .126  RUN  = 1E7.000  RN/L  = 7.100  BETA 

SECTION  < 11VANS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

27/0  .4360  .7710 

X/C  ■ 


.000- 

.3999 

',3264' 

.020 

-.4027 

.030  , 

.1471 

.046 

,1372 

.030 

-.2896 

.063 

.0670 

.130 

-.0699 

.177 

.0399 

,230 

-.0374 

.274 

.0247 

.402  ■ 

.0896 

,363 

,1932 

.630 

.0414 

.730 

.1967 

.760 

-.2060 

,606 

-.1337 

1RF7L66) 

.000 


.000 


DATE  Q8  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*  - l ATS 


PACE  101 l 


IA70  01  712  SI  P2  PS  WINS  LOWER  SURFACE 


IRFTL66) 


MACH  A 1>  * 1.22*  ALPHA  1 5)  = .12* 

SECTION  1 1)WIN6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  MARI  ABLE  CP 

27/B  .4360  .7710 

X/C 


.690 

-.0619 

.697 

— .9496 

.SO  9 

- .4919 

.990 

-.2674 

,951 

-.5992 

MACH  1 1>  a 1 .SIS  ALPHA  1 6)  = 2. 242  RUN  a 127.000  RN/L  = 7.100  BETA 

SECTION  1 11WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .060  ,7710 

X/C 


.000 

.4061 

.5795 

,020 

-.0951 

>0)0 

.2273 

,046 

,2012 

,030 

-.0405 

,063 

.1196 

,130 

-.0064 

,177 

.1096 

,230 

.2490 

,274 

,0999 

,402 

.1196 

,363 

,2177 

.630 

.0193 

,730 

.1913 

,760 

-.1991 

,606 

-.1493 

,630 

-.0704 

,637 

-.3354 

,603 

- . 5042 

,930 

-.2939 

,633 

-.6121 

,000 


DATE  06  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U70 


PACE  1012 


1A70  01  712  si  P2  P9  WIND  LOWER  SURFACE 

WACH  (.  1)  a 1.210  ALPHA  l 71  a 4.122  RUN  a 127.000  RN/L  = 7.100  BETA 

SECTION  l UWINC  LOWER  SURFACE’  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2V/B 

.4160 

.7710 

X/C 

.000 

.3607 

.3943 

.020 

,1763 

.030 

.3211 

,04& 

.2633 

.030 

.1613 

.033 

.1613 

.130 

,1429 

.177 

.1360 

.230 

.2711 

.274 

.1208 

.402 

.1770 

.365 

.2090 

.650 

.0126 

.750 

.1909 

.760 

-.2113 

.60S 

-.1642 

.050 

-.0768 

.657 

-.3692 

,905 

-.3168 

,350 

-.2999 

.953 

- . 6230 

(RF7L66) 

,000 


OATt  0*  NOV  14  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1ATO  PASE  ton 


IA7Q  Ol  118  SI  Pt  PS  WINS  LOWER  SURFACE  (RFTL6T ) l 81  SEP  T4  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


6REP 

asso.oooo  so. ft 

. XMRP 

3 

1075.6800  IN.  XO 

BETA  a 

,000 

ELV-1 

X 

.000 

LREP 

n 

474.6100  IN. 

VW1P 

* 

.0000  IN.  TO 

ELV-2  « 

,000 

ELV-3 

3 

.000 

6REF 

* 

SS6.6600  IN. 

ZM1P 

& 

57 5. 0000  IN.  20 

ELV-4  a 

.000 

bdflap 

s 

.ODD 

SCALE 

* 

.0150 

ELV-IB  * 

.000 

ELV-08 

It 

,000 

MACH 

1)  a 1,195 

ALPHA  1 

1> 

a -6. 70S  RUN 

a 146.000  RN/L  a 

7.156  BETA 

3 

.000 

SECTION  l 11 WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27/B 

.4360  .7710 

X/C 

.000 

.1289  .1718 

.020 

-.6269 

.oso 

-.2815 

.046 

-.2255 

.050 

-.6568 

.065 

- .2284 

.150 

-.4593 

.177 

-.1868 

.250 

-.5823 

.274 

-.1837 

.403 

-.2098 

.565 

-.0455 

.650 

-.0675 

.750 

-.1616 

.760  ■ 

- .3353 

.60S 

-.5068 

.850 

-.3165 

.6*7 

-.6101 

.905 

-.6990 

.950 

-.4604 

.953 

-.6653 

MACH  ( 1) 

a 1.207  ALPHA 

SECTION  l 

DWINS  LOWER  SURFACE 

8V/B 

.4360  ,7710 

X/C 

,000 

.8147  .2695 

,020 

-.7652 

.030 

-.1625 

.048 

-.1460 

.030 

-.7956 

.093 

-.1525 

,130 

-.4061 

« 17T 

-.0972 

.*30 

-.4251 

8.546 


RUN 


a 149.000  RN/L  a 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7.156  BETA  a 


,000 


DATE  06  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DM*,  - 1A70 


PA6E  101* 


IA7Q  01  TIB  SI  PB  P9  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  i 1)  * t.BQT  ALPHA  { B7  3 “6.546 


SECTION  t UW1N6  LOWER  SURFACE 


27/B 

.4360  .7710 

X/C 

,B7* 

“ .1119’ 

.402 

-.1276 

.565 

,0121 

,630 

- ,0230 

.730 

-.1493 

.760 

-.3084 

.606 

-.4768 

,830 

-.3141 

.637 

-.3849 

.903 

-.6762 

.930 

-.4378 

,933 

-.6779 

MACH  ( 1) 

a 1.813  ALFHA 

SECTION  { 

DVUNS  LOWER  SURFACE 

87/ a 

.4360  ,7710 

X/C 

• 

,OOQ 

.3300  .3728 

.020 

_ -.6838 

.030 

- .0869' 

.048 

-.0338 

.030 

-.6968 

.083 

- .0891 

.130 

-.3464 

.177 

- .0672 

.230 

-.8303 

.474 

-.0346 

.402 

-.0360 

.369 

.0777 

.630 

.0214' 

. ;730 

A. 1801 

.760. 

-.4838 

,606 

-.4368 

.630 

-.4977 

' .837 

-.3663 

,903 

7.6364 

,930 

-.4474 

,933 

-.6665 

3 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4,333  <RUN  a 146.000  RN*L  = 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


7,156  BETA 


(RF7L67> 


.000 


4*74 


OATt  06  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PACE  10U 


l MO  01  712  SI  P2  P4  VrtNC  LOWER  SURFACE 

MACH  1 1)  » 1.214  ALPHA  l A)  » -2.122  RUN  * 146.000  RN/L  « 7.1*6  BETA 

SECTION  ( UU1N6  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


K/0 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.3766 

.4363 

.020 

-.3637 

,030 

.0663 

.040 

.0377 

,030 

-.3474 

,003 

- .0231 

.130 

-.1277 

.177 

.0074 

.230 

-.1706 

.274 

- .0133 

.402 

.0213 

.363 

.1369 

.630 

,0463 

.730 

-.1086 

.760 

>.2364 

.606 

-.4334 

.030 

- .2937 

.637 

-.3313 

.403 

-.6461 

.930 

-.4301 

.433 

— .7066 

MACH  l 1) 

» 1. 

,222  ALPHA 

SECTION  l 

1JW1NC 

LOWER  SURFACE 

2f/B 

.4360 

.7710 

X/C 

,000 

.3930 

.3232 

,020 

-.3932 

.030 

.1526 

,046 

.1370 

.050 

-.2760 

.065 

.0550 

,150 

-.0709 

,177 

.0716 

.250 

-.0365 

.274 

,0340 

,402 

.0654 

.565 

.1936 

.650 

.0436 

.750 

-.1084 

.760 

-.2292 

.606 

«•  ,4091 

.084  RUN  * 146,000  RN/L  * 7.136  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRFTL67 ) 
a ,000 


c .000 


DATE  08  NOV  74 


t ABUL ATED  PRESSURE  DMA  - IA7Q 


PACE  tOH 


U7Q  01  TIE  SI  PE  PS  VJlMS  LOWER  SURFACE 


MACH  1 1) 

=.  1.222  ALPHA  ( 5)  = 

,089 

SECTION  t 

DWINC  LOWER  SURFACE 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V /B 

.4360  .7710 

x/c 

.eao 

-.2993 

.05? 

-.5355 

.9Q5 

-.6351 

,95Q 

-.4548 

’.953 

- . 704E 

MACH  l 11  = 1.215  . ALPHA  ( 6)  a 2.297  RUN  '-a  146.000  RN/L  -a--  -7, 156-  BETA' 

SECTION  (,  DWINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2Y/B 

.4360 

.7710 

x/c 

.OOQ 

.4012 

.5751 

.020 

- .0953 

.030 

.2160 

- 

.048 

.1917 

.050 

-.0399 

.085 

.1085 

.150 

-.0068 

.177 

.1174 

.250 

.2642 

.274 

.0026 

.402 

.1182’ 

.565 

.2159 

.650 

■ 

.0229 

1750 

-.1205 

.760 

-.2253 

.808 

-.4115 

.850 

.■ 

-.3080 

.857 

-.5436 

.905 

-.6475 

.950 

-.4640 

.953 

-.7188 

1RF7L671 


■ ,000  - 


DATE  OS  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A7Q 


PACE  101 T 


UTO  01  112  SI  P2  P9  WINS  LOWER  SURFACE 

MACH  l l)  a 1,206  ALPHA  ( 7)  a 4.494  RUN  a 148.000  RWL  = 7.156  BETA 


SECTION  l liVitNO  LOWER  SURFACE 


2T/B 

.4360 

.7710 

x/c 

,000 

.3736 

.5900 

.020 

.1954 

.030 

.3140 

,046 

.2783 

,030 

.1743 

.065 

.1827 

.150 

.1377 

.177 

,1351 

.250 

.2757 

.274 

,1252 

.402 

.1785 

.565 

.2096 

,650 

.0217 

.730 

-.1241 

.760 

-.2407 

.606 

-.4219 

.850 

-.3183 

.637 

-.5572 

.905 

-.6596 

.950 

-.4747 

.953 

-.7138 

MACH  l 1) 

a 1. 

198  ALPHA  ' 

SECTION  1 

UVrtNt  LOWER  SURFACE 

2Y/B 

- .4360 

.7710 

X/C 

.ooo 

.3192 

.6142 

.020 

,4169 

.030 

.3638 

.04© 

.3278 

.090 

.3637 

•069 

.2477 

.190 

,1584 

.177 

.1805 

.290 

.3149 

.274 

.1696 

.402 

,2090 

.969 

.2035 

.690 

.0247 

.750 

-.1246 

.760 

-.2499 

.606 

-.4311 

DEPENDENT. VARIABLE  CP 


6. 704  RUN  a 146.000  RN/L  = 7,156  BETA 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RF7L67 ) 
.000 


.000 


DVTE  os  nov  74 


1 ADULATED  PRESSURE  DATA  - IA7Q 


PACE  1016 


l MO  01  TIE  Si  PE  PS  y<tNt  LCMER  SURFACE 

MACH  1 1)  » 1,190  ALPHA  1 A)  * 6.704 

SECTION  l UVIIN6  LCWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

' .4360  . 7710 


-.3216 

-.3633 
-.6639 

-.4761 

-.5763 

MACH  t'D  1.169'  ' ALPHA  "C  9)  = 

SECTION  ( UW1N6  LOWER  SURFACE 
ET/B  ' .4360  .7710 

X/C 


.000 

,2089 

.6032 

Joed 

.3465 

.030 

,3602 

.046 

,3260 

.050 

.4703 

.063 

.2634 

.130 

,1823 

.177 

•2039 

'.ESO 

.3479 

iE74 

, 1820 

.402 

.1933 

.'363 

;1630 

.650 

.01236 

;750 

-.2762 

-.1309 

.760 

.606 

-.4319 

. 

,630 

-.3266 

.637 

-.3761 

.90S 

-;8712 

.930  ' 

-.4797 

.933 

-.4731 

9,907'  RUN'  S l'46.0»r  ’RN/L  = 7.136'  BETA" 

DEPENDENT  VARIABLE  CP- 


ET/B 

XAC‘ 

.630 

.657 

.90S 

.930 

.933 


TRF7L67 ) 


.000. 


DATE  08  NOV  14  TABULATE!!  PRESSURE  DATA  - UIO  PACE  lot* 

IA7Q  01  112  St  P2  P1Q  VilNC  LOWER  SURFACE  (RFTL66 ) 1 29  SEP  T4  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


BREF 

ft 

2690.0000  SO’. FT, 

XMRP 

ft 

1076.6800  IN.  XO 

BETA  * 

.000 

ELV-1 

ft 

,000 

LREF 

ft 

474.6100  IN. 

TMIP 

ft 

.OQDQ  IN.  TO 

ELV-2  a 

.000 

ELV-3 

ft 

.000 

BREF 

ft 

936.6900  IN. 

ZW1P 

ft 

373.0000  IN.  20 

ELV-4  * 

.000 

BOFLAP 

ft 

.000 

SCALE 

m 

.0130 

ELV-IB  * 

.000 

ELV-CB 

8 

,000 

MACH 

i 

11  a 1,199 

ALPHA  1 

D 

* -6.626  RUN 

a 147,000  RN/L  s 

T.123  BETA 

a 

.000 

SECTION  t 1>WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2T/B 

,4360 

' .7710 

X/C 

.OQO 

.1392 

.1740 

.020 

-.6233 

.030 

-.2731 

.046 

-.1993 

.050 

-.6309 

.083 

-.2134 

.130 

-.4264 

.177 

-.1489 

,230 

- . 3697 

.274 

-.1429 

,402 

-.1347 

.363 

-.0241 

,630 

-.0669 

.730 

-.1945 

.760 

-.3320 

.606 

-.3169 

.830 

-.3301 

.637 

-.6146 

.903 

-.6970 

.930 

-.4736 

.933 

- . 3469 

MACH  I 1)  a 1,212  ALPHA  l 2)  a -*,331  RUN  a 147.000  RN/L  a 7.123  BETA  a .000 

SECTION  1 DU1N0  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*T/B  .4360  .7710 

x/c 

.000  ,2243  .2940 

.020  -.7393 

.030  -.1321 

,049  -.1209 

.030  -.7035 

.083  -.1437 

.130  -.3949 

.ITT  -.0*26 
.230 


4083 


DATE  Q*  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  U70 


PAGE  10*0 


1470  01  TIE  SI  Pi  P10  WINS  LOWER  SURFACE 

HACH  l 1>  * 1,212  ALPHA  1 2>  » -6.591  . 

SECTION  1 UW1NG  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


27 /B 

.4360 

.7710 

X/C 

.274 

-.0710 

.402 

-.0566 

.565 

.0104 

.650 

-.0214 

.750 

-.1655 

.760 

- ,3226 

.606 

-.4911 

. .650 

-.3169 

.657 

-.3907 

.90S 

-.6739 

.950 

-.4624 

.953 

- . 5230 

MACH  l 11  a 1.216  ALPHA  1 3)  a -4.411,  ' RUN  = 147.000  RtVL 

SECTION  < DWINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2V/B  .4360  .7710 


VC 


.000 

.3170 

•3729 

.020 

-.6812 

.030 

.0004  ' 

.048 

-.0106 

.030 

-.6941 

,063 

-.0540 

.ISO 

-.3031 

.177 

-.0320 

.230 

4.2230 

.274 

-.0160 

.402 

,0236 

.563 

.0626 

.650 

.0222 

.750 

-.1272 

♦ 760* 

-.2933 

.606 

-.4662 

.630 

4 , 3009 

.637 

-.3731 

.903 

-.6622 

.930 

- .4337 

.953 

-.3163 

7.125  BETA 


IRFK681 


a .000 


DATE  04  NOV  74 


TA.BUl.VTED  PRESSURE  DATA  - IA70 


PACE  toil 


tATO  Ot  TIE  si  P2  PIO  WINS  LOWER  SURFACE  IRFTLSS) 

MACK  1,1)  a 1.223  ALPHA  l 4)  = -2. ISO  RUN  s 14T.0Q0  RN/L  = 7.123  BETA  = .000 

SECTION  l 1 ) WINS  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


a'r/B 

.4360 

.7710 

X/C 

•OQQ 

,3949 

.4626 

♦020 

-.3600 

*QW 

.0990 

•048 

.0770 

.050 

- . 3363 

.085 

,0062 

.150 

-.1219 

.177 

.0363 

• 250 

-.1433 

.274 

.0144 

.402 

.0762 

.555 

.1345 

.850 

,0430 

.750 

-.1120 

.750 

-.2631 

.806 

-.4417 

.850 

-.2974 

.657 

-.3360 

.005 

-.6309 

.950 

-.4311 

.952 

-.6062 

MACK  l 1) 

= 1.223, 

ALPHA  1 3)  = 

.013 

RUN  s 147.000  RN/L  = • 

7.123  BETA  = 

,000 

SECTION  l 

1)WING  LOWER 

SURFACE 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

2Y/B  .4360  .7710 

X/C 


,ooo 

.4217 

.3286 

,020 

-.3746 

,030 

.1736 

,048 

.1346 

,050 

-.2466 

,065 

.0776 

,150 

-.0594 

,177 

.0648 

250 

.0103 

274 

.0321 

402 

.1233 

565 

.1633- 

650 

.0439 

750 

-.1096 

760 

- ,2366 

608 

-.4190 

DATE  08  NOV  74 


TABULATED  PRESSURE  DATA  r U70 

7870  01  712  Si  P2  piQ  WIND  LOWER  SURFACE 


IRF7L66) 


MACH  1 17  = 1 


SECTION  7 

l)VrtN6 

2V/B 

.4360 

A/C 

.610 

.817 

-.1420 

• 301' 

-.6417 

.310 

.313 

-.6681 

MACH" l i) 

-1 

SECTION  l 

DW1N6 

2t/B 

.4360 

X/C 

.000 

.4111 

.020 

.030 

.2446 

.048 

.2217 

.010 

.081 

.1348 

.no 

' .177 

.1248 

.210 

.274, 

.1098 

.402 

.1477 

.161 

.2132 

.610 

1710 

.760 

-.2302 

.808 

-.4134 

.810 

1817 

-.1436 

.301 

-.6470 

.310 

.313 

-.7036 

,221  ALPHA  l 1> 
LOWER  SURFACE 
.7710 

-.SOI  4 

-.4161 

,220  ALPHA'  7 -61 
LOWER  SURFACE' 
.7710 

.1630 

-.0716 

-.0106 

.0163 

.2634 

.0272 

-.1164 

-.3071 

-.4623 


.011 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.237’ ' RUN  --‘147.000  " RN/L  ' s-'-'-'f.'iil  • BETA'- 

dependent  variable  CP 


‘ .000 


PACE  1022 


DATE  06  MOV  74 


TABULATED  PRESSURE  Dm  * IA7Q 


PACE  1021 


1A7Q  01  TIE  SI  PE  P1Q  W1NC  LOWER  SURFACE 

MACH  1 1)  ■ 1 ,210  ALPHA  1 7)  3 4,432  RUN  s 147,000  UH/L  3 7.125  BETA 

SECTION  1 11WINC  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 

2T/B  ,4S6Q  .7710 

X/C 


OOO 

.3783 

.3929 

Q20 

.2200 

030 

.3379 

046 

.3027 

Q3Q 

.2034 

DBS 

.2194 

1SQ 

,1341 

177 

.1638 

230 

.2806 

274 

.1482 

4D2 

.2037 

365 

.2062 

650 

.0214 

7 SO 

-.1213 

76Q 

-.2467 

BOB 

-.4315 

030 

-.3156 

657 

-.5393 

605 

-.6612 

930 

-.4720 

953 

-.6015 

MACH  l 1)  = 1 .203  .ALPHA  {,  8)  3 8.849  RUN  = 147.000  RTVL  = 7.18S  BETA 

SECTION  ( UWINO  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2T/B  .4360  ,7710 

X/C 


,000 

.3306 

.6142 

,020 

.4297 

,030 

.3633 

.046 

.3497 

,030 

,3767 

,QB5 

.2784 

.130 

.1660 

,177 

.2036 

,230 

.3221 

,274 

.1936 

,402 

.2288 

,363 

,2074 

,630 

,0270 

,730 

-.1191 

.760 

-.2527 

,600 

-.4338 

tRFTLSS ) 
,000 


.OOO 


OATt  Q»  NOV  7* 


TABULATED  PRESSURE  DM*  - 1*70 


1*70  01  Til  SI  P8  P10 

MACH  t t>  * 1.803  ALPHA  l »)  * 6.64* 

SECTION  l DVJING  LOWER  SURFACE  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ti/n 

< AS  SO 

.7710 

X/C 

.630 

-.3171 

• S37 

- .5639 

,»05 

-.6636 

.*90 

-.4737 

• S3B 

-.9170 

PAGE  IDEA 


VrtNG  LOWER  SURFACE  IRF7L681 


